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GENERAL 

This  report  presents  statistics  from 
the  1970  Census  of  Housing  on  gen- 
eral characteristics  of  housing  units 
for  the  State,  its  counties  or  com- 
parable areas,  incorporated  and  un- 
incorporated places,  and  certain 
other  areas  of  the  State.  Legal  pro- 
vision for  this  census,  which  was 
conducted  as  of  April  1,  1970,  was 
made  in  the  Act  of  Congress  of 
August  31,  1954  (amended  August 
1957),  which  codified  Title  13, 
United  States  Code. 

A  major  portion  of  the  informa- 
tion compiled  from  the  1970  Census 
of  Housing  will  appear  in  Volume  I, 
Housing  Characteristics  for  States, 
Cities,  and  Counties,  of  which  this 
report  is  part.  For  a  description  of 
Volume  I,  as  well  as  other  elements 
of  the  data  dissemination  program 
of  the  1970  Population  and  Housing 
Census,  see  Appendix  D,  "Publica- 
tion and  Computer  Summary  Tape 
Program." 

The  content  and  procedures  of  the 
1970  census  were  determined  after 
evaluation  of  the  results  of  the  1960 
census,  consultation  with  a  wide 
variety  of  users  of  census  data,  and 
extensive  field  pretesting.  A  number 
of  changes  were  introduced  in  1970 
to  improve  the  usefulness  of  the 
census  results.  For  most  of  the  char- 
acteristics shown  in  this  report,  the 
changes  do  not,  however,  affect  to 
any  appreciable  extent  the  compara- 
bility of  the  1970  data  with  those 


for  I960;  further  information  on 
comparability  appears  in  Appendix 
B,  "Definitions  and  Explanations  of 
Subject  Characteristics." 

More  detailed  information  on  the 
technical  and  procedural  matters 
covered  in  the  text  of  this  report 
can  be  obtained  by  writing  to  the 
Director,  Bureau  of  the  Census, 
Washington,  D.C.  20233.  Such  infor- 
mation will  also  appear  in  later  re- 
ports of  the  1970  census. 

Organization  of  the  text. — The  text 
consists  of  this  introduction  and 
four  appendixes  which  appear  after 
the  tables.  Appendix  A  describes  the 
various  area  classifications  (e.g., 
urban  and  rural  residence,  counties, 
urbanized  areas,  etc.)  and  briefly  ex- 
plains the  residence  rules  used  in 
counting  the  population.  Appendix 
B  provides  definitions  and  explana- 
tions for  the  subjects  covered  in  this 
report,  including  a  facsimile  of  the 
1970  census  questionnaire  page 
showing  the  100-percent  housing 
questions  and  a  facsimile  of  the  in- 
struction sheet.  Appendix  C  presents 
information  on  sources  of  error  in 
the  data,  editing  procedures,  and 
allocation  tables  A-l  to  A-3.  Appen- 
dix D  summarizes  the  data  dissemi- 
nation program  of  the  1970  census. 

Content  of  the  tables— The  finding 
guide  on  page  II  lists  the  charac- 
teristics covered  in  this  report  and 
shows  the  tables  in  which  the  vari- 
ous types  of  statistics  appear.  The 
amount  of  detail  presented  in  this 
report  is  generally  greater  for  larger 
places  than  for  smaller  ones.  Maxi- 
mum detail  is  shown  for  the  State 
and  its  urban  and  rural  parts  and  for 
standard  metropolitan  statistical 
areas,  urbanized  areas,  places  of 
10,000  or  more,  and  metropolitan 
counties.  Somewhat  less  detail  is 
shown  for  places  of  2,500  to  10,000. 
The  least  amount  of  detail  is  shown 
for  places  of  1,000  to  2,500  and  for 
nonmetropolitan  counties. 


Derived  figures  (percents,  medians, 
etc.). — Shown  in  this  report  are  per- 
cents and  medians,  as  well  as  cer- 
tain rates  and  ratios.  The  median, 
which  is  a  type  of  average,  is  the 
middle  value  in  a  distribution;  i.e., 
the  median  divides  the  distribution 
into  two  equal  parts— one-half  of 
the  cases  fall  below  the  median  and 
one-half  of  the  cases  exceed  the 
median.  For  all  types  of  derived  fig- 
ures in  this  report,  the  figure  is  not 
presented  (but  indicated  by  three 
dots  ".  .  .")  if  there  are  fewer  than 
five  cases  in  the  distribution  or  the 
base.  Percents  which  round  to  less 
than  0.1  are  not  shown  but  indi- 
cated as  zero  (i.e.,  "-"). 

Medians  for  rooms  and  persons 
are  rounded  to  the  nearest  tenth,  for 
value  to  the  nearest  hundred  dollars, 
and  for  contract  rent  to  the  nearest 
dollar.  In  computing  medians  for 
rooms  and  persons  per  housing  unit, 
the  whole  number  is  used  as  the 
midpoint  of  the  interval  so  that,  for 
example,  the  category  "3  rooms"  is 
treated  as  an  interval  ranging  from 
2.5  up  to  3.5  rooms.  In  computing 
median  rent,  units  reported  as  "no 
cash  rent"  are  excluded.  The  median 
is  computed  on  the  basis  of  the  dis- 
tribution as  tabulated,  which  is 
sometimes  more  detailed  than  the 
distribution  shown  in  this  report. 
When  the  median  falls  in  the  lower 
terminal  category  of  an  open-end 
distribution,  the  method  of  presenta- 
tion is  to  show  the  initial  value  of 
the  next  category  followed  by  a 
minus  sign;  thus,  for  example,  if 
the  median  falls  in  the  category 
"Less  than  $5,000,"  it  is  shown  as 
"$5,000—."  When  the  median  falls 
in  the  upper  terminal  category  of  an 
open-end  distribution,  the  method  of 
presentation  is  to  show  the  initial 
value  of  the  terminal  category  fol- 
lowed by  a  plus  sign;  thus,  for  exam- 
ple, if  the  median  falls  in  the  cate- 
gory "$50,000  or  more,"  it  is  shown 
as  "$50,000+." 


Ill 


INTRODUCTION-Continued 


Symbols.— A  dash  "-"  signifies  zero. 
Three  dots  ".  .  ."  mean  not  appli- 
cable, or  that  the  base  for  a  derived 
figure  is  too  small  for  it  to  be  shown, 
or  that  the  data  are  being  withheld 
to  avoid  disclosure  of  information 
for  individual  housing  units.  The 
symbol  "NA"  means  not  available, 
and  "U"  means  that  the  place  is  un- 
incorporated. For  urbanized  areas 
and  places  established  since  1960, 
the  symbol  ".  .  ."  is  shown  for  the 
1960  population  in  housing  units 
and  population  per  occupied  unit  in 
tables  8  and  18. 

Boundaries. — The  data  shown  for 
1970  relate  to  the  boundaries  as 
they  existed  on  January  1,  1970. 
Information  on  boundary  changes 
between  1960  and  1970  for  certain 
types  of  areas  is  given  in  the  1970 
Population  Census  PC(1)-A  report  for 
this  State.  Unless  otherwise  indi- 
cated, the  data  shown  for  1960  re- 
late to  the  areas  as  defined  at  the 
time  of  the  1960  census.  One  gen- 
eral exception  is  the  1960  data  for 
standard  metropolitan  statistical 
areas;  these  data  have  been  revised, 
where  necessary,  to  conform  to  the 
boundaries  of  the  SMSA  as  defined 
in  1970. 

DATA  COLLECTION  PROCEDURES 

The  1970  census  was  conducted 
primarily  through  self-enumeration. 
In  1960,  self-enumeration  was  first 
introduced  on  a  nationwide  scale  as 
a  substitute  for  the  traditional  cen- 
sus direct  interview. 

A  census  questionnaire  was  de- 
livered by  postal  carriers  to  every 
household  several  days  before  Cen- 
sus Day,  April  1,  1970.  This  ques- 
tionnaire contained  certain  explana- 
tory information  and  was  accompa- 
nied by  an  instruction  sheet;  in 
areas  with  comparatively  large  pro- 
portions of  Spanish-speaking  per- 


sons, a  Spanish  version  of  the  in- 
struction sheet  was  also  enclosed. 
Some  of  this  material  is  reproduced 
in  Appendix  B,  "Definitions  and  Ex- 
planations of  Subject  Character- 
istics." 

In  the  larger  metropolitan  areas 
and  some  adjacent  counties,  alto- 
gether containing  about  three-fifths 
of  the  population  of  the  United 
States,  the  householder  was  re- 
quested to  fill  out  and  mail  back  the 
form  on  Census  Day.  Approximately 
87  percent  of  the  householders  did 
so.  The  mailed-back  forms  were  re- 
viewed by  the  census  enumerator 
(or,  in  some  localities,  a  census 
clerk)  and  if  the  form  was  deter- 
mined to  be  incomplete  or  incon- 
sistent, a  followup  was  made.  The 
bulk  of  these  followups  were  made 
by  telephone,  the  rest  by  personal 
visit.  For  the  households  that  did 
not  mail  back  their  forms,  a  follow- 
up  was  also  made,  in  almost  all 
cases  by  personal  visit  and  in  the 
remainder  by  telephone;  vacant 
units  were  enumerated  by  personal 
visit. 

For  the  remaining  two-fifths  of  the 
population,  the  householder  was  re- 
quested to  fill  out  the  form  and  give 
it  to  the  enumerator  when  he  called; 
approximately  80  percent  did  so.  In- 
complete and  unfilled  forms  were 
completed  by  interview  during  the 
enumerator's  visit. 

Three  types  of  questionnaires 
were  used  throughout  the  country: 
80  percent  of  the  households  an- 
swered a  form  containing  a  limited 
number  of  population  and  housing 
questions  and  the  remainder,  split 
into  15-percent  and  5-percent  sam- 
ples, answered  forms  which  con- 
tained these  questions  as  well  as  a 
number  of  additional  questions. 
Some  of  the  additional  questions 
were  the  same  on  the  15-percent 
and  5-percent  versions;  others  were 
different.  A  random  procedure  was 


used  to  determine  which  of  the  three 
forms  any  particular  household 
answered. 

In  the  metropolitan  and  adjacent 
areas,  the  designated  type  was  sent 
to  each  household.  In  the  remaining 
areas,  the  questionnaire  with  a  lim- 
ited number  of  questions  was  dis- 
tributed to  all  households  and  the 
enumerators  interviewed  for  the 
additional  questions  in  those  house- 
holds designated  for  the  15-percent 
and  5-percent  samples. 

The  subjects  covered  in  this 
report  are  those  which  were  col- 
lected on  a  100-percent  basis.  That 
is,  the  questions  for  these  subjects 
appeared  on  all  three  question- 
naires, the  80-percent,  15-percent, 
and  5-percent  forms. 


PROCESSING  PROCEDURES 

The  1970  census  questionnaires 
were  specially  designed  to  be  proc- 
essed by  FOSDIC  (Film  Optical  Sens- 
ing Device  for  Input  to  Computers). 
Respondents  and  enumerators  (and 
for  some  few  items,  census  clerks) 
marked  the  answers  in  predesig- 
nated  positions  which  could  be 
"read"  by  FOSDIC,  from  a  microfilm 
copy  of  the  questionnaire,  onto  com- 
puter magnetic  tape. 

The  tape  containing  the  informa- 
tion from  the  questionnaires  was 
processed  on  the  Census  Bureau's 
computers  through  a  number  of 
editing  and  tabulation  steps  (see 
Appendix  C,  "Accuracy  of  the  Data"). 
One  of  the  end  results  of  this  oper- 
ation was  a  computer  tape  from 
which  the  tables  in  this  report  were 
prepared  on  a  cathode-ray-tube  pho- 
totypesetting  machine  at  the  Gov- 
ernment Printing  Office.  Another  end 
result  was  the  summary  tape  which 
is  available  for  purchase,  as  de- 
scribed in  Appendix  D,  "Publication 
and  Computer  Summary  Tape  Pro- 
gram." 
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NEW  YORK 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Housing  Units:  1940  to  1970 


NUMBER   IN  THOUSANDS 

■  TOTAL     HH  SMSA's    □  CENTRAL  CITIES 

(SMSA's  =  Standard  Metropolitan  Statistical  Areas) 


PERCENT  CHANGE 

EACH  CIRCLE  =  5% 

•  TOTAL    <|||>  SMSA's    O  CENTRAL  CITIES 


16,298.7 


1970 


1960 


1950 


1940 


i  5,394.8 


]  3,433.2 


==4,812.7 

Z]3,284.8 

5,695.9 


14,633.8 


i  3,829.4 


_]  2,923.3 


14,032.5 


1960  1970 


•  •  ( 10.6% 

#  •  1 12.1% 
C4.5% 


1950-1960 


•  •#•122.9% 

•  •  ••  •<25.7% 
O  O  C  12.4% 


1940-1950 

I  •••14.9% 


Tenure:  1970 


NUMBER  OF  OCCUPIED  HOUSING  UNITS 

IN  THOUSANDS 


ALL  OCCUPIED  UNITS 

Owner 
Renter 


12,795.6 


PERCENT  OF  OCCUPIED  HOUSING  UNITS 

EACH  SQUARE  =  5%      ■  OWNER     Hill  RENTER 


:3,118.2 


1 47.3% 
Hill  II  52.7% 


Inside  SMSA's 


Owner 
Renter 


2,269.5 


2,904.8 


1 43.9% 


Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  |56.i% 


Outside  SMSA's 
Owner  > 
Renter    M  21 3.4 


|71.1% 


28.9% 


NEGRO  OCCUPIED  UNITS 

Owner  129.3 
Renter  526  6 


1 19.7% 

Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  lso.3% 


Inside  SMSA's 
Owner    ta|  124.8 
Renter  518.1 


I  19.4% 

Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  lso.6% 


Owner 
Renter 


Outside  SMSA's 

4.5 
8.5 


34.8% 


Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  Hill  65.2% 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK 


Occupied  Housing  Units:  1970 


■  INSIDE  SMSA's      ||||||  OUTSIDE  SMSA's 

(SMSA's=Standard  Metropolitan  Statistical  Areas) 


VALUE:  Percent  Distribution 

OWNER  OCCUPIED  ONE-FAMILY  HOMES 

24.4% 


19.3% 


25.4% 


20.2% 


6.1% 


Less  than  5,000-    10,000-    15,000-    20,000-   25,000-  35,000 
5,000     9,999    14,999    19,999    24,999    34,999    or  more 

DOLLARS 

CONTRACT  RENT:  Percent  Distribution 

RENTER  OCCUPIED 

21.0% 


2.7% 


Less  than    40-       60-       80-       100-      120-  150 
40        59        79        99        119       149     or  more 

DOLLARS 


PLUMBING  FACILITIES  AND  PERSONS 
PER  ROOM:  Percent 


Lacking  Some  or  All  Plumbing  Facilities 


=  Lacking  Some  or  All  Plumbing  Facilities, 
With  More  Than  1  Person  per  Room 


O  With  All  Plumbing  Facilities  and  With 
More  Than  1  Person  per  Room 


TOTAL 


§0.3% 


12.8% 


□  7.3% 


OWNER 


1 .8% 


0.2% 


34.4% 


RENTER 


!  0.4% 


3.7% 


3  9.8% 


NEGRO 


=  0.8% 


4.5% 


J  16.3% 


Vacant  Housing  Units:  1970  and  1960 


VACANCY  RATES 

Inside  SMSA's 

1970  ^  °-6% 

1960  e"% 


HOMEOWNER  VACANCY  RATE   i   RENTAL  VACANCY  RATE 

Outside  SMSA's 


■4  2.6% 


-i  2.8% 


1970 
1960 


1.3% 


;  1 .4% 


H  7.0% 


-47.5% 


1970  U.S.  CENSUS  OF  HOUSING— U.S.  Department  of  Commerce,  Bureau  of  the  Census 
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CORRECTION  NOTE 


The  official  1970  population  and  housing  unit  counts  for  New  York  are 
18,241,266  and  6,299,582,  respectively.  These  figures  differ  from  the 
figures  of  18,236,967  and  6,298,663  shown  in  the  tables  of  this  report; 
the  corrections  result  from  errors  found  after  the  tabulations  were 
completed.  The  tables  have  not  been  revised  to  reflect  either  these 
corrections  or  the  corrections  listed  below  for  places  of  1,000  or 
more  inhabitants  and  for  counties  (or  for  the  larger  areas  of  which 
they  are  a  part). 


1970  population 


1970  housing  units 


As  shown  in 
the  tables 


As  shown  in 
the  tables 


Baxter  Estates 

village  

Bellerose  village... 

Brentwood  (U)  

Cold  Spring  Harbor 

(0)  

Commack  (u)  

Deer  Park  (u)  

Greenlawn  (U)  

Hicksville  (U)  

Huntington  (U)  

Kings  Point  village. 
Manorhaven  village.. 

New  York  city  

North  Babylon  (U) . . . 
Northport  village... 
Old  Brookville 

village  

Penn  Yan  village.... 

Plainview  (U)  

Port  Washington 

North  village  

Rotterdam  (U)  

St.  James  (U)  

Schenectady  city.... 

Syracuse  city  

Trumansburg  village. 
White  Plains  city... 

Nassau  County  

Onondaga  County  

Queens  County  

Saratoga  County  

Schenectady  County.. 

Suffolk  County  

Tompkins  County  

Westchester  County.. 


1, 

109 

1,026 

387 

340 

1, 

654 

1,136 

499 

351 

27, 

846 

28,327 

486 

6, 

652 

5, 

509 

5,450 

Xj 

594 

*i 

575 

22, 

507 

24,138 

5, 

244 

5, 

694 

32, 

234 

32, 274 

7, 

483 

7, 

494 

8> 

2j 

2> 

48, 
> 

075 

49^820 

12, 

531 

12, 

878 

12, 

719 

12,601 

4  , 

216 

4 , 

122 

5, 

525 

5,614 

1, 

309 

1, 

333 

5, 

710 

5,488 

1, 

875 

1, 

824 

7 

,894, 

862 

7, 

,895,563 

2,924, 

384 

2 , 9  24  , 

281 

39, 

566 

39,526 

10, 

376 

10 

365 

7, 

440 

7,494 

2, 

413 

2, 

4  27 

2, 

267 

1,785 

632 

519 

168 

5,293 

1, 

939 

988 

33, 

235 

31,695 

082 

7, 

735 

2, 

578 

2,883 

842 

916 

25* 

153 

25,214 

7, 

753 

7, 

772 

10, 

818 

10,500 

2, 

926 

2, 

84  5 

77, 

859 

77,958 

29 , 

641 

29, 

678 

197, 

208 

197,297 

™, 

811 

71, 

844 

1, 

618 

1,803 

506 

541 

50  j 

125 

50,346 

18, 

400 

18, 

464 

1 

,428, 

080 

X. 

,428,838 

410, 

190 

410, 

391 

472, 

746 

472,835 

153, 

576 

153, 

609 

1 

,986, 

473 

X. 

,987,174 

708, 

419 

708, 

316 

121, 

679 

121,764 

40, 

364 

40, 

388 

160, 

979 

161,078 

55, 

586 

55, 

623 

1 

,124, 

950 

1 

,127,030 

334, 

378 

334, 

979 

76, 

879 

77,064 

24, 

069 

24, 

104 

894, 

104 

894,406 

291, 

459 

291, 

550 

Table  1.    Summary  Characteristics  for  Areas  and  Places:  1970 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


The  State 

Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 

Places  of  10,000 
Inhabitants  or  More 


The  State 


Urbon  . 
Rural-. 


Inside  SMSA's  

In  central  cities  

Not  in  central  cities  _ 

Outside  SMSAs  


STANDARD  CONSOLIDATED  AREA 

New  York-Northeastern  New  Jersey  


STANDARD  METROPOLITAN 
STATISTICAL  AREAS 

Albony-Schenectody-Troy  

Binghamton,  N.Y.-Pa.  

Buffalo    

New  York   

Rochester  

Syracuse   _    

Utica-Rome  

PLACES  OF  10,000  INHABITANTS  OR  MORE 

Albony   

Amsterdam  

Arlington  (U)  

Auburn   

Babylon    

Baldwin  (U)  —   

Batovio   

Bay  Shore  (U)   -  

Beacon   

Bellmore  (U)  —    - 

Bethpoge  (U)   

Binghamton  

Brentwood  (U)    

Buffalo    

Canandoigua  

Central  Islip  (U)  

Cohoes  

Commack  (U)   

Copiogue  (U)    

Corning  

Cortland  

Deer  Park  (U)  .  

Depew  

De  Witt  (U)      

Dix  Hills  (U)  

Dobbs  Ferry  

Dunkirk   

Eostchester  (U)  

East  Massapequa  (U)  

East  Meadow  (U)  

East  Northport  (U)„   

East  Rockaway  

East  Vestal  (U)    

Elmira  

Elmont  (U)     

Elwood  (U)  -   

Endicott  

Endwell  (UK..     

Fairmount  (U)  

Florol  Pork  

Franklin  Square  (U)  

Fredonia  

Freeport  

Fulton  

Gorden  City  

Geneva    

Glen  Cove  

Glens  Foils  

Gloversville  

Great  Neck  

Holf  Hollow  Hills  (U)  

Hamburg  

Hartsdole  (U)    

Houppauge (U)  

Hempsteod  

Hicksville  (U)    __ 

Holbrook-Holtsville  (U)    

Hornell   

Huntington  (U)  

Huntington  Station  (U)    

Ithaca  

Jamestown  

Jericho  (U)    

Johnson  City    

Johnstown     

Kenmore  

Kingston  

Lackawanna  


Year-round  housing  units 

Occupied  housing  units 

Voconcy  rote 

Percent 

Percent 

Lacking 

1.01  or 

some 

With 

more  persons 

Median 

In 

or  all 

Median 

Negro 

per  room 

Renter  — 

one- 

plumb- 

head 

uwner  — 

Median 

Total 

number 

unit 

ing 

number 

of 

With  all 

Median 

contract 

Total 

housing 

of 

struc- 

facili- 

of 

Owner 

house- 

plumbing 

volue 

rent 

Home- 

population 

units 

Total 

rooms 

tures 

ties 

Total 

persons 

occupied 

hold 

Total 

facilities 

(dollars) 

(dollors) 

owner 

Rental 

IS 

236  967 

6 



298  663 

6 

152 

263 

4.7 

40.4 

3.2 

5 

913 

161 

2.6 

47.3 

11.1 

7.6 

7.3 

22 

SOO 

95 

0.7 

2.9 

15 

602  486 

5 

343  548 

5 

321 

714 

4.5 

34.1 

2.6 

5 

159 

757 

2.5 

42.4 

12.6 

7.8 

7.5 

23 

700 

96 

0.6 

2.7 

2 

634  481 

955  115 

830 

549 

5.8 

81.0 

6.9 

754 

104 

3.0 

80.7 

1.0 

6.1 

5.4 

17 

300 

81 

1.2 

6.9 

15 

771  192 

5 

394  844 

5  341 

535 

4.6 

36.0 

2.7 

5 

174 

318 

2.5 

43.9 

12.4 

7.9 

7.6 

23 

900 

97 

06 

2.6 

9 

311  018 

3 

433  159 

426 

125 

4.0 

15.2 

3.0 

3 

320 

780 

2.3 

26.8 

17.5 

9.5 

9.1 

22 

300 

93 

0.7 

2.4 

6 

460  174 

1 

961  685 

915 

410 

5.8 

73.3 

2  2 

1 

853 

538 

3.2 

74.4 

3.4 

5.0 

4.9 

24 

500 

124 

0.5 

3.7 

2 

465  775 

903  819 

810 

728 

5.6 

69.4 

6.2 

739 

543 

2.7 

71.1 

18 

5.5 

4.9 

15 

400 

77 

1.3 

7.0 

16 

178  700 

5 

506  018 

s 

467 

116 

4  4 

33.6 

2.5 

319  915 

2.6 

41.8 

13.7 

8.2 

7.9 

28 

200 

103 

0.5 

2.2 

721  910 

244  667 

240 

950 

5.6 

55.0 

4.0 

230 

484 

2.6 

63  6 

3.1 

4.4 

4.1 

18 

700 

77 

0.7 

5.3 

302  672 

100  728 

98 

765 

5.5 

63.0 

4.2 

93 

290 

2.8 

69.3 

0.8 

5.1 

4.8 

17 

600 

84 

0.9 

6.4 

1 

349  21 1 

435  588 

433 

183 

5.5 

54.9 

2.5 

418 

255 

2.8 

62.9 

7.6 

5.3 

5.2 

900 

77 

0.5 

4.5 

1 1 

571  899 

J 

022  812 

3 

989 

336 

4.2 

28.3 

2.5 

3 

876 

503 

2.5 

36.8 

15.0 

8.8 

8.6 

28 

300 

99 

0.6 

2.1 

882  667 

284  614 

280 

255 

5.6 

65.4 

3.2 

270 

515 

2.8 

66.8 

5.6 

4.6 

4.4 

20 

700 

1 10 

0.6 

4.9 

636  507 

206  919 

201 

680 

5.6 

62.6 

4.0 

192 

242 

2.8 

65.8 

3.4 

5.3 

5.0 

1 7 

300 

97 

0.9 

6.5 

340  670 

112  712 

109 

306 

5.6 

58.1 

5.1 

103 

486 

2.7 

66  3 

1.9 

5.3 

5.0 

1 5 

800 

71 

0.7 

5.0 

115  781 

43  768 

43 

755 

5.1 

29.2 

4.6 

41 

279 

2.1 

40.6 

10.6 

4.3 

4.1 

20 

800 

79 

0  8 

6.2 

25  524 

9  883 

9 

875 

5.5 

26.5 

7.8 

9 

270 

2.3 

53.2 

0.5 

2  9 

2.7 

15 

300 

46 

0.8 

7.3 

11  203 

3  584 

3 

583 

4.8 

48  3 

0.8 

3 

443 

2.5 

49.2 

2.8 

3.2 

3.1 

20 

600 

139 

0.5 

46 

34  599 

11  331 

11 

329 

5.7 

50  1 

3.7 

10 

786 

2.5 

60  6 

1  9 

4  2 

4.1 

13 

900 

74 

0.7 

5.1 

12  897 

3  979 

3  936 

5.8 

78.6 

1 .7 

3 

845 

2.9 

72.2 

1 .6 

4.6 

4.6 

23 

600 

155 

0.8 

1.9 

34  525 

9  855 

9 

840 

6.4 

87.7 

1.1 

9 

769 

3.4 

86.5 

1.2 

2.9 

2.9 

29 

300 

145 

0.3 

0  8 

17  338 

5  868 

S 

867 

5.7 

61.1 

1 .9 

S 

670 

2  5 

65.6 

1 .6 

3.7 

3.6 

16 

300 

87 

0.3 

4.2 

11  119 

3  928 

3 

904 

4.8 

59  9 

3.0 

3 

768 

2.4 

53.8 

5.2 

5.3 

5.1 

21 

100 

14S 

1.9 

3.2 

13  255 

4  1 79 

4 

177 

5.2 

56.0 

4.6 

3 

890 

2.6 

60  0 

9.9 

7.5 

7.0 

16 

300 

83 

0.4 

10.0 

18  431 

5  055 

5 

036 

6.5 

93'6 

1.4 

4 

990 

3.7 

9h6 

3.2 

3.1 

28 

600 

136 

0.2 

0.5 

18  555 

4  / 18 

4 

718 

6.2 

91.1 

0  8 

4 

688 

39 

90  1 

5.4 

5.4 

27 

200 

158 

0.1 

1.5 

64  123 

23  603 

23 

601 

5.2 

35  6 

3  5 

22 

388 

2.3 

48  1 

1  8 

4.1 

4.0 

1 7 

100 

83 

0.7 

6.6 

27  846 

6  486 

6 

477 

6  1 

93.3 

0.8 

6 

382 

4.2 

89.9 

2.2 

9.0 

8.9 

21 

800 

155 

0.3 

4.3 

462  768 

166  142 

166 

107 

5.4 

27  7 

3.4 

1  57 

951 

2.3 

44  0 

1 7  7 

4.7 

4.6 

12 

800 

70 

0.6 

5.1 

10  488 

3  477 

3 

475 

5.6 

51.6 

1.1 

3 

273 

2.7 

60.8 

0.2 

4.3 

4.1 

16 

500 

99 

0.4 

10.6 

36  391 

9  096 

9 

082 

6.0 

88  9 

1  3 

8 

925 

4.0 

82  5 

4  6 

8.7 

8.7 

21 

800 

163 

0.5 

16 

18  653 

6  645 

6 

644 

5.6 

26.0 

9. 1 

6 

423 

2.4 

45.9 

4.1 

3.7 

15 

700 

50 

0.2 

3.1 

22  507 

5  244 

5 

244 

72 

94  0 

0.6 

5 

209 

4.2 

92  6 

0.2 

3.1 

3.1 

30 

500 

192 

0  2 

0.8 

19  632 

5  619 

S 

569 

5.6 

83.8 

1.2 

5 

444 

3.4 

80.7 

4.7 

7.5 

7  2 

21 

000 

141 

0.5 

3.2 

15  792 

5  805 

5 

802 

5.5 

57^5 

3  3 

5 

466 

2.4 

61.1 

0.8 

2.7 

2.6 

14 

400 

87 

0.8 

8.2 

19  621 

6  395 

6 

387 

5.3 

47  7 

3  4 

6 

1 1 1 

2.3 

52  1 

0  3 

3.7 

3.5 

15 

600 

81 

1.0 

5.1 

32  234 

7  483 

7 

467 

6.4 

91 .8 

0.7 

7 

388 

4. 1 

89  2 

4  6 

5.3 

5.3 

24 

400 

141 

0.3 

2.3 

22  158 

6  426 

6 

426 

5.4 

67  7 

]  7 

6 

318 

3.3 

75  2 

0  3 

6.0 

5.8 

19 

100 

95 

0.3 

2.7 

10  032 

2  816 

2 

816 

6.1 

70.8 

1.0 

2 

780 

3.1 

71 .6 

0.6 

1.7 

1.6 

28 

700 

140 

0.6 

1.6 

10  050 

2  563 

2 

550 

7.3 

98  3 

0  4 

2 

500 

3.9 

96  1 

0  3 

2  4 

2.4 

39 

700 

142 

0.5 

3.0 

10  353 

3  237 

3 

237 

5.0 

44  2 

0.7 

3 

151 

29 

53  9 

\  ] 

6.1 

5.9 

42 

800 

144 

0.4 

3.7 

16  855 

5  772 

5 

762 

5.8 

65.8 

2.1 

5 

545 

2.5 

71 .5 

1 .7 

4.2 

4.1 

12 

900 

67 

0.8 

4.6 

23  750 

8  132 

8 

128 

5.4 

50.6 

0  4 

8 

026 

2.6 

53  2 

0  2 

3.1 

3.0 

42 

800 

172 

0.3 

1.1 

15  926 

3  852 

3 

843 

6.8 

97  8 

1  0 

3 

822 

4.1 

96  9 

3.7 

3.6 

30 

100 

176 

0.1 

0.8 

46  290 

1 1  849 

11 

848 

6.3 

92^0 

0.7 

1 1 

766 

38 

89.7 

0.5 

3  9 

3.9 

28 

500 

119 

0.3 

2.6 

12  392 

3  238 

3 

235 

6.5 

94.5 

0.7 

3 

195 

38 

90.8 

0.2 

3.9 

3.9 

26 

000 

149 

0.2 

2.3 

10  323 

3  285 

3 

285 

5.7 

57.7 

0.5 

3 

233 

2.9 

65.8 

0.2 

3.4 

3.4 

30 

600 

161 

0.7 

1 .4 

10  472 

2  435 

2 

435 

5.7 

61 .8 

0.3 

2 

307 

3.2 

64  2 

1 .5 

2.9 

2.9 

30 

600 

175 

1.8 

9.2 

39  945 

13  647 

13 

639 

5.5 

48  8 

3.9 

12 

826 

2.3 

54  5 

5.2 

4.7 

4.6 

13 

500 

78 

1.3 

7.4 

29  363 

8  346 

8 

342 

5.7 

81  6 

1 .3 

8 

292 

3.3 

85  1 

2.7 

5.0 

4.9 

26 

400 

134 

0.2 

1.5 

15  031 

3  694 

3 

688 

7.0 

96.0 

0.7 

3 

653 

4.0 

92.4 

8.0 

3.7 

3  6 

31 

200 

157 

0.3 

0.7 

16  556 

6  444 

6 

436 

5.0 

40  6 

1.5 

5 

999 

2.3 

49  5 

]  5 

3.7 

36 

17 

000 

90 

0.9 

7.3 

15  999 

4  792 

4 

786 

5.7 

77.3 

0.3 

4 

650 

3.2 

78  4 

0  7 

4.2 

4.1 

23 

200 

120 

0.6 

7.2 

15  317 

4  283 

4 

283 

5.7 

82  0 

0  6 

4 

112 

3.6 

82  8 

0  3 

5.3 

5.2 

19 

700 

162 

0.6 

16.3 

18  466 

5  723 

5 

723 

6.0 

69^2 

0.7 

5 

672 

2.8 

766 

0^3 

4.1 

4.1 

30 

400 

142 

0.1 

1.4 

32  156 

9  332 

9 

330 

5.9 

83.1 

0.9 

9 

273 

3.3 

87  6 

0  1 

3.5 

3.5 

27 

800 

136 

0  1 

1.7 

10  326 

2  932 

2 

929 

5.7 

62.7 

1.5 

2 

820 

2.5 

63.4 

0.1 

2.3 

2.2 

19 

700 

82 

1 .5 

2.4 

40  374 

12  822 

12 

810 

5.6 

63.0 

1 .6 

12 

562 

2.8 

60.7 

13.7 

6.4 

6.2 

25 

100 

164 

0.8 

2.3 

14  003 

4  933 

4 

930 

5.6 

56.7 

4.8 

4 

657 

2  5 

60.3 

0.5 

4.8 

4.5 

13 

500 

72 

0.6 

9.4 

25  373 

7  453 

7 

451 

6.9 

86  8 

0  9 

7 

385 

3.0 

85  1 

0  8 

1.7 

1.7 

46 

900 

187 

0.3 

0.3 

16  793 

5  498 

5 

497 

56 

57.3 

3.6 

5 

221 

24 

60  2 

4  9 

4  6 

4.6 

13 

400 

78 

0.9 

3.5 

25  770 

7  647 

7 

642 

5.7 

65  7 

1 .4 

7 

446 

3.1 

67  4 

6  7 

6.2 

6.1 

31 

500 

132 

0.4 

4.1 

17  222 

6  072 

6  064 

5.7 

53  8 

3  6 

S 

742 

24 

57  4 

0  7 

4.4 

4.1 

14 

700 

80 

0.5 

7.1 

19  677 

7  514 

7 

508 

5.6 

43  8 

3  4 

7 

122 

2.3 

58  5 

1  3 

3.4 

3.2 

12 

100 

55 

0.9 

6.1 

10  731 

3  470 

3 

466 

6.2 

74^2 

U 

3 

410 

2.9 

71.4 

4.8 

2  6 

2.4 

41 

500 

164 

0.7 

1.7 

12  081 

2  571 

2 

562 

80 

96.7 

0.3 

2 

440 

4.0 

92  9 

0  9 

1.2 

1.2 

50000  + 

142 

3  8 

1.1 

10  215 

3  250 

3 

248 

6. 1 

74.8 

0.8 

3 

183 

2.9 

74  1 

0  1 

2.7 

2.7 

21 

100 

102 

0.7 

2.8 

12  226 

4  331 

4 

330 

4.8 

41  7 

0.6 

4 

251 

2.5 

43  6 

2  8 

2.2 

2.2 

44 

700 

199 

0.3 

1.2 

13  957 

3  510 

3 

499 

7.0 

94  7 

0  9 

3 

452 

4.0 

91  0 

0  2 

3  0 

2  9 

29 

600 

165 

0.4 

1.3 

39  411 

13  162 

13 

159 

49 

50  8 

]  7 

12 

871 

2.5 

48  8 

27  4 

7'6 

7'4 

23 

800 

162 

0.7 

2.6 

48  075 

12  531 

12 

530 

6.1 

94.2 

0.9 

12 

464 

3.8 

91  8 

0  1 

4.8 

4.7 

25 

700 

141 

0.1 

1.3 

12  103 

3  353 

3 

246 

5.9 

97.3 

]  ] 

3 

117 

3.8 

89  8 

0  1 

7.3 

7.3 

21 

700 

131 

0.6 

1.9 

12  144 

4  356 

4 

344 

6.0 

55'3 

3.7 

4 

103 

2.3 

61  8 

0  8 

3.1 

3.1 

9 

600 

62 

0.9 

4.9 

12  719 

4  216 

4 

175 

5.9 

71.0 

1.8 

4 

064 

2.7 

68.4 

4.9 

3.4 

3.2 

31 

000 

140 

0.4 

1.7 

28  817 

8  316 

8 

309 

6.0 

83.4 

1.4 

8 

184 

34 

81  1 

6.2 

4.8 

4.6 

25 

000 

141 

0.3 

2.1 

26  226 

8  401 

8 

395 

4.6 

34.3 

5.2 

7 

965 

2.1 

38.1 

5.5 

2.5 

2.3 

18 

600 

118 

1.0 

4.4 

39  795 

15  172 

IS 

120 

5.2 

48.9 

3.0 

14 

249 

2.3 

58.3 

1.7 

3.3 

3.2 

12 

900 

63 

0.9 

7.6 

14  010 

3  723 

3 

723 

7.5 

86.8 

0.6 

3 

664 

3.9 

87.1 

1.0 

3.2 

3.2 

42 

900 

192 

2.3 

18  025 

6  694 

6 

689 

5.2 

53.7 

16 

6 

492 

2.3 

60.5 

0.2 

4.1 

4.1 

16 

200 

83 

0.6 

4.6 

10  045 

3  693 

3 

691 

5.8 

51.8 

3.1 

3 

462 

2.4 

64.9 

0.5 

2.6 

2.5 

12 

200 

56 

1.1 

9.1 

20  980 

7  103 

7 

102 

5.8 

59.3 

0.7 

7  015 

2.5 

72.1 

0.1 

2.7 

2.7 

16 

700 

97 

0.1 

1.6 

25  544 

9  182 

9 

164 

S.2 

53.4 

5.0 

8 

649 

2.3 

58.7 

5.8 

4.5 

4.2 

15 

800 

82 

1.5 

7.0 

28  657 

9  147 

9 

145 

5.0 

43.1 

2.1 

8 

786 

2.9 

53.0 

8.8 

8.8 

8.7 

17 

700 

71 

0.5 

5.7 

GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-7 


Table  1.    Summary  Characteristics  for  Areas  and  Places:    1970 -Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Year-round  housing  units 

Occupied  housing  units 

Vaconcy  rate 

The  State 

Percent 

Percent 

Standard  Metropolitan 

1. 

Statistical  Areas 

Lacking 
some 

With 

more 

01  or 
persons 

Places  of  10,000 

In 

or  all 

Negro 

per 

room 

Renter  — 

Med  ion 

one- 

plumb- 

Median 

head 

Owner  — 

Median 

Inhabitants  or  More 

Total 

number 

unit 

ing 

number 

of 

With  oil 

Median 

contract 

Total 

housing 

of 

struc- 

facili- 

of 

Owner 

house- 

plumbing 

value 

rent 

Home- 

population 

units 

Totol 

rooms 

tures 

ties 

Total 

persons 

occupied 

hold 

Totol 

facilities 

(dollars) 

(dollars) 

owner 

Rental 

Dl  ArCC  S*\C  1  A  AAA  Bill  A  RITA  K1TC.  flD 

MORE -Continued 

13 

365 

4 

068 

4 

066 

5.6 

69.1 

1.1 

3 

971 

2.9 

73.7 

0.1 

5.9 

5.9 

18 

100 

84 

0.1 

2.2 

levittown  (U)   

65 

440 

16 

124 

16 

123 

6.1 

97.4 

0.6 

16 

045 

4.0 

93.2 

0.1 

6.4 

6.3 

23 

900 

186 

0.2 

1.0 

28 

359 

7 

923 

7 

796 

5.7 

85.2 

1.4 

7 

665 

3.5 

83.2 

0.4 

6.3 

6.3 

21 

200 

135 

0.3 

2.2 

Lockport 

25 

399 

8 

720 

8 

715 

5.5 

60.1 

3.0 

8 

462 

2.5 

63.5 

2.5 

4.6 

4.5 

13 

400 

86 

0.5 

4  4 

Locust  Grove  (U)  _  

11 

626 

2 

991 

2 

991 

6.9 

96.6 

0.6 

2 

981 

3.9 

97.3 

_ 

1.3 

1.2 

34 

600 

205 

0.1 

Long  Beach    

33 

127 

15 

024 

13 

504 

4.1 

29.1 

1.0 

12 

105 

2^2 

40.0 

5.3 

6.9 

6.8 

24 

700 

166 

0.9 

7.7 

Lynbrook   

23 

776 

7 

718 

7 

716 

5.6 

56.6 

0.4 

7 

567 

2.7 

69.1 

0.2 

4.3 

4.3 

26 

800 

163 

0.9 

1 .8 

Malverne  

10 

036 

3 

056 

3 

054 

6.4 

95.2 

0.5 

3 

032 

3.1 

94.6 

0.1 

1.8 

1 .7 

30 

600 

128 

0.1 

0.6 

Mamaroneck  __ 

18 

909 

6 

111 

6 

089 

5.0 

42.9 

1.5 

6 

003 

2.9 

55.4 

7.1 

6.5 

6.3 

40 

100 

131 

0.1 

1.1 

Massopequo  (U)                             -  _  -  _ 

26 

821 

7 

133 

7 

106 

6.6 

95.1 

0.7 

7 

039 

3.7 

93.9 

0.1 

2.9 

2.8 

30 

900 

153 

0.2 

2.1 

Massopequa  Park                           —  __  _ 

22 

112 

5 

343 

5 

343 

6.8 

99.4 

0.5 

5 

316 

4.1 

98.0 

3.8 

3.8 

28 

100 

176 

0.2 

0.9 

Mossena  -   

14 

042 

4 

518 

4 

507 

5.4 

70.7 

2.8 

4 

304 

2.8 

65.6 

0.1 

6.2 

6.1 

13 

500 

69 

1.3 

7.0 

Merrick  (U)   

25 

904 

6 

944 

6 

944 

7.1 

95.9 

0.4 

6 

869 

3.8 

95.4 

0.2 

1.9 

1 .9 

34 

000 

136 

0.2 

13.0 

Middletown 

22 

607 

7 

015 

7 

002 

5.3 

51.6 

3.6 

6 

730 

2.4 

56.8 

4.1 

5.3 

5.0 

16 

200 

83 

0.9 

3.9 

21 

845 

7 

156 

7 

156 

5.5 

59.3 

1.1 

7 

056 

2.7 

61.4 

0.5 

4.8 

4.8 

28 

100 

174 

0.2 

2.4 

72 

778 

25 

536 

25 

536 

4.1 

18.4 

2.6 

25 

051 

2.5 

33.5 

32.2 

9.1 

8.8 

31 

100 

115 

0.3 

1.7 

Nonuet  (U)    

10 

447 

2 

921 

2 

918 

5.8 

70.9 

2.4 

2 

812 

3.3 

71.4 

3.7 

5.3 

5.1 

33 

300 

164 

0.5 

7.2 

Nesconset  (U)   

10 

048 

2 

947 

2 

882 

6.5 

89.2 

1.2 

2 

751 

3.5 

81.6 

0.1 

3.5 

3.5 

29 

300 

161 

0.8 

3.3 

Nework   _ 

1 1 

644 

3 

272 

3 

272 

5.5 

57.5 

2.8 

3 

201 

2.4 

63.3 

0.7 

3.2 

3.0 

16 

600 

84 

3.6 

Newburgh    .  

26 

219 

9 

612 

9 

609 

4.8 

30.8 

3.7 

8 

881 

2.4 

41.2 

23.3 

8.2 

8.0 

14 

200 

82 

1 .3 

8.0 

New  City  (U)   

27 

344 

6 

935 

6 

846 

7.1 

91.0 

0.8 

6 

674 

4.1 

86.8 

1.1 

3.7 

3.7 

39 

500 

156 

1.0 

1.6 

New  Hyde  Park     

10 

116 

2 

957 

2 

957 

6.1 

81.5 

1.0 

2 

934 

3.2 

84.8 

0.6 

4.0 

3.9 

28 

900 

126 

0.1 

1.5 

New  Rochelle                                       -  . 

75 

385 

24 

825 

24 

815 

4.5 

37.9 

2.5 

24 

463 

2.6 

45.3 

13.4 

6.6 

6.4 

43 

800 

131 

0.3 

1.3 

New  York  City 

7  894 

862 

2  924 

384 

2  917 

521 

3.9 

12.0 

2.9 

2  836 

872 

2.3 

23.6 

18.5 

10.2 

9.9 

25 

700 

95 

0.7 

2.0 

Niagara  Foils                            -  -   ._ 

85 

615 

28 

915 

28 

910 

5.0 

53.6 

2.5 

28 

058 

2.6 

59.1 

7.3 

6.5 

6.4 

14 

700 

80 

0.5 

4.1 

North  Amityville  (U)   

11 

936 

3 

186 

3 

185 

5.3 

74.3 

1.9 

3 

125 

3.3 

74.2 

57.1 

10.5 

10.3 

19 

800 

155 

0.7 

2.3 

North  Bobylon  (U)   

39 

566 

10 

376 

10 

347 

5.9 

82.9 

0.7 

10 

205 

3.8 

81.9 

0.5 

5.8 

5.8 

23 

000 

172 

0.2 

2.7 

North  Bellmore  (U)   - 

22 

893 

6 

068 

6 

067 

6.5 

94.0 

0.8 

6 

044 

3.7 

92.6 

0.6 

3.0 

3.0 

29 

400 

153 

0.1 

1.1 

North  Greot  River  (U)   

12 

080 

2 

817 

2 

812 

5.9 

98.8 

1.0 

2 

770 

4.2 

90.5 

3.4 

12.3 

12.2 

19 

400 

149 

0.3 

1.9 

North  Lindenhurst  (U)   

11 

117 

2 

842 

2 

838 

5.8 

85.1 

0.6 

2 

798 

3.8 

84.7 

2.9 

7.9 

7.8 

21 

300 

144 

0.3 

1.6 

North  Massopequo  (U)                      _.  -  . 

23 

123 

5 

708 

5 

705 

6.6 

93.4 

0.6 

5 

678 

4.0 

93.6 

0.1 

3.9 

3.8 

28 

100 

151 

0.2 

1.9 

North  Merrick  (U)  

13 

650 

3 

609 

3 

608 

6.5 

96.6 

0.9 

3 

584 

3.7 

95.6 

0.1 

3.8 

3.7 

28 

400 

149 

0.1 

1.3 

North  New  Hyde  Park  (U).   

18 

154 

5 

507 

5 

507 

6.1 

91.0 

0.8 

5 

485 

3.1 

91.6 

2.5 

2.5 

31 

100 

146 

0.1 

0.6 

North  Tonowondo 

36 

012 

11 

011 

11 

008 

5.3 

699 

1.9 

10 

763 

3.1 

74.1 

_ 

6.1 

6.0 

16 

000 

81 

0.3 

3.6 

North  Volley  Stream  (U)  —  -  — 

14 

881 

4 

298 

4 

298 

6.2 

85.7 

1.3 

4 

280 

3.3 

85.9 

0.4 

3.0 

3.0 

30 

700 

168 

0.1 

1.9 

North  Wantogh  (U)  

15 

053 

3 

781 

3 

779 

6.4 

99.0 

0.8 

3 

770 

3.9 

97.1 

0.1 

3.3 

3.2 

28 

200 

200 

0.1 

0  9 

Oceonside  (U)    

35 

372 

9 

758 

9 

755 

6.5 

89.1 

0.8 

9 

690 

3.7 

88.9 

0.1 

2.8 

2.7 

30 

500 

154 

0.3 

1.3 

Ogdensburg  

14 

554 

4 

456 

4 

433 

5.8 

67.4 

4.7 

4 

145 

2.5 

66.2 

_ 

5.6 

5.2 

9 

100 

64 

0.5 

1 1 .9 

Oleon  _   

19 

169 

6 

979 

6 

952 

5.8 

62.5 

3.8 

6 

533 

2.4 

62.6 

1.4 

3.6 

3.5 

1 1 

500 

70 

1 .2 

6.9 

11 

658 

4 

010 

4 

009 

5.6 

58.8 

4.0 

3 

848 

2.4 

63.6 

0.5 

4.1 

3.8 

13 

200 

78 

0.8 

3.5 

Oneonto    

16 

030 

4 

406 

4 

403 

5.6 

48.0 

3.2 

4 

109 

2.3 

53.0 

0.4 

2.2 

2.1 

15 

200 

82 

1.1 

8.9 

Ossining   

21 

659 

7 

039 

7 

031 

4.7 

36.3 

2.0 

6 

745 

2.6 

48.2 

14.2 

69 

6.6 

28 

800 

139 

0.6 

2.1 

Oswego    _ 

23 

844 

6 

879 

6 

866 

6.0 

67.2 

3.4 

6 

590 

2.5 

66.0 

0.1 

3.6 

3.5 

11 

500 

83 

0.4 

3.6 

1 1 

582 

4 

122 

4 

028 

4.6 

53.0 

2.0 

3 

894 

2.4 

46.7 

2.4 

7.1 

7.0 

18 

800 

138 

0.8 

2.6 

Peorl  River  (U)   

17 

146 

4 

756 

4 

752 

6.0 

76.8 

0  7 

4 

700 

3.5 

76.3 

0.1 

4.9 

4.9 

31 

200 

148 

0.4 

1.2 

Peekskill  

19 

283 

6 

487 

6 

479 

4.7 

37.1 

2.4 

6 

111 

2.5 

45.8 

15.1 

8.7 

8.5 

22 

100 

1 1 1 

0.5 

6.5 

Plainedge  (U)   

10 

759 

2 

729 

2 

729 

6.3 

93.4 

0.7 

2 

721 

3.9 

92.5 

0.3 

3.9 

3.9 

26 

000 

202 

1.5 

Plainview  (U)  

33 

235 

8 

082 

8 

082 

7.1 

98.6 

0.4 

8 

056 

4.0 

97.2 

0.1 

2.0 

2.0 

34 

400 

199 

0.1 

0.4 

Pittsburgh   

18 

715 

5 

721 

5 

715 

5.0 

40.0 

2.4 

5 

482 

2.5 

46.3 

0.8 

6.7 

6.5 

17 

800 

77 

0.7 

2.9 

Port  Chester...   

25 

803 

8 

815 

8 

813 

4.3 

26.3 

5.7 

8 

623 

2.6 

39.0 

12.3 

10.0 

9.4 

32 

400 

1 18 

0.5 

2.3 

Port  Washington  (U)    

15 

923 

4 

985 

4 

983 

6.2 

75.5 

0.9 

4 

908 

3.0 

73.0 

2.7 

2.3 

2.2 

41 

500 

160 

0.3 

2.2 

Poughkeepsie  

32 

029 

12 

265 

12 

253 

4.9 

29.8 

5.4 

1 1 

558 

2.3 

41.7 

14.5 

5.4 

5.2 

21 

400 

83 

1.3 

5.9 

10 

136 

3 

412 

3 

411 

5.6 

44.9 

3.3 

3 

272 

2.5 

58.1 

3.3 

5.6 

5.4 

13 

100 

68 

0.9 

3.7 

296 

233 

105 

544 

105 

511 

4.9 

43.0 

3.6 

101 

238 

2.3 

47.4 

13.0 

5.6 

5.4 

15 

100 

100 

0.6 

4.5 

Rockville  Centre  

27 

444 

8 

692 

8 

687 

6.3 

64.1 

1.5 

8 

575 

2.7 

65.5 

3.8 

3.2 

3.1 

35 

100 

170 

0.1 

1.1 

50 

148 

14 

524 

14 

519 

5.2 

52.2 

3.5 

14 

035 

2.8 

57.0 

3.2 

6.6 

6.3 

14 

800 

80 

0.6 

3.9 

Roosevelt  (U)    

15 

008 

3 

957 

3 

955 

5.9 

83.9 

1.4 

3 

865 

3.6 

76.4 

59.4 

10.5 

10.1 

22 

000 

152 

1 .3 

2.4 

Rotterdam  (U)   . 

25 

153 

7 

753 

7 

752 

5.5 

91.3 

1.3 

7 

645 

3.0 

89.6 

0.3 

4.3 

4.3 

16 

500 

96 

0.3 

4.8 

Rye   

15 

869 

4 

866 

4 

854 

6.3 

67.6 

10 

4 

766 

3.0 

66.8 

2.1 

3.2 

3.1 

50000  + 

170 

0.4 

1.1 

St.  James  (U)    

10 

818 

2 

926 

2 

908 

6.2 

92.8 

09 

2 

859 

3.6 

86.8 

0.3 

3.7 

3.7 

26 

200 

149 

0.4 

1.6 

Saratoga  Springs   

18 

845 

6 

574 

6 

473 

5.5 

57.0 

2.2 

6 

058 

2.5 

60.0 

4.5 

4.6 

4.4 

17 

600 

81 

1.7 

7.7 

Soyville  (U)    

11 

680 

3 

444 

3 

418 

6.3 

81.6 

20 

3 

349 

3.2 

77.8 

0.7 

3.9 

3.8 

24 

300 

160 

0.5 

2.9 

Scarsdale   

19 

229 

5 

440 

5 

440 

8.2 

92  8 

0.2 

5 

383 

3.5 

90.8 

0.4 

0.6 

0.6 

50000  + 

231 

0.3 

1.2 

77 

859 

29 

641 

29 

627 

5.5 

34.9 

2.4 

28 

394 

2.2 

50.6 

3.4 

3.2 

3.1 

15 

000 

79 

0.7 

4.3 

Seaford  (U)    

17 

379 

4 

573 

4 

530 

6.4 

94.5 

1.1 

4 

485 

3.8 

92.1 

0.1 

4.3 

4.2 

28 

100 

153 

0.4 

2.7 

Selden  (U)._.   

1 1 

613 

3 

760 

3 

423 

5.8 

968 

3.9 

3 

132 

3.6 

86.7 

0.2 

6.1 

5.9 

21 

000 

138 

1.1 

4.4 

South  Formingdale  (U)                          _  _. 

20 

464 

4 

988 

4 

987 

6.6 

94.9 

0.9 

4 

962 

4.0 

95.0 

0.2 

4.5 

4.4 

26 

800 

149 

0.2 

1 .2 

South  Stony  Brook  (U)  — -   

15 

329 

2 

713 

2 

705 

7.2 

98.7 

0.4 

2 

650 

3.9 

94  0 

0.3 

1.2 

1 .2 

32 

100 

254 

0.5 

1 .9 

South  Westbury  (U)   

10 

978 

2 

741 

2 

741 

6.8 

99.4 

0.5 

2 

733 

3.9 

97.4 

3.1 

3.1 

29 

600 

202 

0.1 

4.0 

Spring  Valley  __  

18 

112 

6 

342 

6 

342 

3.8 

24.5 

2.2 

6 

066 

2.7 

27.0 

20.1 

10.3 

10.1 

29 

600 

1 57 

0.9 

4.0 

Syosset  (U)—  

10 

084 

2 

628 

2 

627 

6.8 

96.4 

0.8 

2 

614 

3.7 

91.1 

0.2 

2.3 

2.2 

36 

300 

171 

0.3 

0.9 

Syracuse   

197 

208 

71 

811 

71 

773 

5.1 

37.0 

3.3 

67 

671 

2.3 

44.6 

9.0 

4.5 

4.4 

16 

500 

94 

1.1 

6.9 

Tarry  Tow  n  

11 

115 

3 

615 

3 

610 

4.5 

35.5 

3.8 

3 

522 

2.5 

40.4 

6.3 

5.8 

5.7 

39 

900 

133 

0.7 

1.3 

21 

898 

6 

831 

6 

826 

5.3 

71.2 

2.3 

6 

675 

3.0 

72.7 

6.0 

5.9 

15 

600 

82 

0.6 

3.3 

Troy                                                  .  .  _ 

62 

918 

21 

630 

21 

626 

5.5 

24.0 

5  4 

20 

535 

2.3 

41 .9 

3.7 

5.0 

4.8 

15 

400 

64 

0.6 

4.6 

Uniondale  (U)  

22 

077 

5 

638 

5 

638 

6.1 

90.0 

0.9 

5 

571 

3.6 

87.0 

7.3 

6.2 

6.2 

23 

100 

150 

0.4 

2.4 

Utico   

91 

611 

32 

794 

32 

767 

5.3 

32.9 

5.0 

31 

073 

2.4 

49.7 

46 

4.5 

4.3 

16 

300 

71 

0.9 

5.5 

Valley  Stream  

40 

413 

11 

975 

11 

975 

6.0 

75.7 

0.7 

11 

868 

3.2 

83.7 

0.1 

3.5 

3.4 

27 

700 

139 

0.2 

1.1 

Wantogh  (U)   

21 

873 

5 

826 

5 

824 

6.5 

95.6 

0.8 

5 

775 

3.7 

94.4 

0.1 

3.1 

3.1 

29 

300 

148 

0.1 

3.3 

Wotertown  ...   

30 

787 

10 

818 

10 

814 

5.6 

48  0 

4.8 

10 

347 

2.4 

54.8 

0.3 

3.8 

3.6 

13 

200 

71 

0.8 

5.1 

Wotervliet                                          _  _ 

12 

404 

4 

614 

4 

612 

5.7 

26.3 

4.1 

4 

433 

2.4 

47.6 

0.3 

3.5 

3.3 

13 

700 

58 

0.4 

4.4 

West  Bobylon  (U)   

12 

893 

3 

663 

3 

635 

5.8 

81.1 

0.8 

3 

568 

3.4 

79.3 

1.3 

4.9 

4.9 

21 

700 

170 

0.5 

3.0 

Westbury    

15 

362 

4 

468 

4 

468 

6.4 

82.1 

1.5 

4 

406 

3.3 

82.8 

7.4 

4.1 

4.0 

31 

300 

155 

0.5 

2.6 

West  Hempstead  (U)   

20 

375 

5 

876 

5 

875 

6.3 

87.4 

1.2 

5 

828 

3.3 

88.0 

1.5 

3.7 

3.7 

29 

500 

147 

0.2 

2.7 

West  Islip  (U)  _  

17 

374 

4 

511 

4 

487 

6.5 

93.2 

1.0 

4 

446 

3.8 

89.9 

0.1 

4.5 

4.5 

24 

100 

164 

0.2 

1.5 

White  Plains    

50 

125 

18 

400 

18 

386 

4.3 

36.0 

4.6 

17 

968 

2.3 

39.1 

13.6 

5.4 

4.9 

41 

500 

137 

0.6 

2.2 

Woodmere  (U)    -  _   

19 

831 

5 

332 

5 

332 

7.9 

87.7 

0.4 

5 

291 

3.8 

88.0 

0.4 

1.6 

1.6 

50000  + 

152 

0.1 

1.7 

Wyandanch  (U)  

15 

716 

3 

855 

3 

826 

6.0 

91.8 

1.1 

3 

711 

4.0 

77.9 

54.9 

13.4 

13.2 

21 

100 

154 

1.1 

4.6 

Yonkers   

204 

297 

70 

458 

70 

446 

4.3 

24.5 

2.5 

69 

093 

2.5 

35.2 

6.0 

6.8 

66 

35 

100 

119 

0.2 

1.9 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  2.    Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  the  State:  1970 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text) 


The  State 

Inside  and  Outside  Standard 
Metropolitan  Statistical  Areas 
Urban  and  Rural 

Tofol  population  

All  housing  units  _  

Vocant  — seasonal  and  migratory  


AH  y«or. round  housing  units  _._  

POPULATION 

Population  in  houilng  unrti.  1970  ._  _  

Per  occupied  unit  

Owner  

Renter   

Population  hi  hosting  units,  1960   _ 

Per  occupied  unit     

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

AH  occupied  units  

Owner  occupied  

Percent  of  oil  occupied  

Cooperative  or  condominium  

White     

Negro   

Renter  occupied   

White   

Negro    

Vacant  y«or-n>und  unrts  

For  sale  only  

Homeowner  voconcy  rote  

With  all  plumbing  facilities  

For  rent  

Rental  vacancy  rate   

With  all  plumbing  facilities  

Rented  or  sold,  awaiting  occupancy  

Held  for  occasional  use  

Other  vocant  


AH  year-round  housing  units  _ 
PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities 

Lacking  only  hot  water  

Lacking  other  plumbing  facilities  


PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold  

Cold  only  

None     _. 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  another  household  

None.    -. 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  another  household  

None   

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

All  y tar-round  units  

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  another  household  

No  complete  kitchen  facilities  

Ranter  occupied  

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  onother  household  

No  complete  kitchen  facilities  

ACCESS 

With  direct  occess  ___ 

Locking  direct  access   

UNITS  IN  STRUCTURE 

AH  y tar-round  units  

1   _  

2  or  more   

Mobile  home  or  trailer  

Owner  occupied  

1    

2  or  more  

Mobile  home  or  trailer  

Rentor  occupied  

1     __ 

2  or  more  

Mobile  home  or  trailer  

TELEPHONE 

AH  occupied  units  

Available  

None  


The  State- Percent  distribution 


Inside 

Outside 

Inside 

Outside 

Total 

SMSAs 

SMSAs 

Urbon 

Rural 

Totol 

SMSA's 

SMSA's 

Urban 

Rural 

11  236 

967 

15  771  192 

2  465  775 

IS  602 

416 

2  634 

481 

6  298 

663 

5  394  844 

903  819 

5  343 

548 

955 

115 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

146 

400 

53  309 

93  091 

21 

834 

124 

566 

2.3 

1.0 

10.3 

0.4 

13.0 

6  152 

263 

5  341  535 

810  728 

5  321 

714 

830 

549 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

17  77S 

236 

IS  431  945 

2  343  291 

15  219 

094 

2  556 

142 

3.0 

3.0 

3.2 

2.9 

3.4 

3.5 

3.5 

3.3 

3.5 

3.5 

2.6 

2.6 

2.8 

2.6 

3.1 

16  316 

777 

14  179  364 

2  137  413 

13  959 

775 

2  357 

002 

3.1 

3.0 

3.2 

3.0 

3.5 

5  913 

861 

5  174  318 

739  543 

5  IS* 

757 

754 

104 

96.1 

96.9 

91.2 

97.0 

90.8 

2  795 

635 

2  269  507 

526  128 

2  186 

837 

608 

798 

45.4 

42.5 

64.9 

41.1 

73.3 

47  3 

43.9 

71.1 

B0  7 

■  ■  ■ 

115 

480 

115  1 76 

304 

115 

305 

1 .9 

2.2 

7 

2.2 

2  652 

916 

2  1 32  V5V 

519  957 

2  050 

488 

602 

428 

43.1 

39.9 

64. 1 

38.5 

7 

72.5 

329 

1 24  8 1 2 

4  517 

347 

982 

2.1 

2.3 

0.6 

2.4 

0.5 

3  118 

226 

1     ftt\  A  Oil 

JL  VU4  O  1  1 

213  415 

2  972 

920 

145 

306 

50.7 

54.4 

26.3 

55.9 

1 7.5 

2  535 

261 

2  331  V52 

203  309 

2  394 

362 

140 

899 

41 .2 

43.7 

25.1 

45.0 

17.0 

526 

561 

518  101 

8  460 

523 

264 

3 

297 

8.6 

9.7 

1 .0 

9.8 

0.4 

238 

402 

H7  217 

71  185 

161 

957 

76 

445 

3.9 

3.1 

t.S 

3  0 

9.2 

20 

507 

13  525 

6  982 

13 

322 

7 

18S 

0.3 

0.3 

0.9 

0.3 

0.9 

0.7 

0.6 

1.3 

0.6 

1.2 

18 

747 

12  849 

5  898 

12 

826 

5 

921 

0.3 

0.2 

0.7 

0.2 

0.7 

93 

004 

76  888 

16  116 

82 

263 

10 

741 

1.5 

1.4 

2.0 

1.5 

13 

2.9 

2.6 

7.0 

2.7 

6.9 

85 

163 

71  123 

14  040 

75 

962 

9 

201 

1.4 

V.3 

1.7 

1.4 

1.1 

22 

382 

16  808 

5  574 

16 

681 

5 

701 

0.4 

0.3 

0.7 

0.3 

0.7 

58 

186 

29  535 

28  651 

20 

217 

37 

969 

0.9 

0.6 

3.5 

0.4 

4  6 

44 

323 

30  461 

1 3  862 

29 

474 

14 

849 

0.7 

0.6 

1 .7 

0.6 

1 .8 

6  152 

263 

5  341  535 

810  728 

5  321 

714 

830 

549 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

5  957 

098 

5  196  294 

760  804 

5  183 

816 

773 

282 

96.8 

97.3 

93.8 

97.4 

93  1 

195 

165 

145  241 

49  924 

137 

898 

57 

267 

3.2 

2.7 

6.2 

2.6 

6.9 

26 

450 

18  230 

8  220 

16 

110 

10 

340 

0.4 

0.3 

1 .0 

0.3 

1 .2 

168 

715 

127  011 

41  704 

121 

788 

46 

927 

2.7 

2.4 

5.1 

2.3 

5.7 

6  085  032 

5  306  396 

778  636 

5  297 

469 

787 

563 

98.9 

99.3 

96.0 

99.5 

94.8 

48 

127 

28  686 

19  441 

22 

658 

25 

469 

0.8 

0.5 

2.4 

0.4 

3.1 

19 

104 

6  453 

12  651 

1 

587 

17 

517 

0.3 

0.1 

1.6 

2.1 

6  034 

524 

5  252  721 

781  803 

5  236 

819 

797 

705 

98.1 

98.3 

96.4 

98.4 

96.0 

79 

403 

71  782 

7  621 

76 

468 

2 

935 

1.3 

1 .3 

0.9 

1 .4 

0.4 

38 

336 

17  032 

21  304 

8 

427 

29 

909 

06 

0.3 

2.6 

0.2 

3.6 

5  995 

111 

5  224  288 

770  823 

5  209 

256 

785 

855 

97.4 

97.8 

95.1 

97.9 

94.6 

77 

778 

69  749 

8  029 

74 

553 

3 

225 

1.3 

1.3 

1.0 

1.4 

0.4 

79 

374 

47  498 

31  876 

37 

905 

41 

469 

1 .3 

0.9 

3.9 

0.7 

5.0 

6  152 

263 

5  341  535 

810  728 

5  321 

714 

830 

549 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

6  020 

614 

5  239  394 

781  220 

5  220 

766 

799 

848 

97.9 

98.1 

96  4 

98.1 

96.3 

24 

030 

22  661 

1  369 

23 

432 

598 

04 

0.4 

0.2 

0.4 

0.1 

107 

619 

79  480 

28  139 

77 

516 

30 

103 

1 . 7 

1 .5 

3.5 

1.5 

3.6 

3  111 

226 

2  904  611 

213  415 

2  972 

920 

145 

306 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

3  031 

759 

o  en/,  /in 
Z  oZo  o 1 U 

205  149 

2  892 

441 

139 

318 

97.2 

97.3 

96. 1 

97.3 

95.9 

19 

849 

18  951 

898 

19 

563 

286 

0.6 

0.7 

0.4 

0.7 

0.2 

66 

618 

59  250 

7  368 

60  916 

5 

702 

2.1 

2.0 

3.5 

20 

3.9 

6  141 

531 

5  331  578 

809  953 

5  311 

527 

830  004 

99.8 

99  8 

99.9 

99.8 

99.9 

10 

732 

9  957 

775 

10 

187 

545 

0.2 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

6  152 

263 

5  341  535 

810  728 

5  321 

714 

830 

549 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

2  487 

489 

1  924  649 

562  840 

1  814 

935 

672 

554 

40.4 

36.0 

69.4 

34.1 

81.0 

3  592 

488 

3  381  931 

210  557 

3  490 

003 

102 

485 

58.4 

63.3 

260 

65.6 

12.3 

72 

286 

34  955 

37  331 

16 

776 

55 

510 

1.2 

0  7 

4.6 

0.3 

6.7 

2  795 

635 

2  269  507 

526  128 

2  186 

837 

608 

798 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

2  153 

318 

1  707  811 

445  507 

1  622 

722 

530 

596 

77.0 

75.3 

84.7 

74.2 

87.2 

584 

286 

536  037 

48  249 

554 

501 

29 

785 

20.9 

23.6 

9.2 

25.4 

4.9 

58 

031 

25  659 

32  372 

9 

614 

48 

417 

2.1 

1 . 1 

6.2 

0.4 

8.0 

3  118 

226 

2  904  811 

213  415 

2  972 

920 

145 

306 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

235 

650 

169  867 

65  783 

159 

250 

76 

400 

7.6 

58 

30.8 

5.4 

52.6 

2  868 

321 

2  725  648 

142  673 

2  806 

508 

61 

813 

92.0 

93.8 

66.9 

94.4 

42.5 

14 

255 

9  296 

4  959 

7 

162 

7 

093 

0.5 

0.3 

2.3 

0.2 

4.9 

5  913 

861 

5  174  318 

739  543 

S  159 

757 

754 

104 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

5  185 

144 

4  514  618 

670  526 

4  492 

268 

692 

876 

87.7 

873 

90.7 

87.1 

91.9 

728 

717 

659  700 

69  017 

667 

489 

61 

228 

12.3 

12.7 

9.3 

12.9 

8.1 
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Table  3.   Utilization  Characteristics  for  the  State:  1970 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


The  State 

The  Stole 

The  State  - 

Percent  distribution 

Inside  and  Outside  Standard 

Metropolitan  Statistical  Areas 

Inside 

Outside 

Inside 

Outside 

Urban  and  Rural 

Total 

SMSA's 

SMSA's 

Urban 

Rural 

Total 

SMSA's 

SMSA's 

Urban 

Rural 

ROOMS 

All  year-round  unh$  

6 

152 

263 

5 

341 

535 

810 

728 

5 

321 

714 

830 

549 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

182 

873 

171 

808 

11 

065 

176 

037 

6 

836 

3.0 

3.2 

1.4 

3.3 

0.8 

300 

519 

282 

759 

17 

760 

287 

149 

13 

370 

4.9 

5.3 

2.2 

5.4 

1 .6 

1 

065 

233 

1 

006 

341 

58 

892 

1 

021 

621 

43 

612 

17.3 

18.8 

7.3 

19.2 

5.3 

1 

265 

601 

1 

138 

437 

127 

164 

1 

139 

601 

126 

000 

20.6 

21.3 

15.7 

21.4 

15.2 

5  rooms      

1 

093 

446 

925 

185 

168 

261 

919 

770 

173 

676 

17.8 

17.3 

20.8 

17.3 

20.9 

1 

056 

276 

885 

043 

171 

233 

881 

832 

174 

444 

17.2 

16.6 

21.1 

16.6 

21.0 

7  rooms  

585 

059 

470 

515 

114 

544 

460 

608 

124 

451 

9.5 

8.8 

14.1 

8.7 

15.0 

8  rooms  

341 

019 

267 

373 

73 

646 

256 

356 

84 

663 

5.5 

5.0 

9.1 

4.8 

10.2 

9  rooms  or  more 

262 

237 

194 

074 

68 

163 

178 

740 

83 

497 

4.3 

3.6 

8.4 

3.4 

10.1 

Median  -   

4.7 

4.6 

5.6 

4.5 

5.8 

Owner  occupied  

2 

795 

635 

2 

269 

507 

526 

128 

2 

186 

837 

608 

798 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  room  

5 

193 

4 

031 

1 

162 

3 

769 

1 

424 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

2  rooms  

14 

268 

11 

296 

2 

972 

10 

437 

3 

831 

0.5 

0.5 

0.6 

0.5 

0.6 

3  rooms  

91 

734 

79 

337 

12 

397 

76 

319 

15 

415 

3.3 

3.5 

2.4 

3.5 

2.5 

4  rooms   _ 

297 

966 

239 

485 

58 

481 

224 

457 

73 

509 

10.7 

10.6 

11.1 

10.3 

12J 

5  rooms     

557 

052 

450 

235 

106 

817 

430 

043 

127 

009 

19.9 

19.8 

20.3 

19.7 

20.9 

6  rooms  

784 

631 

654 

626 

130 

005 

644 

595 

140 

036 

28.1 

28.8 

24.7 

29.5 

23.0 

7  rooms 

503 

407 

408 

663 

94 

744 

398 

407 

105 

000 

18.0 

18.0 

18.0 

18.2 

17.2 

8  rooms  

306 

518 

244 

202 

62 

316 

234 

438 

72 

080 

11.0 

10.8 

11.8 

10.7 

1 1 .8 

9  rooms  or  more 

234 

866 

177 

632 

57 

234 

164 

372 

70 

494 

8.4 

7.8 

10.9 

7.5 

11.6 

Median  

6.1 

6.0 

6.1 

6.0 

6.1 

Renter  occupied  

3 

118 

226 

2 

904 

811 

213 

415 

2 

972 

920 

145 

306 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  room  

164 

737 

157 

643 

7 

094 

161 

654 

3 

083 

5.3 

5.4 

3.3 

5.4 

2.1 

2  rooms  

269 

701 

259 

293 

10 

408 

264 

168 

5 

533 

8.6 

8.9 

4.9 

8.9 

3^8 

3  rooms  

926 

651 

889 

767 

36 

884 

907 

224 

19 

427 

29  7 

30.6 

17.3 

30.5 

13.4 

4  rooms  

908 

862 

855 

175 

53 

687 

872 

705 

36 

157 

29.1 

29.4 

25.2 

29.4 

24.9 

5  rooms                                                __  _  _ 

493 

1 54 

446 

028 

47 

1 26 

462 

473 

30 

681 

15.8 

15.4 

22.1 

15.6 

21.1 

6  rooms  .  

242 

588 

212 

020 

30 

568 

220 

178 

22 

410 

7.8 

7.3 

14.3 

7.4 

15.4 

7  rooms   _   

68 

324 

54 

417 

13 

907 

55 

474 

12 

850 

2.2 

1.9 

6.5 

1.9 

8.8 

8  rooms  

25 

961 

18 

482 

7 

479 

18 

034 

7 

927 

0.8 

0.6 

3.5 

0.6 

5.5 

9  rooms  or  more  

18 

248 

1 1 

986 

6 

262 

11 

010 

7 

238 

0.6 

0.4 

2.9 

0.4 

5.0 

Median 

3.7 

3.7 

4.5 

3.7 

4.8 

Year-round  vacant  for  tale  

20 

507 

13 

525 

6 

982 

13 

322 

7 

185 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  to  3  rooms  

2 

047 

1 

396 

651 

1 

369 

678 

10.0 

10.3 

9.3 

10.3 

9.4 

4  and  5  rooms                               -  -  

6 

TCO 
JJT 

32.8 

32.9 

32.7 

32.8 

32.8 

6  and  7  rooms  

7 

646 

5 

073 

2 

573 

5 

102 

2 

544 

37.3 

37.5 

36.9 

38.3 

35.4 

8  rooms  or  more- 

4 

084 

2 

611 

1 

473 

2 

480 

1 

604 

19.9 

19.3 

21.1 

18.6 

22.3 

Median   

5.8 

5.8 

5.9 

5.8 

5.9 

Year-round  vacant  for  rant 

93 

004 

76 

888 

16 

116 

82 

263 

10 

741 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  room  

7 

754 

6 

588 

1 

166 

7 

193 

561 

8.3 

8.6 

7.2 

8.7 

5.2 

2  rooms  

7 

912 

6 

341 

1 

571 

6 

928 

984 

8.5 

8.2 

9.7 

8.4 

9.2 

3  rooms   

24 

916 

21 

146 

3 

770 

22 

695 

2 

221 

26.8 

27.5 

23^4 

27'6 

20.7 

4  rooms 

27 

699 

23 

31 1 

4 

388 

24 

734 

2 

965 

29.8 

30.3 

27.2 

30.1 

27.6 

15 

209 

12 

383 

2 

826 

13 

250 

1 

959 

16^4 

16^1 

17.5 

16.1 

18.2 

6  rooms  or  more  

9 

514 

7 

1 19 

2 

395 

7 

463 

2 

051 

10.2 

9.3 

14.9 

9.1 

19.1 

Median  

3.7 

3.7 

3.9 

3.7 

4.0 

PERSONS 

Owner  occupied 

2 

795 

635 

2 

269 

507 

526 

128 

2 

186 

837 

608 

798 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  person 

291 

393 

222 

525 

68 

868 

222 

174 

69 

219 

10.4 

9.8 

13.1 

10.2 

11.4 

2  persons  -  -   

754 

500 

594 

858 

159 

642 

579 

370 

175 

130 

27.0 

26.2 

30.3 

26.5 

28.8 

3  persons  -   

495 

256 

409 

382 

85 

874 

395 

707 

99 

549 

17.7 

18.0 

16.3 

18.1 

16.4 

4  persons  

534 

557 

450 

185 

84 

372 

431 

193 

103 

364 

19.1 

19.8 

16.0 

19.7 

17.0 

5  persons  -  

363 

970 

304 

675 

59 

295 

289 

127 

74 

843 

13.0 

13.4 

11.3 

13.2 

12.3 

6  persons 

192 

550 

157 

586 

34 

964 

148 

082 

44 

468 

6.9 

6.9 

6.6 

6.8 

7.3 

7  persons 

92 

333 

74 

382 

17 

951 

69 

372 

22 

961 

3.3 

3.3 

3.4 

3.2 

3.8 

8  persons 

45 

879 

36 

515 

9 

364 

34 

028 

11 

851 

1.6 

1.6 

1.8 

1.6 

1.9 

9  persons  or  more 

25 

197 

19 

399 

5 

798 

17 

784 

7 

413 

0.9 

0.9 

1.1 

0.8 

1.2 

Medion 

3.2 

3.3 

2.9 

3.2 

3.1 

Renter  occupied 

3 

118 

226 

2 

904 

811 

213 

415 

2 

972 

920 

145 

306 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  person 

903 

151 

844 

193 

58 

958 

873 

328 

29 

823 

29.0 

29.1 

27.6 

29.4 

20.5 

2  persons 

939 

951 

882 

383 

57 

568 

902 

230 

37 

721 

30.1 

30.4 

27.0 

30.3 

26.0 

3  persons 

51 1 

960 

476 

320 

35 

640 

486 

080 

25 

880 

16.4 

16.4 

16.7 

16.4 

17.8 

4  persons   

377 

689 

350 

387 

27 

302 

356 

097 

21 

592 

12.1 

12.1 

12.8 

12.0 

14.9 

5  persons   

195 

206 

179 

426 

15 

780 

181 

735 

13 

471 

6.3 

6.2 

7.4 

6  1 

9.3 

o  persons   

96 

244 

87 

485 

8 

759 

88 

401 

7 

843 

3.1 

3.0 

4.1 

3^0 

5.4 

7  persons 

50 

179 

45 

387 

4 

792 

45 

727 

4 

452 

1  6 

1  6 

2.2 

1.5 

3.1 

8  persons   

29 

651 

26 

825 

2 

826 

27 

034 

2 

617 

i!o 

0i9 

1.3 

0.9 

i's 

9  persons  or  more    

14 

195 

12 

405 

1 

790 

12 

288 

1 

907 

0.5 

0.4 

0.8 

0.4 

1.3 

Median  _  -  -    

2.2 

2.2 

2  3 

2.2 

2.7 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied  

2 

795 

635 

2 

269 

507 

526 

128 

2 

186 

837 

608 

798 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

0  50  or  less_ 

1 

472 

519 

1 

167 

272 

305 

247 

1 

139 

969 

332 

550 

52.7 

51.4 

58.0 

52.1 

54.6 

0  51  to  0  75 

713 

530 

599 

385 

114 

145 

575 

210 

138 

320 

25.5 

26.4 

21.7 

26.3 

22.7 

0  76  to  1  00 

481 

177 

399 

616 

81 

561 

376 

876 

104 

30) 

17.2 

17.6 

15.5 

17.2 

17.1 

1  01  to  1  50 

1 10 

134 

89 

196 

20 

938 

82 

121 

28 

013 

3.9 

3.9 

4.0 

3.8 

4  6 

1  51  or  more 

18 

275 

14 

038 

4 

237 

12 

661 

5 

614 

0.7 

0.6 

0.8 

0.6 

0.9 

Renter  occupied  

3 

118 

226 

2 

904 

811 

213 

415 

2 

972 

920 

145 

306 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

0  50  or  less. 

303 

021 

1 

195 

144 

107 

877 

1 

235 

719 

67 

302 

41.8 

41.1 

50.5 

41.6 

46.3 

0  51  to  0  75 

782 

051 

734 

127 

47 

924 

747 

268 

34 

783 

25.1 

25.3 

22.5 

25.1 

23.9 

0  76  to  1  00 

713 

961 

671 

491 

42 

470 

683 

323 

30 

638 

22.9 

23.1 

19.9 

23.0 

21.1 

1  01  to  1  50 

228 

853 

21 7 

246 

1  ] 

607 

2)9 

200 

9 

653 

7.3 

7.5 

5.4 

7.4 

6.6 

1.51  or  more   

90 

340 

86 

803 

3 

537 

87 

410 

2 

930 

2.9 

3.0 

1 .7 

2.9 

2.0 

With  oil  plumbing  facilities 

5 

748 

106 

s 

043 

859 

704 

247 

5 

033 

838 

714 

268 

Owner  occupied 

2 

745 

486 

2 

239 

879 

505 

607 

2 

164 

536 

580 

950 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00  or  less 

2 

621 

919 

2 

139 

061 

482 

858 

2 

071 

219 

550 

700 

95.5 

95.5 

95  5 

95  7 

94.8 

1.01  to  1.50  —  —    

107 

209 

87 

690 

19 

519 

81 

219 

25 

990 

3.9 

3.9 

3^9 

3^8 

4.5 

16 

358 

13 

128 

3 

230 

12 

098 

4 

260 

U.o 

0.6 

0.6 

0.6 

0.7 

Renter  occupied  

3 

002 

620 

2 

803 

980 

198 

640 

2 

869 

302 

133 

318 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1.00  or  less   

2 

696 

519 

2 

511 

496 

185 

023 

2 

573 

982 

122 

537 

89.8 

89.6 

93.1 

89.7 

91.9 

1.01  to  1.50    

223 

834 

213 

029 

10 

805 

215 

200 

8 

634 

7.5 

7.6 

5.4 

7.5 

6.5 

1.51  or  more  

82 

267 

79 

455 

2 

812 

80 

120 

2 

147 

2.7 

2.8 

1.4 

2.8 

1.6 
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Table  4.    Financial  Characteristics  for  the  State:  1970 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


The  State 

InSluc  una  vu i biuc  j i uiiuui  u 

AJI  atrnnnlitnn    Q  +  ntlctiVnl  AfOflC 

nflcTropouian  o i u i ii i ixui  hicuj 

Urban  and  Rural 

The  State 

The  State  - 

Percent  distribution 

Total 

Inside 
SMSA's 

Outside 
SMSA's 

Urban 

Rural 

Total 

Inside 
SMSA's 

Outside 
SMSA's 

Urban 

Rural 

VALUE 

Specified  ipitd 

1 

996 

053 

1  629 

566 

366 

4S7 

1  585 

058 

410 

995 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  Ace  thnn  1  S  000 

28 

742 

11 

842 

16 

900 

9 

953 

18 

789 

1.4 

0.7 

4.6 

0.6 

4  6 

OOO  In  17  AQQ 

57 

096 

26 

547 

30 

549 

27 

730 

29 

366 

2.9 

1 .6 

8  3 

1.7 

7.1 

17  SOn  tn  19  990 

86 

703 

46 

218 

40 

485 

50 

575 

36 

128 

4.3 

2.8 

11.0 

3.2 

8.8 

$10  000  to  $12  499 

129 

391 

79 

908 

49 

483 

84 

668 

44 

723 

6.5 

4.9 

13.5 

5.3 

10.9 

$12,500  to  $14,999  _    

134 

683 

94 

849 

39 

834 

97 

569 

37 

114 

67 

s'.b 

10.9 

6.2 

9.0 

$15,000  to  $17,499  _   

176 

003 

134 

438 

41 

565 

133 

408 

42 

595 

8.8 

8.2 

1 1 .3 

8.4 

10.4 

ii7  sno  tn  no  ooq 

195 

168 

161 

898 

33 

270 

156 

431 

38 

737 

9.8 

9.9 

9.1 

9.9 

9  4 

190  nnn  tn  194  999 

380 

010 

330 

745 

49 

265 

316 

764 

63 

246 

19.0 

20.3 

13.4 

20.0 

1 5.4 

19S  000  In  114  999 

456 

060 

413 

259 

42 

801 

396 

831 

59 

229 

22.8 

25.4 

1 1 .7 

25.0 

14.4 

$35  000  to  $49  999 

231 

308 

214 

218 

17 

090 

204 

721 

26 

587 

1 1.6 

13.1 

4.7 

12.9 

6.5 

ISO  000  nr  mnr*> 

120 

889 

115 

644 

5 

245 

106 

408 

14 

481 

6.1 

7.1 

1 .4 

6.7 

3.5 

$22 

500 

$23 

900 

$15 

400 

$23 

700 

$17 

300 

Specified  vacant  for  sole' 

13 

529 

8 

419 

5 

110 

8 

112 

5 

417 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Less  than  $5  000 

964 

233 

731 

202 

762 

7.1 

2.8 

14.3 

2.5 

14.1 

$5,000  to  $9,999   _  

1 

953 

734 

1 

219 

765 

1 

188 

14.4 

87 

23.9 

9.4 

2\9 

$10,000  to  $14,999   

1 

995 

1 

017 

978 

1 

081 

914 

14.7 

12.1 

19.1 

13.3 

16.9 

$15  000  to  $19  999 

2 

046 

1 

318 

728 

1 

337 

709 

15.1 

15.7 

14.2 

16.5 

13.1 

190  000  tn  £94  999 

1 

844 

1 

322 

522 

1 

272 

572 

13.6 

15.7 

10.2 

15.7 

10.6 

$25  000  to  $34  999 

2 

278 

1 

751 

527 

1 

655 

623 

16.8 

20.8 

10.3 

20.4 

1 1 .5 

ITS  000  tn  £49  999 

1 

572 

1 

228 

344 

1 

142 

430 

1 1 .6 

14.6 

6.7 

14.1 

7.9 

$50  000  or  more 

877 

816 

61 

658 

219 

6.5 

9.7 

1.2 

8.1 

4.0 

Medion  price  asked 

$19 

500 

$23 

400 

$12 

700 

$22 

600 

$14 

000 

With  all  plumbing  foctlitiet 

Specified  owner  occupied'  

1 

968 

140 

1  613 

272 

354 

868 

1  572 

866 

395 

274 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Less  than  $5,000.     

20 

619 

9 

012 

11 

607 

8 

753 

11 

866 

1.0 

0.6 

3.3 

0.6 

3.0 

$5  000  to  $9  999 

136 

555 

69 

299 

67 

256 

76 

461 

60 

094 

6.9 

4.3 

19.0 

4.9 

1 5,2 

$ )  0  000  to  $  1 4  999 

260 

718 

172 

646 

88 

072 

180 

567 

80 

151 

13.2 

10.7 

24.8 

1 1.5 

20.3 

11  S  000  tn  £19  999 

368 

413 

294 

159 

74 

254 

287 

837 

80 

576 

18.7 

18  2 

20.9 

18.3 

20  4 

$20  000  to  $24  999 

377 

680 

328 

731 

48 

949 

314 

836 

62 

844 

19.2 

20.4 

13  8 

20.0 

1 5.9 

$25  000  or  more 

804 

155 

739 

425 

64 

730 

704 

412 

99 

743 

40.9 

45.8 

18  2 

44.8 

25.2 

Medion 

$22 

600 

$24 

000 

$15 

600 

$23 

700 

$17 

700 

Specified  vacant  for  sale1                      _  _ 

12 

473 

8 

064 

4 

409 

7 

893 

4 

580 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Less  than  jo.uuu  

459 

125 

334 

131 

328 

3.7 

1 .6 

7.6 

1.7 

7.2 

$5,000  to  $9,999   

1 

642 

626 

1 

016 

704 

938 

13.2 

7.8 

23.0 

8.9 

20.5 

$10,000  to  $14,999  __   

1 

896 

969 

927 

1 

060 

836 

15.2 

12.0 

21 .0 

13.4 

18.3 

$15,000  to  $19,999   __   

2 

005 

1 

294 

711 

1 

325 

680 

16.1 

16.0 

16.1 

16.8 

14.8 

$20  000  to  $24  999 

1 

807 

1 

302 

505 

1 

252 

555 

14.5 

16.1 

1 1 .5 

15.9 

12  1 

$25  000  or  more 

4 

664 

3 

748 

916 

3 

421 

1 

243 

37.4 

46.5 

20.8 

43.3 

27.1 

Medion  price  osked 

$20 

600 

$23 

900 

$14 

500 

$22 

900 

$16 

400 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied' 

3 

090 

344 

2  890 

169 

200 

175 

2  966 

218 

124 

126 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Less  than  $30 

38 

606 

30 

334 

8 

272 

32 

323 

6 

283 

1.2 

1 .0 

4.1 

1.1 

5.1 

$30  to  $39 

57 

230 

49 

158 

8 

072 

53 

031 

4 

199 

1.9 

1 .7 

4.0 

1.8 

3.4 

$40  to  $59 

325 

077 

290 

738 

34 

339 

307 

841 

17 

236 

10.5 

10.1 

17.2 

10.4 

1 3.9 

$60  to  $79 

626 

141 

579 

335 

46 

806 

603 

389 

22 

752 

20.3 

20.0 

23.4 

20.3 

18.3 

$80  to  $99   _._   

578 

330 

547 

557 

30 

773 

562 

294 

16 

036 

187 

18.9 

1 5.4 

19.0 

12^9 

$100  to  $119   ____ 

372 

531 

352 

656 

19 

875 

359 

808 

12 

723 

12.1 

12.2 

9.9 

12.1 

10.3 

11  90  tn  1)49 

385 

622 

368 

569 

17 

053 

373 

555 

12 

067 

12.5 

1 2.8 

8.5 

12.6 

9.7 

11  SO  tn  £199 

374 

269 

362 

748 

11 

521 

364 

987 

9 

282 

12.1 

12.6 

5.8 

12.3 

7.5 

$200  to  $249 

125 

614 

123 

287 

2 

327 

123 

316 

2 

298 

4.1 

4.3 

1 .2 

4.2 

1 .9 

$250  or  more 

1 19 

856 

118 

881 

975 

118 

835 

1 

021 

3.9 

4.1 

0.5 

4.0 

0.8 

87 

068 

66 

906 

20 

162 

66 

839 

20 

229 

2.8 

2.3 

10.1 

2.3 

16  3 

Medion 

$95 

$97 

$77 

$96 

$81 

Specified  vacant  for  rent' 

91 

775 

76 

511 

15 

264 

82 

081 

9 

694 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Less  than  $40   

4 

916 

3 

224 

1 

692 

3 

577 

1 

339 

5.4 

4.2 

1 1.1 

4  4 

13.8 

$40  to  $59  

12 

802 

9 

782 

3 

020 

11 

212 

1 

590 

13.9 

12.8 

19.8 

13.7 

16.4 

$60  to  $79 

19 

893 

16 

465 

3 

428 

18 

195 

1 

698 

217 

21 .5 

22  5 

22  2 

17.5 

■ton  tn  £99 

16 

073 

14 

013 

2 

060 

14 

964 

1 

109 

1 7.5 

18.3 

1 3  5 

1 8  2 

1 1 .4 

$100  to  $149 

19 

093 

16 

158 

2 

935 

16 

811 

2 

282 

20.8 

21 .1 

19.2 

20  5 

23.5 

11  SO  tn  11  OO 

$  1  DU    TO   $  1  TT  

10 

268 

8 

812 

1 

456 

9 

295 

973 

1 1  2 

1 1  5 

9.5 

1 1 .3 

10  0 

8 

730 

8 

057 

673 

8 

027 

703 

9  5 

10  5 

4.4 

9.8 

7  3 

$89 

$91 

$77 

$89 

$83 

With  all  plumbing  focilitiei 

2 

977 

554 

2  790 

482 

1(7 

072 

2  862 

750 

114 

804 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  0 

Less  than  $40  .   

79 

925 

67 

017 

12 

908 

71 

962 

7 

963 

27 

2^4 

6.9 

2.5 

6^9 

$40  to  $59    

297 

715 

266 

903 

30 

812 

282 

332 

15 

383 

10.0 

9.6 

16.5 

9.9 

13.4 

$60  to  $79 

598 

769 

554 

272 

44 

497 

577 

063 

21 

706 

20.1 

19.9 

23.8 

20.2 

18.9 

$80  to  $99 

562 

1 74 

532 

140 

30 

034 

546 

488 

15 

686 

18.9 

19.1 

16.1 

19.1 

13.7 

$100  to  $149 

743 

576 

707 

222 

36 

354 

719 

156 

24 

420 

25.0 

25.3 

19.4 

25.1 

21  3 

613 

915 

599 

226 

14 

689 

601 

421 

12 

494 

20.6 

21 .5 

7.9 

21 .0 

1 0  9 

N  h 

81 

480 

63 

702 

17 

778 

64 

328 

17 

152 

2.7 

2.3 

9^5 

2^2 

14  9 

.  - 

$96 

$98 

$78 

$97 

$84 

Specified  vacant  for  rent'  _  

84 

190 

70 

798 

13 

392 

75 

783 

8 

407 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Less  than  $40  

3 

599 

2 

421 

1 

178 

2 

647 

952 

4.3 

3.4 

8.8 

3.5 

1 1.3 

$40  to  $59    

10 

501 

8 

068 

2 

433 

9 

239 

1 

262 

12.5 

11.4 

18.2 

1 2  2 

15.0 

$60  to  $79  _   

17 

919 

14 

884 

3 

035 

16 

463 

1 

456 

21.3 

21.0 

22.7 

21 .7 

17.3 

$80  to  $99   _   

15 

154 

13 

225 

1 

929 

14 

129 

1 

025 

18.0 

18.7 

14  4 

1 8  6 

12.2 

$100  to  $149 

18 

256 

15 

489 

2 

767 

16 

148 

2 

108 

217 

21  9 

207 

21.3 

25  1 

$1 50  or  more 

18 

761 

16 

711 

2 

050 

17 

157 

1 

604 

22.3 

23  6 

15.3 

22.6 

19  1 

$92 

$94 

$80 

$92 

$88 

DURATION  OF  VACANCY 

Year-round  vacant  for  solo 

20 

507 

13 

525 

6 

982 

13 

322 

7 

185 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  0 

Less  than  2  months  

5 

176 

3 

870 

306 

4 

035 

1 

141 

252 

28.6 

18.7 

30.3 

15^9 

6 

803 

4 

916 

1 

887 

4 

716 

2 

087 

33.2 

36.3 

27.0 

35.4 

29.0 

6  months  or  more  

8 

528 

4 

739 

3 

789 

4 

571 

3 

957 

41.6 

35.0 

54.3 

34.3 

55.1 

Year-round  vacant  for  rant  

93 

004 

76 

888 

16 

116 

82 

263 

10 

741 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

less  than  2  months  

50 

300 

43 

362 

6 

938 

47 

031 

3 

269 

54.1 

56.4 

43.1 

57.2 

30.4 

2  up  to  6  months  

25 

535 

21 

257 

4 

278 

22 

279 

3 

256 

27.5 

27.6 

26.5 

27.1 

30.3 

6  months  or  more   

17 

169 

12 

269 

4 

900 

12 

953 

4 

216 

18.5 

16.0 

30.4 

15.7 

39.3 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  ocres  or  more. 
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Table  5.    Summary  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household  for  Areas  and  Places: 


1970 


[Data  not  shown  for  places  of  less  than  50,000  inhabitants  with  less  than  400  Negro  inhabitants.  For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of 
symbols,  see  text] 


The  State 

Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 

Places  of  10,000 
Inhabitants  or  More 

Totol 
Negro 
population 

Occupied  housing  units 

Total 

Median 
number 
of  rooms 

Median 
number 
of  persons 

Percent 

Owner  — 
Median 
value 
(dollars) 

Renter  — 
Median 
contract 
rent 
(dollars) 

Owner 
occupied 

Locking 
some 
or  all 
plumbing 
facilities 

1 .01  or  more 
persons  per  room 

In 

one-unit 
structures 

Total 

With  all 
plumbing 
facilities 

The  State    

2  168  949 

655  890 

4.1 

2.8 

19.7 

4.5 

17.1 

16.3 

13.9 

20  600 

S6 

2  131  172 

648  611 

4.1 

2.8 

19.3 

4.4 

17.1 

16.4 

13.3 

20  800 

86 

Rural   

37  777 

7  279 

5.0 

3.2 

54.7 

15.9 

18.2 

13.8 

71.6 

1 5  900 

86 

Inside  SMSA's   

2  109  078 

642  913 

4.1 

2.8 

19  4 

4  5 

17.2 

16.4 

13  4 

20  900 

86 

In  central  cities  

1  862  245 

580  166 

4.0 

2.7 

1 7  0 

4  4 

17.3 

16.5 

9  8 

20  500 

85 

Not  in  central  cities 

246  833 

62  747 

4  8 

3.2 

41  9 

5  4 

16.4 

15.2 

46  8 

21  700 

114 

Outside  SMSA's  ..    

59  871 

12  977 

4.8 

3.1 

34  8 

6  8 

15.8 

14.5 

37  9 

12  900 

81 

STANDARD  CONSOLIDATED  AREA 

New  York-Northeastern  New  Jersey   

2  403  087 

727  576 

4.1 

2.8 

20  1 

4  4 

17.4 

16.7 

13.3 

21  500 

90 

STANDARD  METROPOLITAN 

STATISTICAL  AREAS 

Albany-Schenectady-Troy  

23  652 

7  051 

5.0 

2.7 

25.7 

5.2 

11.2 

10.5 

19.4 

1 4  900 

62 

Binghamton,  N.Y.-Pa  

2  606 

758 

4.8 

2.7 

31.1 

3.7 

9.9 

9.0 

30.3 

1 6  600 

94 

Buffalo    

108  784 

31  615 

5.5 

2.9 

29.5 

2.5 

10.3 

10.1 

24.4 

1 0  500 

69 

New  York_  _ 

1  885  303 

579  875 

4.0 

2.7 

18.5 

4.5 

17.7 

16.9 

12.1 

IL  UUU 

87 

Rochester    

57  688 

15  160 

4.8 

3.2 

28.9 

7.5 

17.2 

15.5 

34.4 

1  2  500 

90 

Syracuse   —   

23  398 

6  484 

4.9 

3.0 

20.9 

2.5 

13.1 

12.7 

21.9 

1 5  800 

96 

Utico-Rome    

7  686 

1  985 

4.8 

3. 1 

23.2 

8.7 

16.2 

15.7 

21.2 

12  300 

74 

PLACES  OF  10,000  INHABITANTS  OR  MORE 

Albany     _   

14  132 

4  374 

4.7 

2.6 

1 6.2 

12.6 

11.7 

10  3 

11  900 

60 

1  655 

201 

5.0 

3.3 

7.5 

22.4 

22.4 

33  3 

9  400 

67 

Boldwin  (U)    

536 

115 

7.2 

4.5 

orw 
89. 6 

7.8 

7.8 

92  2 

35  800 

120 

Boy  Shore  (U)   

751 

196 

5.0 

3.1 

43  4 

4  6 

13.3 

12.8 

67  9 

17  600 

137 

Beacon    

1  778 

384 

4.4 

3.0 

30.2 

10.9 

19.5 

17.2 

33.9 

15  700 

70 

Binghamton    __ 

1  423 

407 

4.7 

2.8 

18.9 

3.9 

13.0 

12  5 

16.2 

14  900 

82 

Brentwood  (U)     

611 

143 

5.5 

3.6 

62.2 

2.1 

16.1 

14.7 

82.5 

20  700 

157 

Buffalo    

94  329 

27  963 

5.5 

28 

29.2 

2.4 

9.2 

9.1 

22.0 

10  000 

68 

Central  Islip  (U)   

1  903 

407 

5.3 

4.3 

60.7 

0.7 

27.3 

27.0 

94.1 

18  900 

145 

Copiague  (U)  

940 

254 

4.9 

3.1 

65.0 

8.3 

18.5 

15.0 

72.4 

18  800 

136 

Deer  Park  (U)    

1  902 

339 

6.4 

4,4 

78  8 

0  6 

10.9 

10.6 

91  4 

22  700 

164 

Dunkirk            _     -  -  

433 

94 

5.2 

4.3 

23  4 

3  2 

23.4 

23.4 

31  9 

8  100 

67 

East  Meadow  (U)  -   

621 

59 

5.4 

4.0 

23.7 

3.4 

13.6 

13.6 

7ft  1 

20  800 

1)2 

Elmira   - 

3  139 

666 

5.4 

3.2 

38.6 

2.9 

12.6 

12.3 

11  500 

75 

Elmont  (U)  ..     - 

952 

223 

50 

3.3 

50.7 

6.3 

16.1 

13.9 

62.3 

21  700 

140 

Elwood  (U)   

1  190 

291 

6.0 

3.9 

75.9 

1.0 

13.7 

13.7 

82.8 

24  700 

138 

Freeporl    — 

7  467 

1  721 

5.7 

4.0 

50.3 

3  7 

19.3 

18.7 

64.3 

21  000 

157 

Geneva  _.              _      -      -  -   

970 

255 

4.5 

3.1 

20.8 

4.3 

22.4 

22.0 

24.3 

8  900 

74 

Glen  Cove                     _                  _-  -  - 

1  739 

501 

4.2 

2.9 

23.0 

2.6 

17.4 

16.6 

35.3 

1 9  200 

104 

Greot  Neck   

634 

165 

4.7 

3.1 

26.1 

10.3 

17.6 

15.8 

40.0 

28  600 

160 

Hortsdale  (U)   

440 

121 

5  6 

3.2 

57.9 

~ 

4.1 

4.1 

59.5 

35  300 

203 

Hempstead  _  

14  111 

3  522 

5.6 

3.7 

55.7 

1 .6 

15.3 

15.0 

63.0 

22  600 

158 

Huntington  (U)               -  -  

795 

201 

5.1 

3.3 

45  8 

6.5 

20.4 

18.9 

52.2 

21  100 

112 

Huntington  Station  (U)                   -   -- 

2  016 

504 

5  4 

3.7 

59.3 

6.7 

17.5 

15.7 

72.6 

20  300 

145 

Ithaca                             _  .    .  _  _  

1  340 

436 

5.0 

2.4 

34.6 

5.0 

5.5 

4.8 

38. 1 

12  000 

100 

Jamestown   

781 

249 

5.6 

2  6 

52.2 

8.4 

5.2 

4.8 

55.8 

8  500 

55 

Kingston  

1  876 

502 

5.1 

3  0 

36  3 

5.2 

12.0 

1 1 .4 

36.3 

10  900 

64 

Lockowanna                                  .  — 

2  840 

770 

4.5 

3.0 

12.7 

1.6 

21.6 

21.6 

34.7 

11  200 

65 

Levittown  (U)  

44 

9 

5.0 

3.0 

44.4 

11.1 

11.1 

77.8 

Lockport   _     

851 

211 

5.2 

35 

48.3 

2.4 

22.3 

21.3 

53.6 

8  800 

81 

2  236 

641 

3.1 

2.8 

9.4 

3.6 

33.5 

32.6 

1 3.6 

20  000 

120 

Momaroneck  

1  324 

427 

3.9 

2.4 

28. 1 

8.2 

15.5 

14.1 

^? 

23  100 

114 

Middletown   _ 

1  577 

274 

4.6 

3.1 

22.6 

7.3 

19.3 

17.2 

26.3 

13  800 

79 

Mount  Vernon   

25  883 

8  068 

4.1 

2.8 

27.1 

3.4 

u!i 

13^4 

1 3.2 

25  600 

116 

Nonuet (U)  

459 

104 

4.2 

3.0 

42.3 

4.8 

20.2 

20.2 

56.7 

27  300 

121 

Newburgh__   

7  677 

2  068 

4  5 

3.3 

20.4 

3.1 

20.0 

19.7 

16.3 

10  600 

86 

New  Rochelle                                  .      .  . 

10  854 

3  289 

4.1 

2.7 

28.9 

7.0 

14.4 

13.1 

22.9 

32  500 

100 

New  York  City    

1  668  115 

524  534 

3.9 

2.7 

16.0 

4.5 

17.8 

17.0 

8.5 

22  000 

86 

Niagoro  Foils  

8  001 

2  042 

4  8 

3.5 

28.7 

4.0 

19.5 

19.0 

37.5 

1 1  500 

80 

North  Amityville  (U)  

7  768 

1  785 

5.7 

40 

77  5 

1  8 

15.2 

15.0 

92.4 

18  900 

144 

North  Great  River  (U)  

487 

95 

5.7 

5.1 

71 .6 

2.1 

27.4 

27.4 

95.8 

16  700 

160 

Ossining   -   

3  915 

957 

4.0 

2.9 

24.8 

5.3 

16.2 

15.0 

14.4 

18  100 

129 

Peekskill   ...  

3  319 

920 

4.4 

3  0 

22.5 

6.3 

18.8 

18.0 

21 .2 

18  300 

105 

Port  Chester..   -     

3  520 

1  064 

3.8 

2.8 

9.0 

1 1.1 

24.4 

22.3 

22  200 

119 

Port  Washington  (U)  ...  

481 

133 

4.3 

3.1 

31 .6 

3.0 

15.8 

15.8 

46.6 

23  100 

93 

Poughkeepsie   

5  876 

1  671 

4.7 

2.9 

21.3 

4.5 

15.0 

14.4 

14. 1 

14  700 

81 

Rochester   ______ 

49  647 

13  211 

4.8 

3.3 

27.1 

4.1 

16.8 

16.3 

30.8 

12  100 

90 

Rockville  Centre  

1  059 

323 

3.7 

2.3 

8.4 

8.7 

13.0 

12.7 

17.6 

23  200 

75 

Rome                         __  .   

1  932 

453 

4.6 

3.4 

26.3 

5.7 

16.8 

16.3 

36.0 

12  300 

88 

Roosevelt  (U)  .  . ..  _  .  

10  135 

2  296 

6.1 

4.2 

73.9 

1.0 

14.4 

13.9 

8-4 

22  800 

165 

Rye  _     

414 

100 

4.5 

2.7 

40.0 

20 

18.0 

18.0 

30.0 

25  800 

135 

Soratogo  Springs  

748 

271 

5.5 

2.2 

47.6 

6.3 

7.0 

6.6 

47.2 

1 0  400 

61 

Scarsdale  

458 

20 

7.0 

3.3 

80.0 

100.0 

50000  + 

Schenectady   

3  211 

973 

56 

2  7 

36.3 

3.0 

8.1 

7.9 

23.1 

13  300 

70 

Spring  Volley  

4  147 

1  217 

3.6 

3.0 

14.5 

6.1 

27.5 

26.7 

14.5 

22  400 

138 

Syracuse    _ 

21  383 

6  061 

4.9 

3.0 

18.5 

2.3 

13.3 

12.9 

19.0 

15  800 

95 

Torrytown   .   

647 

221 

4.1 

24 

16.7 

13.6 

11.8 

11.8 

15.4 

21  300 

93 

Troy  

2  924 

764 

5.5 

3.3 

22.0 

3.7 

13.4 

12.6 

12.8 

10  300 

57 

Uniondole  (U)  

1  916 

405 

62 

4.2 

84.2 

15.8 

15.8 

93.8 

21  300 

159 

Utico  _  _   

5  152 

1  427 

48 

2.9 

18.9 

9.4 

16.5 

16.0 

12.7 

11  300 

72 

Westbury    

1  372 

328 

6.7 

39 

80.2 

1.2 

10.4 

10.1 

85.4 

28  100 

164 

White  Plains  _   

7  250 

2  439 

3.7 

2.3 

17.5 

12.4 

15.7 

13.5 

12.0 

29  700 

96 

Wyandonch  (U)             .   _  

9  351 

2  039 

5.8 

4.3 

68.5 

1.5 

19.8 

19.5 

90.0 

19  500 

156 

Yonkers   

13  003 

4  112 

4.0 

2  6 

12.0 

5.9 

16.2 

15.3 

9.0 

26  900 

94 
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Table  6.    Occupancy,  Plumbing,  and  Financial  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of 
Household,  for  the  State:  1970 


IFor  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc  )  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


The  State 

Inside  and  Outside  Standard 

lYicTropuilTun   jiuiimilui  Mlcui 

Urban  and  Rural 

The  State 

The  State  - 

Percent  distribution 

Total 

Inside 
SMSAs 

Outside 
SMSA  s 

Urbon 

Rural 

Total 

Inside 
SMSAs 

Outside 
SMSAs 

Urbon 

Rural 

Total  N«gro  population  

2  168 

949 

2  109 

078 

59  871 

2  131 

172 

37  777 

All  occupied  housing  units   

655 

890 

642 

913 

12  977 

648 

611 

7  279 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

POPULATION 

Population  in  homing  units 

2  099 

527 

2  OSS 

$88 

45  939 

2  072 

430 

27  097 

Per  occupied  unit  

3.2 

3  2 

3.5 

3.2 

3.7 

Owner 

38 

3.8 

3.9 

3.8 

3.9 

3.1 

3.1 

33 

3.1 

3  5 

TENURE 

Owner  occupied 

129 

329 

124 

812 

4  517 

125 

347 

3  982 

19.7 

19.4 

348 

19.3 

54  7 

Renter  occupied  

526 

561 

518 

101 

8  460 

523 

264 

3  297 

6U3 

806 

65.2 

80.7 

45^3 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities      

626 

275 

614 

178 

12  097 

620 

154 

6  121 

95.5 

95.5 

93.2 

95  6 

84  1 

Locking  some  or  oil  plumbing  focilities 

29 

615 

28 

735 

880 

28 

457 

1  158 

4.5 

4.5 

6.8 

4  4 

1 5.9 

Locking  only  hot  water   .  .   

2 

424 

2 

286 

138 

2 

261 

163 

0^4 

0^4 

1.1 

0.3 

2  2 

Locking  other  plumbing  facilities 

27 

191 

26 

449 

742 

26 

196 

995 

4.1 

4.1 

5.7 

4.0 

13.7 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold 

651 

636 

639 

106 

12  530 

645 

255 

6  381 

99  4 

99.4 

966 

99.5 

87.7 

3 

624 

3 

336 

288 

3 

204 

420 

0.6 

0^5 

2.2 

0.5 

58 

None 

630 

471 

159 

152 

478 

0.1 

0.1 

1.2 

- 

6.6 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household 

633 

690 

621 

265 

12  425 

627 

263 

6  427 

96  6 

96  6 

95.7 

96.7 

88  3 

Also  used  by  another  household  _.   

20 

024 

19 

759 

265 

19 

947 

77 

3  1 

3.1 

2.0 

3  1 

11 

2 

176 

1 

889 

287 

1 

401 

775 

0.3 

0.3 

2  2 

0.2 

10.6 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household 

630 

580 

618 

297 

12  283 

624 

216 

6  364 

96.1 

96.2 

94  7 

96.2 

87  4 

Also  used  by  another  household  

19 

964 

19 

694 

270 

19 

878 

86 

3.0 

a!i 

2.1 

3.1 

1.2 

5 

346 

4 

922 

424 

4 

517 

829 

0.8 

0.8 

3.3 

0  7 

1 1 .4 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

636 

899 

624 

386 

12  513 

630 

289 

6  610 

97.1 

97  1 

96  4 

97.2 

908 

Also  used  by  another  household 

8 

886 

8 

819 

67 

8 

855 

31 

1  4 

1  4 

0.5 

1.4 

0.4 

No  complete  kitchen  facilities  

10 

105 

9 

708 

397 

9 

467 

638 

1.5 

1.5 

3.1 

1.5 

88 

ACCESS 

With  direct  access  .    ..  . 

653 

688 

640 

731 

12  957 

646 

431 

7  257 

99.7 

997 

99.8 

99.7 

99  7 

Locking  direct  access  

2 

202 

2 

182 

20 

2 

180 

22 

0.3 

0.3 

0.2 

0.3 

0.3 

VALUE 

Specified  owner  occupied   

65 

0S1 

61 

91 1 

3  140 

62 

025 

3  026 

100.0 

100.0 

100.0 

100  0 

100.0 

less  thon  $5.000  ...   

841 

635 

206 

645 

196 

1.3 

1.0 

6.6 

1.0 

6  5 

$5,000  to  $7.499    

1 

931 

1 

587 

344 

1 

71 7 

214 

3.0 

2.6 

n!o 

2  8 

7,1 

$7,500  to  $9.999  _   

3 

125 

2 

633 

492 

2 

827 

298 

4.8 

4.3 

15  7 

4  6 

9.8 

$10  000  to  $1 2  499 

4 

041 

3 

575 

466 

3 

669 

372 

6.2 

5.8 

14.8 

59 

12  3 

$12,500  to  $14.999    

4 

216 

3 

840 

376 

3 

927 

289 

6.5 

6^2 

1 2.0 

6.3 

9^6 

$15,000  to  $17.499    

6 

604 

6 

250 

354 

6 

209 

395 

10.2 

10.1 

11.3 

10.0 

13  1 

$17,500  to  $19.999   

9 

744 

9 

492 

252 

9 

428 

316 

15.0 

15.3 

8.0 

15.2 

10.4 

$20,000  to  $24,999...     

16 

842 

16 

502 

340 

16 

433 

409 

25.9 

26.7 

10.8 

26.5 

13.5 

$25,000  to  $34.999   

13 

934 

13 

712 

222 

13 

588 

346 

21.4 

22.1 

7.1 

21.9 

11.4 

$35,000  to  $49.999  

3 

080 

3 

006 

74 

2 

943 

137 

4.7 

49 

2.4 

4  7 

4.5 

$50,000  or  more                      .  ._.  

693 

679 

14 

639 

54 

1.1 

1.1 

0  4 

1.0 

1.8 

Median   __ 

$20 

600 

$20 

900 

$12  900 

$20 

800 

$15  900 

With  all  plumbing  focilities  .      ._  __   

64 

296 

61 

292 

3  004 

61 

484 

2  812 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Less  thon  $5  000 

686 

545 

141 

589 

97 

1.1 

0.9 

4.7 

10 

3  4 

$5,000  to  $9.999...  _   

4 

907 

4 

121 

786 

4 

464 

443 

7.6 

67 

26.2 

7.3 

1S'8 

$10,000  to  $14.999  

8 

155 

7 

326 

829 

7 

523 

632 

12.7 

12.0 

27.6 

12.2 

22  5 

$15,000  to  $19.999    

16 

225 

15 

626 

599 

15 

524 

701 

25.2 

25.5 

19.9 

25.2 

24.9 

$20,000  to  $24,999   

16 

733 

16 

393 

340 

16 

328 

405 

26.0 

26.7 

113 

266 

14  4 

$25,000  or  more   

1 7 

590 

17 

281 

309 

1 7 

056 

534 

27.4 

28.2 

10.3 

27.7 

19.0 

Median      ..            .      __       _   .   

$20 

600 

$20 

900 

$13  300 

$20 

800 

$16  500 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied2  .  __   

524 

670 

516 

406 

8  264 

521 

756 

2  914 

100.0 

100  0 

100.0 

100.0 

100.0 

Less  than  $30  -   

4 

637 

4 

403 

234 

4 

528 

109 

09 

0.9 

2  8 

0.9 

3.7 

$30  to  $39    

9 

027 

8 

824 

203 

8 

949 

78 

1.7 

1.7 

2  5 

17 

2.7 

$40  to  $59    

60 

654 

59 

435 

1  219 

60 

327 

327 

11.6 

11.5 

14.8 

11.6 

11.2 

$60  to  $79 

138 

385 

1 36 

263 

2  122 

137 

881 

504 

26.4 

26  4 

25.7 

26.4 

1 7  3 

$80  to  $99  _   

135 

336 

1 33 

600 

1  736 

134 

888 

448 

258 

259 

21.0 

259 

15'4 

$100  to  $119  

72 

482 

71 

434 

1  048 

72 

090 

392 

13.8 

13.8 

12.7 

13.8 

13.5 

$120  to  $149   

55 

140 

54 

428 

712 

54 

834 

306 

10  5 

10.5 

8.6 

10.5 

10.5 

$150  to  $199  „ 

33 

374 

33 

008 

366 

33 

194 

180 

6.4 

64 

4.4 

6.4 

6.2 

$200  to  $249     

6 

122 

6 

070 

52 

6 

077 

45 

12 

1.2 

0.6 

1.2 

1.5 

$250  or  more     

2 

710 

2 

691 

19 

2 

701 

9 

0.5 

0.5 

0.2 

0  5 

0.3 

No  cosh  rent                                  _    ._  . 

6 

803 

6 

250 

553 

6 

287 

516 

1.3 

1.2 

6.7 

1.2 

17  7 

Median        

$86 

$86 

$81 

$86 

$86 

With  all  plumbing  focilities  

497 

589 

489 

926 

7  663 

495 

341 

2  248 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Less  than  $40   

11 

471 

11 

137 

334 

11 

384 

87 

2.3 

2.3 

4.4 

2.3 

39 

$40  to  $59    

54 

898 

53 

823 

1  075 

54 

724 

174 

11.0 

11.0 

14.0 

11.0 

7  7 

$60  to  $79    

129 

309 

127 

312 

1  997 

128 

924 

385 

26.0 

26.0 

26.1 

26.0 

17.1 

$80  to  $99    

130 

331 

128 

665 

1  666 

129 

923 

408 

26.2 

26.3 

21.7 

26.2 

18.1 

$100  to  $149     

123 

823 

122 

101 

1  722 

123 

196 

627 

24.9 

24.9 

22.5 

24.9 

27  9 

$150  or  more.   

41 

468 

41 

032 

436 

41 

241 

227 

8.3 

8.4 

5.7 

8.3 

10.1 

No  cash  rent  m    .    

6 

289 

5 

856 

433 

5 

949 

340 

1.3 

1.2 

5.7 

1.2 

15.1 

Median  

$87 

$87 

$82 

$87 

$93 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  ond  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Toble  7.    Utilization  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  the  State:  1970 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


The  State 

The  State 

The  State  - 

Percent  distribution 

Inside  and  Outside  Standard 

Metropolitan  Statistical  Areas 

Inside 

Outside 

Inside 

Outside 

Urban  and  Rural 

Total 

SMSA's 

SMSA's 

Urban 

Rural 

Total 

SMSA's 

SMSA's 

Urban 

Rural 

All  occupied  housing  units 

655 

(90 

642 

913 

12  977 

648 

611 

7  279 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

UNITS  IN  STRUCTURE 

91 

296 

86 

381 

4  915 

86 

086 

5  210 

13.9 

13.4 

37.9 

13.3 

71.6 

2  or  more   

562 

652 

554 

886 

7  766 

561 

101 

1  551 

85.8 

86.3 

59.8 

86.5 

21.3 

Mobile  home  or  trailer  

1 

942 

1 

646 

296 

1 

424 

518 

0.3 

0.3 

2.3 

0.2 

7.1 

ROOMS 

129 

329 

124 

812 

4  517 

125 

347 

3  982 

100  0 

100  0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  room  

647 

631 

16 

621 

26 

0  5 

0  5 

0.4 

0.5 

0.7 

1 

624 

| 

590 

34 

1 

564 

60 

1 .3 

1 .3 

0.8 

1.2 

1 .5 

8 

218 

8 

106 

112 

8 

052 

166 

6.4 

6.5 

2.5 

6.4 

4.2 

4  rooms  

18 

625 

18 

140 

485 

18 

028 

597 

14.4 

14.5 

10  7 

if  A 

15.0 

27 

203 

26 

298 

905 

26 

285 

918 

21  0 

21  1 

20  0 

21 .0 

23.1 

35 

385 

34 

220 

1  165 

34 

514 

871 

27  4 

27  4 

OS  Q 

/  J  0 

27.5 

21 .9 

18 

875 

18 

077 

798 

18 

296 

579 

14  6 

14.5 

14.6 

14.5 

9 

976 

9 

473 

9 

597 

379 

7.6 

ill 

7.7 

9.5 

8 

776 

8 

277 

499 

8 

390 

386 

6.8 

6.6 

11  ft 

11.0 

6.7 

9.7 

5.7 

5.7 

6  1 

5.7 

5  8 

S26 

561 

518 

101 

8  460 

523 

264 

3  297 

100.0 

100.0 

1 00.0 

100.0 

100.0 

1  room  

29 

146 

28 

790 

356 

28 

946 

200 

5.5 

5.6 

4.2 

5.5 

6.1 

2  rooms  —  

40 

731 

40 

096 

635 

40 

356 

375 

7.5 

7.7 

1 1 .4 

3  rooms  

136 

560 

135 

049 

1  511 

135 

972 

588 

25^9 

26^1 

17.9 

26.0 

17.8 

4  rooms  

167 

901 

165 

513 

2  388 

167 

039 

862 

31.9 

31.9 

28.2 

31.9 

26.1 

97 

375 

95 

307 

2  068 

96 

779 

596 

18.5 

18.4 

24.4 

18.5 

18.1 

6  rooms  

38 

938 

38 

003 

935 

38 

578 

360 

7.4 

7.3 

11.1 

7.4 

10.9 

7  rooms  

10 

877 

10 

573 

304 

10 

719 

158 

2.1 

2.0 

3.6 

2.0 

4.8 

8  rooms   

3 

193 

3 

046 

147 

3 

116 

77 

0.6 

0.6 

1.7 

0.6 

2.3 

9  rooms  or  more.,           _  _   

1 

840 

1 

724 

116 

1 

759 

81 

0.3 

0.3 

1.4 

0.3 

2.5 

Median  .  _  .    

3.8 

3.8 

4.2 

3.8 

4.1 

PERSONS 

129 

329 

124 

812 

4  517 

125 

347 

3  982 

100  0 

100  0 

100  0 

100  0 

1 00.0 

13 

416 

12 

947 

469 

12 

976 

10  4 

10  4 

10.4 

10.4 

1 1 .0 

29 

041 

27 

953 

1  088 

28 

090 

951 

22  5 

24.1 

22.4 

23.9 

3  persons  

23 

695 

23 

013 

682 

23 

081 

614 

18~3 

18.4 

It  T 

15.4 

4  persons                            .    _    -  _  —  — 

22 

297 

21 

626 

671 

21 

678 

619 

17.2 

17.3 

14  9 

1 7.3 

15.5 

16 

275 

15 

702 

573 

15 

820 

455 

1 2  6 

1  Z.O 

12  7 

12.6 

1 1 .4 

10 

512 

10 

123 

389 

10 

189 

323 

8  1 

8  1 

8.6 

8.1 

8.1 

6 

695 

6 

430 

265 

6 

456 

239 

5  2 

5  2 

5  9 

5  2 

6.0 

4 

690 

4 

463 

227 

4 

507 

1 83 

J.O 

3.6 

3.6 

4.6 

2 

708 

2 

555 

1 53 

2 

550 

1 58 

2  1 

2  0 

3  4 

2  0 

4.0 

Median  

3.4 

3.4 

3  5 

3.4 

3  5 

526 

561 

518 

101 

8  460 

523 

264 

3  297 

100  0 

100  0 

100  0 

1 00.0 

1  person  

128 

509 

126 

607 

1  902 

127 

780 

24  4 

22.5 

24.4 

22.1 

2  persons  

125 

648 

123 

814 

1  834 

124 

926 

722 

23  9 

23  9 

21.7 

23.9 

21 .9 

3  persons     

91 

362 

89 

924 

1  438 

90 

861 

501 

17~4 

17*4 

17.0 

17.4 

15.2 

4  persons  

73 

361 

72 

197 

1  164 

72 

938 

423 

13.9 

13.9 

13.8 

13.9 

12.8 

5  persons                 _  __       _  -  _   

46 

090 

45 

312 

778 

45 

783 

307 

8.8 

8.7 

9.2 

8.7 

9.3 

6  persons  

27 

225 

26 

670 

555 

26 

992 

233 

5.2 

5.1 

6.6 

5.2 

7.1 

7  persons  _   

16 

972 

16 

608 

364 

16 

820 

152 

3.2 

3.2 

4.3 

3.2 

4.6 

8  persons  _ 

11 

634 

11 

398 

236 

11 

530 

104 

2.2 

2.2 

2.8 

2.2 

3.2 

9  persons  or  more    —  

5 

760 

5 

571 

189 

5 

634 

126 

1.1 

1.1 

2.2 

1.1 

3.8 

Median    

2.6 

2  6 

2.8 

2.6 

2.9 

PERSONS  PER  ROOM 

129 

329 

124 

812 

125 

347 

'"?*? 

1 00.0 

100.0 

55 

818 

53 

678 

2  1 40 

54 

023 

1  795 

43.2 

43.0 

Al  A 

43.1 

45.1 

no  ♦«  n  7< 

31 

999 

31 

006 

993 

31 

155 

24  7 

")A  ft 

22.0 

24.9 

21 .2 

27 

821 

26 

923 

ova 

27 

024 

797 

21.5 

21 .6 

19.9 

21.6 

20.0 

10 

597 

10 

229 

368 

10 

220 

377 

P.  0 

O.ti 

8.1 

8.2 

9.5 

1.51  or  more   

3 

094 

2 

976 

118 

2 

925 

169 

2.4 

2.4 

2.6 

2.3 

4.2 

Ranttr  occupied  

526 

561 

518 

101 

8  460 

523 

264 

1 00.0 

1 00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

177 

809 

174 

817 

2  992 

176 

725 

1  084 

33.8 

33.7 

J  J.  A 

33.8 

32.9 

U.jl  to  U./D  

112 

054 

110 

336 

111 

468 

586 

21 .3 

21 .3 

20.3 

21.3 

17.8 

n  7*  *n  i  nn 

137 

951 

135 

766 

2  1 85 

137 

104 

847 

26  2 

26.2 

25.8 

262 

25.7 

1.01  to  1.50    -  -  

68 

376 

67 

274 

1  102 

67 

905 

471 

13^0 

13.0 

1 3.0 

1 3.0 

14.3 

1.51  or  more  

30 

371 

29 

908 

463 

30 

062 

309 

5.8 

5.8 

5.5 

5.7 

9.4 

Witk  nil  MltiMklnM  fnrlll.U. 

626 

275 

614 

178 

12  097 

620 

154 

6  121 

126 

966 

122 

678 

123 

330 

1000 

1  oo'  0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00  or  less   

113 

675 

109 

832 

3  843 

110 

508 

3  ?67 

89^5 

89^5 

89.6 

896 

87.1 

1.01  to  1.50. __   

10 

413 

10 

062 

351 

10 

069 

344 

8.2 

8.2 

8.2 

8.2 

9.5 

1.51  or  more   .     

2 

878 

2 

784 

94 

2 

753 

125 

2.3 

2.3 

2.2 

2.2 

3.4 

Renter  occupied  .  

499 

309 

491 

500 

7  809 

496 

824 

2  485 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00  or  less      

405 

442 

399 

074 

6  368 

403 

494 

1  948 

81.2 

81.2 

81.5 

81.2 

78.4 

1.01  to  1.50  

66 

865 

65 

819 

1  046 

66 

499 

366 

13.4 

13.4 

13.4 

13.4 

14  7 

1.51  or  more  -   

27 

002 

26 

607 

395 

26 

831 

171 

5.4 

5.4 

5.1 

5.4 

6.9 

TELEPHONE 

Available  .    _                                  .  _   

457 

270 

448 

058 

9  212 

451 

754 

5  516 

69.7 

69.7 

71.0 

69.6 

75.8 

None     

198 

620 

194 

855 

3  765 

196 

857 

1  763 

30.3 

30.3 

29.0 

30.4 

24.2 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  8.  Occupancy, 


Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Areas  and  Places:  1970 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text) 


Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 
Places  of  50,000 
Inhabitants  or  More 
(or  Central  Cities) 

ill             ft  1 

Urban  Balance 
Urbanized  Areas 
Places  of  50,000 
Inhabitants  or  More 

New  York-Northeastern  New  Jersey  SCA 

Standard  m 

ttropoliton  statistical  oreos 

Total 

New  Jersey 
portion 

New  York 
portion 

Albany- 

Schenectody-Troy 

Binghomton 

Total 

Albany 

Schenec- 
tody 

Troy 

Urban 
bolonce 

Total 

New  York  portion 

Totol  Binghomton 

Urbon 
balance 

Total  popu lotion  

1  6 

178 

700 

4  606 

801 

U 

571 

899 

721 

910 

115 

781 

77 

859 

62 

918 

266 

257 

302 

673 

268 

328 

64 

123 

113 

$14 

All  housing  units  

5 

506 

01S 

1  483 

306 

4 

022 

812 

244 

667 

43 

768 

29 

641 

21 

630 

91 

156 

100 

728 

87 

$32 

23 

603 

36 

617 

Vacant- seasonal  and  migratory  . 

38 

902 

5 

426 

33 

476 

3 

717 

13 

14 

4 

139 

1 

963 

707 

2 

63 

All  year-round  housing  units  

5 

467 

116 

1  477 

780 

3 

989 

336 

240 

950 

43 

755 

29 

627 

21 

91 

017 

98 

76$ 

86 

82$ 

23 

601 

36 

$$4 

POPULATION 

Population  in  homing  unrti  1970 

15 

893 

030 

4  $38 

439 

1 1 

354 

591 

699 

$91 

107 

348 

75 

82$ 

57 

988 

282 

215 

29$ 

430 

261 

300 

61 

347 

109 

983 

Per  occupied  unit  

3.0 

3.1 

2.9 

3.0 

2.6 

2.7 

2.8 

3.2 

3.2 

3.2 

2.7 

3.1 

Owner    

3.5 

3.5 

3.5 

3.3 

3.0 

3.0 

3.1 

3.4 

3.4 

3.4 

3.1 

3.4 

Renter   

2.6 

2.7 

2.6 

2.5 

2.3 

2.4 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.4 

2.5 

Populotion  in  homing  unrti,  1960   

640 

018 

123 

660 

80 

201 

63 

082 

277 

074 

244 

14$ 

71 

616 

Per  occupied  unit   

3.1 

2.8 

2.8 

2.9 

3.3 

3.3 

3.0 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

All  occupied  watts  

S 

319 

91$ 

1  443 

413 

3 

876 

$03 

230 

484 

41 

279 

21 

394 

20 

53$ 

68 

402 

93 

290 

82 

833 

22 

388 

3$ 

120 

Owner  occupied   

2 

225 

860 

798 

522 

1 

427 

338 

146 

681 

16 

745 

14 

372 

8 

602 

63 

850 

64 

611 

56 

564 

10 

768 

24 

409 

Percent  of  all  occupied    

41.8 

55.3 

36.8 

63  6 

40.6 

50.6 

41.9 

72.2 

69.3 

68.3 

48.1 

695 

Cooperative  or  condominium  

1  18 

690 

4 

949 

1 13 

741 

357 

186 

76 

36 

40 

45 

45 

34 

5 

White   -  -- 

2 

067 

753 

757 

048 

1 

310 

705 

144 

561 

15 

977 

13 

997 

8 

413 

63 

285 

64 

277 

56 

245 

10 

676 

24 

276 

1  46 

1 18 

38 

867 

107 

251 

1 

811 

709 

353 

168 

423 

236 

226 

77 

80 

3 

094 

055 

644 

890 

2 

449 

165 

83 

803 

24 

534 

14 

022 

11 

933 

24 

552 

28 

679 

26 

269 

1 1 

620 

10 

71 1 

2 

455 

190 

529 

346 

1 

925 

844 

78 

034 

20 

674 

13 

302 

11 

232 

24 

148 

27 

973 

25 

570 

11 

224 

10 

438 

Negro   

581 

458 

108 

834 

472 

624 

5 

240 

3 

665 

620 

596 

301 

522 

517 

330 

174 

Vacoet  yeor-round  units  

1 0 

466 

2 

476 

1 

233 

1 

091 

2 

615 

5 

475 

3 

992 

1 

213 

1 

434 

For  sale  only  

1 1 

646 

434 

g 

212 

960 

1 40 

97 

56 

345 

560 

467 

74 

201 

Homeowner  vacancy  rote  

0  5 

0  4 

0  6 

0  7 

U.o 

0  7 

0.6 

0.5 

0.9 

0.8 

0.7 

0.8 

With  all  plumbing  focilities  

11 

248 

3 

311 

7 

937 

884 

128 

93 

54 

329 

501 

432 

72 

196 

For  rent                           _  .   

68 

474 

16 

254 

52 

220 

4 

675 

1 

609 

634 

600 

i 

248 

i 

969 

1 

770 

823 

726 

Rentol  vacancy  rate  

2.2 

2.5 

2.1 

5.3 

6.2 

4.3 

4.8 

4.8 

6.4 

6.3 

6.6 

6.3 

With  all  plumbing  facilities  

63 

537 

14 

550 

48 

987 

4 

286 

1 

485 

600 

498 

i 

178 

i 

780 

1 

636 

734 

708 

Rented  or  sold  awaiting  occupancy 

16 

858 

5 

246 

11 

612 

945 

158 

136 

72 

332 

463 

355 

71 

144 

Held  for  occasional  use  

24 

921 

3 

477 

21 

444 

1 

686 

107 

63 

60 

212 

i 

526 

730 

93 

126 

Other  vacant  

25 

302 

5 

957 

1 9 

345 

2 

200 

462 

303 

303 

478 

957 

670 

1 52 

237 

Alt  yeor-round  housing  units  

5 

467 

116 

1  477 

780 

3 

989 

336 

240 

950 

43 

75$ 

29 

627 

21 

626 

91 

017 

98 

765 

86 

82$ 

23 

601 

36 

$$4 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities   -  - 

5 

329 

682 

1  439 

968 

3 

889 

714 

231 

291 

41 

762 

28 

913 

20 

450 

88 

787 

94 

655 

84 

048 

22 

770 

36 

074 

Locking  some  or  oil  plumbing  facilities  

137 

434 

37 

812 

99 

622 

9 

659 

1 

993 

714 

1 

176 

2 

230 

4 

no 

2 

777 

831 

480 

Locking  only  hot  water  

21 

728 

10 

434 

11 

294 

1 

755 

224 

103 

180 

554 

616 

389 

31 

78 

Lacking  other  plumbing  focilities  

115 

706 

27 

378 

88 

328 

7 

904 

1 

769 

611 

996 

1 

676 

3 

494 

2 

388 

800 

402 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  ond  cold      

5 

437 

527 

1  463 

807 

3 

973 

720 

236 

135 

43 

304 

29 

437 

21 

232 

89 

887 

96 

482 

85 

515 

23 

558 

36 

41 1 

Cold  only   

27 

745 

13 

273 

14 

472 

3 

783 

440 

164 

374 

1 

071 

1 

502 

885 

39 

126 

None     

1 

844 

700 

1 

144 

1 

032 

1 1 

26 

20 

59 

781 

425 

4 

17 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

5 

386 

764 

1  461 

325 

3 

925 

439 

236 

654 

42 

709 

29 

206 

21 

103 

90 

575 

96 

227 

85 

071 

22 

908 

36 

305 

Also  used  by  another  household  

71 

244 

14 

261 

56 

983 

2 

238 

989 

377 

476 

288 

1 

033 

938 

677 

197 

None  

9 

108 

2 

194 

6 

914 

2 

058 

57 

44 

47 

154 

1 

505 

816 

16 

52 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household   

S 

361 

204 

1  452 

301 

3 

908 

903 

233 

401 

42 

096 

29 

046 

20 

667 

89 

41 7 

95 

434 

84 

553 

22 

832 

36 

172 

Also  used  by  onother  household  

68 

430 

13 

812 

54 

618 

2 

207 

982 

380 

480 

240 

1 

106 

996 

710 

220 

None  

37 

482 

1 1 

667 

25 

815 

5 

342 

677 

201 

479 

1 

360 

2 

225 

1 

276 

59 

162 

rAUPIETC   i/lTfUCkJ  CATII  ITICQ 
'-UmrltlC   MILnCli  rMLILI  1  ICi 

All  y tor -round  uniti  

5 

46  7 

116 

i 

TTT 

OCA 

*;! 

21 

626 

91 

98 

765 

86 

82$ 

23 

601 

36 

SS4 

5 

370 

471 

1  456 

250 

3 

9  1  4 

22 1 

236 

752 

42 

847 

nn 

29 

1 07 

20 

955 

90 

371 

96 

566 

85 

350 

23 

114 

36 

305 

Also  used  by  onother  household  

23 

746 

4 

134 

19 

612 

482 

202 

49 

67 

167 

157 

1 19 

25 

No  complete  kitchen  facilities  

72 

899 

17 

396 

55 

503 

3 

716 

706 

471 

525 

579 

2 

032 

1 

318 

368 

224 

Renter  occupied  

3 

z~l 

83 

803 

24 

$34 

022 

11 

933 

679 

26 

269 

1 1 

620 

10 

71 1 

For  exclusive  use  of  household  

3 

0  1  4 

047 

628 

6V 1 

385 

356 

a  i 

707 

i  j 

823 

1 0 

709 

11 

467 

24 

245 

27 

925 

25 

665 

1 1 

256 

10 

588 

Also  used  by  another  household  .   - 

19 

877 

3 

150 

16 

727 

346 

166 

22 

121 

28 

130 

123 

101 

13 

No  complete  kitchen  facilities  

60 

131 

13 

049 

47 

082 

i 

750 

545 

291 

345 

279 

624 

481 

263 

110 

ACCESS 

With  direct  access.   

5 

455 

652 

474 

714 

980 

938 

240 

695 

43 

677 

29 

593 

21 

590 

on 
90 

939 

98 

69 1 

86 

758 

23 

577 

36 

529 

Lacking  direct  access  

11 

464 

3 

066 

8 

398 

255 

78 

34 

36 

78 

74 

67 

24 

25 

UNITS  IN  STRUCTURE 

5 

467 

116 

1  477 

780 

3 

989 

336 

240 

9S0 

43 

75$ 

29 

627 

21 

626 

91 

017 

98 

765 

86 

825 

23 

601 

36 

554 

1 

837 

735 

709 

073 

1 

128 

662 

132 

485 

12 

773 

10 

348 

5 

200 

60 

690 

62 

251 

53 

099 

8 

407 

23 

855 

2  or  more 

3 

615 

991 

764 

639 

2 

851 

352 

102 

825 

30 

966 

19 

276 

1 6 

288 

29 

295 

32 

282 

30 

219 

15 

178 

12 

196 

Mobile  home  or  trailer  

13 

390 

4 

068 

9 

322 

5 

640 

16 

3 

138 

1 

032 

4 

232 

3 

507 

16 

503 

2 

525 

860 

798 

$23 

1 

427 

338 

146 

681 

16 

74S 

14 

372 

8 

602 

63 

8S0 

64 

611 

$6 

564 

10 

768 

24 

409 

1 

658 

559 

650 

898 

1 

007 

661 

117 

067 

11 

029 

9 

107 

4 

461 

55 

534 

53 

464 

46 

660 

7 

468 

21 

492 

2  or  more  .   

561 

238 

144 

826 

416 

412 

24 

749 

5 

709 

5 

265 

4 

025 

7 

528 

7 

449 

6 

822 

3 

298 

2 

482 

Mobile  home  or  trailer    

6 

063 

2 

798 

3 

265 

4 

865 

7 

1 1 6 

788 

3 

698 

3 

082 

2 

435 

Renter  occupied  

3 

094 

05S 

644 

890 

2 

449 

16$ 

83 

803 

24 

$34 

14 

022 

11 

933 

24 

552 

28 

679 

26 

269 

11 

620 

10 

711 

1      

143 

322 

48 

831 

94 

491 

11 

553 

1 

505 

1 

061 

628 

4 

291 

5 

715 

4 

623 

763 

1 

864 

2  or  more   

2 

943 

406 

594 

789 

2 

348 

617 

71 

475 

23 

020 

12 

958 

11 

283 

20 

017 

22 

430 

21 

221 

10 

843 

8 

779 

Mobile  home  or  trailer    

7 

327 

1 

270 

6 

057 

775 

9 

3 

22 

244 

534 

425 

14 

68 

TELEPHONE 

All  occupied  units  

S 

319 

91$ 

1  443 

412 

3 

876 

$03 

230 

484 

41 

279 

28 

394 

20 

$3$ 

88 

402 

93 

290 

82 

833 

22 

388 

3$ 

120 

Available   _   

4 

615 

923 

1  298 

122 

3 

317 

801 

212 

854 

35 

703 

25 

956 

18 

091 

84 

360 

85 

325 

76 

250 

19 

948 

33 

079 

703 

992 

145 

290 

558 

702 

17 

630 

5 

576 

2 

438 

2 

444 

4 

042 

7 

965 

6 

583 

2 

440 

2 

041 
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Table  8.   Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Areas  and  Places:    1 970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

Standard  metropolitan  statistical  areas  — Con. 

Statistical  Areas 

Places  of  50,000 

Buffalo 

New  York 

Inhabitants  or  More 

Binghom- 

(or  Central  Cities) 

ton  —  Con. 

Urban  Balance 

Urbanized  Areas 

Places  of  50,000 

Pennsylvania 

Urban 

Mount 

Inhabitants  or  More 

portion 

Total 

Buffalo 

Niagara  Falls 

bolonce 

Total 

Levittown  (U) 

Vernon 

New  Rochelle 

New  York 

White  Ploins 

34  344 

1  349 

211 

462 

768 

85 

615 

599  728 

11 

571  899 

65  440 

72  778 

75 

365 

7 

894 

862 

50  125 

All  housing  units  __   

13  196 

435 

588 

166 

142 

28 

915 

181  989 

4 

022  812 

16  124 

25  536 

24 

825 

2 

924 

384 

16  400 

Vocont  — seasonol  ond  migratory  _ 

1  256 

2 

405 

35 

5 

896 

33  476 

1 

- 

1 0 

6 

863 

14 

All  year-round  housing  units  

11  940 

433 

183 

166 

107 

28 

910 

181  093 

3 

989  336 

16  123 

25  536 

24 

815 

2 

917 

521 

18  386 

POPULATION 

Population  In  homing  units,  1970   

34  130 

1  322 

507 

448 

764 

84 

664 

592  945 

11 

354  591 

65  406 

71  614 

73 

227 

7 

770 

278 

48  654 

Per  occupied  unit  

3.3 

3.2 

2.8 

3.0 

3.3 

2.9 

4.1 

2.9 

3.0 

2.7 

2.7 

Owner.   

3.3 

3.5 

3.2 

3.3 

3.6 

3.5 

4.1 

O.J 

3.5 

3.3 

3.4 

Renter   

3.0 

2.6 

2.6 

2.6 

2.7 

2.6 

3.5 

2.6 

2.5 

2.6 

2.2 

Population  In  hovslng  units,  1960    

32  929 

1  279 

481 

517 

917 

101 

481 

10 

445  890 

65  263 

74  486 

74 

118 

7 

631 

739 

48  206 

Per  occupied  unit  

3.4 

3.3 

3.0 

3.2 

3.0 

4.2 

3.0 

3.2 

2.8 

2.9 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

All  n,riiniai4  unit* 

10  457 

418 

255 

157 

951 

28 

058 

177  303 

3 

876  503 

16  045 

25  051 

24 

463 

a 

836 

672 

'  ''J 

8  047 

263 

238 

69 

453 

1 6 

581 

131  803 

1 

427  338 

14  955 

8  394 

070 

669 

082 

7  032 

Percent  of  oil  occupied   

77.0 

62.9 

44.0 

59.1 

74.3 

36.8 

93.2 

33.5 

45.3 

23.6 

39.1 

Cooperotive  or  condominium  

727 

500 

21 

186 

113  741 

_ 

712 

341 

107 

283 

159 

White  .._    

8  032 

252 

929 

61 

104 

15 

952 

131  115 

1 

310  705 

14  898 

6  163 

10 

065 

578  445 

6  579 

Negro   

10 

9 

325 

8 

169 

587 

412 

107  251 

4 

2  187 

952 

83 

937 

426 

Renter  occupied  _  _  .  _  

2  410 

155 

017 

88  498 

11 

477 

45  500 

2 

449  165 

1  090 

16  657 

13 

393 

2 

167 

790 

10  936 

White  

2  403 

131 

060 

67 

683 

9 

857 

44  249 

1 

925  844 

1  077 

10  653 

10 

857 

1 

678 

777 

8  840 

Negro   

5 

22 

290 

19 

794 

1 

455 

960 

472  624 

5 

5  881 

2 

337 

440 

597 

2  013 

1  u 

1  483 

14 

928 

8 

156 

852 

3  790 

112  833 

78 

485 

352 

80 

649 

416 

93 

1 

279 

420 

80 

502 

8  212 

34 

22 

29 

4 

449 

43 

0.5 

0.6 

0.5 

0.4 

0.6 

0.2 

0.3 

0.3 

0.7 

u.o 

69 

1 

216 

398 

79 

487 

7  937 

34 

22 

29 

4 

274 

43 

1 99 

7 

252 

4 

736 

496 

1  634 

52  220 

11 

294 

174 

44 

077 

246 

Rentol  voconcy  rate  

7.6 

4.5 

5.1 

4.1 

3.5 

2.1 

1.0 

1.3 

2.0 

2.2 

With  all  plumbing  facilities   

144 

6 

460 

4  073 

466 

1  563 

48  987 

11 

280 

138 

41 

186 

231 

Rented  or  sold,  awaiting  occupancy  

108 

1 

585 

661 

70 

599 

11  612 

20 

44 

40 

7 

591 

53 

Held  for  occasional  use    

796 

1 

383 

330 

45 

384 

21  444 

4 

56 

57 

9 

299 

19 

Other  vacant  

287 

3 

429 

2 

009 

161 

671 

19  345 

9 

69 

52 

15 

233 

57 

All  year-round  housing  units  

11  940 

433 

183 

166 

107 

28 

910 

181  093 

3 

989  336 

16  123 

25  536 

24 

815 

2 

917 

521 

18  366 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  __   

10  607 

422 

563 

160 

428 

28 

173 

178  945 

3 

889  714 

16  020 

24  875 

24 

194 

2 

833 

728 

17  544 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

1  333 

10 

620 

5 

679 

737 

2  148 

99  622 

103 

661 

621 

83 

793 

842 

Lacking  only  hot  water  

227 

1 

416 

624 

76 

362 

11  294 

64 

48 

30 

7 

197 

26 

9 

204 

5  055 

661 

1  786 

88  328 

39 

61 3 

591 

76 

596 

O  1 0 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold    

10  967 

430 

068 

165 

204 

28 

797 

180  471 

3 

mo  Tin 

16  059 

25  477 

24 

781 

2 

907 

844 

18  327 

617 

2 

359 

864 

102 

564 

14  472 

64 

59 

34 

9 

061 

58 

356 

756 

39 

11 

58 

1  144 

- 

- 

616 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household   

11  156 

427 

255 

162 

589 

28 

436 

180  375 

3 

925  439 

16  110 

25  092 

24 

348 

2 

860 

657 

17  654 

Also  used  by  another  household   

95 

4 

451 

3 

334 

459 

573 

56  983 

10 

429 

454 

51 

329 

717 

None  

689 

1 

477 

184 

1  s 

145 

6  914 

3 

15 

1 3 

S 

535 

1 5 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

10  881 

424 

462 

161 

303 

28 

278 

179  404 

3 

908  903 

16  088 

24  956 

24 

260 

2 

848  025 

17  602 

Also  used  by  another  household  

no 

4 

530 

3 

370 

475 

587 

54  618 

9 

423 

467 

49 

278 

692 

None  

949 

4 

191 

1 

434 

157 

1  102 

25  815 

26 

157 

88 

20 

218 

92 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

All  y tar -round  units   

11  940 

433 

183 

166 

107 

28 

910 

161  093 

3 

989  336 

16  123 

25  536 

24 

815 

2 

917 

521 

18  386 

For  exclusive  use  of  household  

11  216 

424 

693 

160 

223 

28 

447 

180  039 

3 

914  221 

16  091 

25  038 

24 

273 

2 

851 

803 

17  676 

Also  used  by  another  household 

10 

891 

676 

53 

132 

19  612 

4 

177 

234 

17 

519 

305 

No  complete  kitchen  facilities   

714 

599 

5 

208 

410 

922 

55  503 

28 

321 

308 

48 

199 

405 

Renter  occupied  

2  410 

155 

017 

88 

498 

11 

477 

45  500 

2 

449  165 

1  090 

16  657 

13 

393 

2 

167 

790 

10  936 

For  exclusive  use  of  household  

2  260 

150 

210 

84  905 

11 

107 

44  920 

2 

385  356 

1  073 

16  231 

12 

934 

2 

110 

809 

10  285 

Also  used  by  another  household  

619 

486 

39 

84 

16  727 

- 

142 

207 

IS 

052 

291 

No  complete  kitchen  facilities   _ 

143 

4 

188 

3 

107 

331 

496 

47  082 

17 

284 

252 

41 

929 

360 

ACCESS 

With  direct  access  

11  933 

432 

674 

165 

816 

28 

862 

180  953 

3 

980  938 

16  115 

25  415 

24 

748 

2 

910 

477 

18  317 

Locking  direct  occess  

7 

509 

291 

48 

140 

8  398 

8 

121 

67 

7 

044 

69 

UNITS  IN  STRUCTURE 

All  year  .round  unit  s  __   

1  _   

11  940 

433 

183 

166 

107 

28 

910 

181  093 

3 

989  336 

16  123 

25  536 

24 

815 

2 

917 

521 

18  386 

9  152 

237 

611 

45 

933 

15 

508 

1 27  797 

1 

1 28  662 

15  710 

4  689 

9 

395 

348 

677 

6  610 

2  or  more   

2  063 

192 

395 

120 

125 

12 

983 

52  243 

2 

851  352 

410 

20  808 

15 

382 

2 

563 

081 

11  727 

Mobile  home  or  trailer  

725 

3 

177 

49 

419 

1  053 

9  322 

3 

39 

38 

5 

763 

49 

Owner  occupied  

1  ___    

8  047 

263 

238 

69 

453 

16 

581 

8  394 

11 

070 

669 

082 

7  032 

6  804 

210 

578 

36 

839 

13 

212 

118  628 

1 

007  661 

14  883 

4  186 

8 

776 

301 

834 

6  045 

2  or  more 

627 

49 

828 

32 

605 

2 

974 

12  198 

416  412 

69 

4  203 

2 

293 

366 

739 

983 

Mobile  home  or  trailer    

616 

2 

832 

9 

395 

977 

3  265 

3 

5 

1 

509 

4 

Renter  occupied 

1   

2  410 

155 

017 

88 

498 

11 

477 

45  500 

2 

449  165 

1  090 

16  657 

13 

393 

2 

167 

790 

10  936 

1  092 

22 

936 

8 

185 

2 

094 

7  756 

94  491 

752 

468 

540 

41 

522 

509 

2  or  more      

1  209 

131 

736 

80 

273 

9 

359 

37  668 

2 

348  617 

338 

16  155 

12 

816 

2 

121 

014 

10  382 

1 09 

345 

40 

24 

76 

6  057 

34 

37 

5 

254 

45 

TELEPHONE 

All  occupied  units  

10  457 

418 

255 

157 

951 

28 

058 

177  303 

3 

876  503 

16  045 

25  051 

24 

463 

2 

836 

872 

17  966 

Available  ..   

9  075 

387 

993 

138 

791 

25 

742 

171  040 

3 

317  801 

15  738 

22  418 

23 

040 

2 

330 

038 

16  738 

1  382 

30 

262 

19 

160 

2 

316 

6  263 

558  702 

307 

2  633 

1 

423 

506 

834 

1  230 
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Table  8.   Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Areas  and  Places:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

Standard  metropolitan  statistical  areas  - 

Statistical  Areas 

Places  of  50,000 

New  York 

—  Con. 

Rochester 

Syracuse 

Utica-Rome 

Inhabitants  or  More 

(or  Central  Cities) 

Urban  Balance 

Urbanized  Areas 

Places  of  50,000 

Urban 

Urbon 

Urban 

Rome 

Urbon 

Inhabitants  or  More 

Yonkers 

balance 

Totol 

Rochester 

balance 

Total 

Syracuse 

balance 

Totol 

(urbon  port) 

Utica 

bo  lance 

Total  populotion  

204  297 

3  026  338 

882  667 

296 

233 

376  243 

636  507 

197  208 

355  741 

340 

670 

91 

611 

82  711 

All  housing  units 

70  458 

862  497 

284  614 

105 

544 

113  358 

206  919 

71  811 

76  258 

112 

712 

13  842 

32 

794 

26  537 

Vocont -  seasonal  ond  migratory  . 

12 

10  056 

4  359 

33 

217 

5  239 

38 

69 

3 

406 

5 

27 

31 

All  year-round  housing  units 

70  446 

852  441 

280  255 

105 

511 

113  141 

201  680 

71  773 

76  189 

109 

306 

13  637 

32 

767 

26  506 

POPULATION 

Pollution  i«  k*«i«f  nits,  1970   

201  321 

2  945  864 

854  525 

284 

628 

363  321 

613  537 

165  675 

247  065 

325 

894 

42  347 

17 

786 

79  333 

Per  occupied  unit 

2.9 

3.5 

3.2 

2.8 

3.3 

3.2 

2.7 

3.4 

3.1 

3.2 

2.8 

3.1 

3.5 

3.8 

3.4 

3.2 

3.5 

3.5 

3.1 

3.6 

3.4 

3.3 

3.2 

3.3 

Renter 

2.6 

2.7 

2.6 

2.5 

2.5 

2.6 

4.3 

2.7 

2.7 

3.0 

2.5 

2.6 

Population  in  heutiftf  units,  1960 

187  670 

707  444 

305 

505 

547  034 

206  196 

315 

352 

45  7J5 

96 

275 

Per  occupied  unit 

3.1 

3.2 

29 

3  0 

3.2 

3  3 

3.0 

I  triUKt,  kale,  mhu  •  m \. a ri v,  <  i  i»  i  ui 

All  OCCVf ted  wiit t   

69  093 

832  056 

270  515 

101 

238 

110  294 

192  242 

67  671 

73  631 

103 

486 

1 3  379 

31 

073 

25  585 

Owner  occupied  

24  347 

647  903 

180  627 

48 

005 

84  794 

126  421 

30  206 

53  697 

68 

638 

!  5 

430 

18  072 

Percent  of  oil  occupied 

35.2 

77.9 

66  8 

47.4 

76.9 

65.8 

44.6 

72  9 

66.3 

55.9 

49.7 

70.6 

Cooperative  or  condominium  

1  451 

3  776 

83 

78 

5 

124 

42 

58 

99 

1 2 

58 

12 

White  _  

23  761 

627  648 

175  816 

44 

249 

84  302 

124  628 

28  997 

53  406 

68 

075 

^  ?fl 

15 

141 

18  038 

492 

18  037 

4  382 

3 

581 

325 

1  356 

1  119 

158 

461 

118 

269 

12 

Renter  occupied  

44  746 

184  153 

89  888 

53 

233 

25  500 

65  821 

37  465 

19  934 

34 

848 

5  903 

15 

643 

7  513 

White  

40  795 

165  486 

78  358 

43 

076 

24  851 

59  889 

31  918 

19  653 

33 

197 

5  547 

14 

418 

7  477 

Negro   

3  620 

17  206 

10  778 

9 

630 

460 

5  128 

4  942 

155 

1 

524 

334 

1 

158 

14 

Vocont  yoor-round  waits  

1  353 

20  385 

9  740 

4 

273 

2  847 

9  438 

4  102 

2  558 

5 

820 

456 

1 

694 

921 

For  sole  only  

60 

3  036 

1  060 

309 

386 

1  088 

328 

362 

459 

47 

142 

121 

Homeowner  vacancy  rote  

0.2 

0.5 

0.6 

0.6 

0.5 

0.9 

1.1 

0.7 

0.7 

0.6 

0.9 

0.7 

With  oil  plumbing  facilities  

58 

2  960 

986 

302 

381 

982 

322 

351 

412 

44 

1 38 

110 

For  rent  

865 

5  743 

4  586 

2 

482 

1  602 

4  568 

2  791 

1  336 

1 

817 

227 

902 

371 

Rental  voconcy  rate  

1.9 

3.0 

4.9 

4.5 

5.9 

6.5 

6.9 

6.3 

5.0 

3.7 

5.5 

4.7 

With  all  plumbing  focilities  

800 

5  554 

4  216 

2 

229 

1  570 

3  935 

I  JJO 

1  251 

1 

603 

208 

800 

318 

Rented  or  sold,  awaiting  occupancy  

163 

3  155 

1  047 

402 

JOO 

792 

1 77 

301 

472 

60 

137 

105 

Held  for  occasional  use 

92 

5  691 

1  251 

269 

1 33 

1  270 

1 83 

146 

1 

771 

26 

95 

64 

Other  vacant 

173 

2  760 

1  796 

811 

360 

1  720 

623 

413 

1 

301 

98 

418 

260 

AH  year-round  housing  units  

70  446 

852  441 

280  255 

105 

51 1 

113  141 

201  680 

71  773 

76  189 

109 

306 

13  837 

32 

767 

26  506 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities 

68  654 

841  961 

271  291 

101 

661 

111  882 

193  601 

69  416 

74  680 

103 

786 

13  382 

31 

1 1 9 

25  676 

Locking  some  or  all  plumbing  facilities 

1  792 

10  480 

8  964 

3 

850 

1  259 

8  079 

2  357 

1  509 

5 

520 

455 

i 

648 

830 

Locking  only  hot  woter    

441 

3  089 

1  180 

302 

362 

1  367 

152 

271 

829 

51 

101 

151 

Lacking  other  plumbing  facilities  

1  351 

7  391 

7  784 

3 

548 

897 

6  712 

2  205 

1  238 

691 

404 

i 

547 

679 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold 

69  724 

848  335 

276  542 

105 

135 

112  582 

197  653 

71  514 

75  660 

106 

763 

13  728 

32 

490 

26  214 

Cold  only    

720 

3  765 

2  290 

348 

511 

3  035 

249 

494 

1 

862 

100 

272 

281 

None  

2 

341 

1  423 

28 

48 

992 

10 

35 

681 

9 

5 

1 1 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household 

69  731 

848  292 

274  328 

102 

651 

112  694 

197  449 

70  030 

75  637 

106 

525 

1 3  576 

31 

842 

26  172 

Also  used  by  another  household  

660 

3  280 

3  322 

2 

750 

303 

2  283 

1  684 

436 

1 

567 

240 

889 

308 

None__  __   

55 

869 

2  605 

1 10 

144 

1  948 

59 

1 16 

1 

214 

21 

36 

26 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household 

69  209 

845  571 

272  913 

102 

123 

112  291 

195  266 

69  646 

75  008 

104 

790 

13  453 

31 

269 

25  846 

Also  used  by  another  household 

433 

3  207 

3  422 

2 

800 

337 

2  372 

1  747 

450 

1 

604 

257 

909 

297 

None  

804 

3  663 

3  920 

588 

513 

4  042 

380 

731 

2 

912 

127 

589 

363 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

All  yoor -round  unit  >   

70  446 

852  441 

280  255 

105 

511 

113  141 

201  660 

71  773 

76  189 

109 

306 

13  837 

32 

767 

26  506 

For  exclusive  use  of  household  

69  679 

846  269 

274  917 

102 

712 

112  650 

197  044 

69  424 

75  513 

106 

417 

13  576 

31 

750 

26  064 

1 88 

1  139 

831 

716 

70 

429 

348 

55 

259 

19 

187 

No  complete  kitchen  focilities  

579 

5  033 

4  507 

2 

083 

421 

4  207 

2  001 

621 

2 

630 

242 

830 

401 

Renter  occupied 

44  746 

184  153 

89  888 

53 

233 

25  500 

65  821 

37  465 

19  934 

34 

848 

5  903 

IS 

643 

7  513 

For  exclusive  use  of  household  

44  106 

179  763 

86  609 

50 

987 

25  199 

63  553 

35  941 

19  532 

33 

510 

5  713 

14 

965 

7  260 

Also  used  by  another  household   

142 

865 

639 

576 

40 

317 

272 

32 

180 

11 

24 

No  complete  kitchen  focilities  

498 

3  525 

2  640 

1 

670 

261 

1  951 

1  252 

370 

1 

158 

179 

538 

229 

ACCESS 

With  direct  access 

70  308 

851  510 

279  845 

105 

250 

113  052 

201  501 

71  671 

76  136 

109 

167 

13  820 

32 

719 

26  471 

Lacking  direct  access   

138 

931 

410 

261 

89 

179 

102 

53 

139 

17 

48 

35 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1_    

70  446 

852  441 

280  255 

105 

511 

113  141 

201  680 

71  773 

76  189 

109 

306 

13  837 

32 

767 

26  506 

17  292 

668  602 

183  147 

45  326 

86  873 

126  179 

26  560 

55  582 

63 

466 

7  037 

10 

790 

16  885 

2  or  more  

53  058 

181  786 

92  179 

60 

136 

25  095 

70  709 

45  177 

20  042 

42 

252 

6  449 

21 

935 

9  341 

Mobile  home  or  trailer    

96 

2  053 

4  929 

49 

1  173 

4  792 

36 

565 

3 

588 

351 

42 

280 

Owner  occupied  .  

1     

24  347 

647  903 

180  627 

48 

005 

84  794 

126  421 

30  206 

53  697 

68 

638 

7  476 

15 

430 

18  072 

16  088 

613  441 

162  178 

38 

076 

81  189 

109  562 

22  587 

SO  122 

54 

105 

5  838 

9 

599 

15  260 

8  250 

32  871 

1 4  228 

9  909 

2  510 

12  599 

7  618 

3  101 

11 

399 

1  358 

5 

813 

2  563 

Mobile  home  or  trailer  

9 

1  591 

4  221 

20 

1  095 

4  260 

1 

474 

3 

134 

280 

18 

249 

Renter  occupied 

1 

44  746 

184  153 

89  888 

S3 

233 

25  500 

65  821 

37  465 

19  934 

34 

848 

5  903 

IS 

643 

7  513 

1  074 

42  732 

17  090 

6 

504 

4  695 

1 2  785 

3  412 

4  537 

6 

389 

1  087 

1 

022 

1  325 

2  or  more   „ 

43  585 

140  959 

72  090 

46 

700 

20  727 

52  504 

34  018 

15  306 

28 

005 

4  745 

14 

597 

6  157 

87 

462 

708 

29 

78 

532 

35 

91 

454 

71 

24 

31 

TELEPHONE 

All  occupied  units   

69  093 

832  056 

270  515 

101 

238 

110  294 

192  242 

67  671 

73  631 

103 

486 

13  379 

31 

073 

25  585 

Available    

62  820 

795  047 

247  848 

86 

706 

106  648 

177  411 

60  018 

70  403 

94 

461 

12  400 

27 

413 

23  952 

None.     

6  273 

37  009 

22  667 

14 

532 

3  646 

14  831 

7  653 

3  228 

9 

025 

979 

3 

660 

1  633 
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Table  8.   Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Areas  and  Places:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 
Places  of  50,000 
Inhabitants  or  More 
(or  Central  Cities) 
Urban  Balance 
Urbanized  Areas 
Places  of  50,000 
Inhabitants  or  More 

Urbanized  oreas 

Places 

Albony- 
Schenec- 
tody-Troy 

Binghomton 

Buffalo 

New  York-Northeastern  New  Jersey 

Rochester 

Syracuse 

Utica-Rome 

Albany 

Binghomton 

Buffalo 

Total 

New  Jersey 
portion 

New  York 
portion 

Total  population  

486  S25 

167 

224 

1 

594 

16 

206  841 

4  837  265 

576 

601 

361 

376 

1 69 

1 80 

355 

115 

781 

64 

123 

462  768 

All  housing  unit*   

167  963 

56 

602 

356 

073 

5 

502  283 

1  568  439 

3 

933  844 

197 

518 

124 

183 

58 

517 

43 

768 

23 

603 

166  142 

Vacant  -  seasonal  and  migratory  _ 

60 

61 

157 

27  393 

11  291 

16  102 

240 

70 

40 

13 

2 

35 

All  year-round  housing  units  _ 

167  903 

56 

541 

355 

916 

5 

474  890 

1  557  148 

3 

917  742 

197 

278 

124 

113 

58 

477 

43 

755 

23 

601 

166  107 

POPULATION 

Popwlotion  in  homing  units,  1970   

467  90S 

161 

062 

1  065 

367 

y  5 

919  082 

4  762  211 

1 1 

156  871 

585 

445 

362 

089 

168 

388 

107 

348 

61 

347 

448  764 

Per  occupied  unit   

2.9 

3.0 

3.1 

3  0 

3  1 

2.9 

3.1 

3.1 

3.0 

2.6 

2.7 

2.8 

Owner  

3.2 

3.3 

3.4 

3  5 

3  5 

3.5 

3.4 

3.4 

3.3 

3.0 

3.1 

3.2 

Renter  

2.5 

2.5 

2.6 

2  6 

2  6 

2.6 

2.5 

2.5 

2.6 

2.3 

2.4 

2.6 

Population  in  housing  units,  1960     

442  469 

152 

1  035 

110 

13 

826  999 

478 

889 

322 

536 

177 

385 

123 

660 

71 

618 

517  917 

Per  occupied  unit  

3.0 

3.1 

3.2 

3.0 

3.1 

3.2 

3.1 

2.8 

3.0 

3.0 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

All  occupied  units  

161  323 

54 

104 

343 

809 

5 

332  669 

1  517  738 

3 

814  931 

190 

883 

118 

417 

56 

053 

41 

279 

22 

388 

157  951 

Owner  occupied  

92  121 

33 

058 

204 

251 

2 

221  252 

843  502 

1 

377  750 

119 

288 

69 

014 

32 

019 

16 

745 

10 

768 

69  453 

Percent  of  all  occupied  

57.1 

61.1 

59.4 

41.7 

55.6 

36.1 

62.5 

58.3 

57.1 

40.6 

48.1 

44.0 

Cooperative  or  condominium  

333 

39 

707 

118  300 

4  578 

113  722 

83 

100 

70 

186 

34 

500 

White  

90  384 

32 

866 

194 

712 

2 

061  059 

798  177 

lol  0<5Z 

115 

168 

67 

575 

31 

573 

1 5 

977 

10 

676 

61  104 

Negro      

1  511 

1 28 

9 

063 

148  293 

42  590 

105  703 

3 

788 

241 

398 

709 

77 

8  169 

Renter  occupied  

69  202 

21 

046 

139 

558 

3 

111  417 

674  236 

2 

595 

49 

403 

24  034 

24 

534 

1  1 

620 

88  498 

White    

63  686 

20 

396 

116  031 

2 

468  992 

553  799 

1 

915  193 

61 

049 

43 

667 

22  433 

20 

674 

11 

224 

67  683 

Negro   

5  035 

486 

22 

095 

584  904 

113  522 

471  382 

9 

877 

5 

039 

1 

502 

3 

665 

330 

19  794 

Vacant  yeer.round  units  

6  580 

2 

437 

12 

107 

142  221 

39  410 

102  811 

6 

395 

5 

696 

2 

424 

2 

476 

1 

213 

8  156 

For  sale  only  

512 

248 

922 

11  298 

3  641 

7  657 

604 

595 

232 

140 

74 

420 

Homeowner  vacancy  rate  

0.6 

0.7 

0.4 

0  5 

0  4 

0.6 

0.5 

0.9 

0.7 

0.8 

0.7 

0.6 

With  all  plumbing  facilities  

484 

242 

887 

10  926 

3  517 

7  409 

596 

586 

224 

128 

72 

398 

For  rent  

3  680 

1 

475 

6 

631 

69  449 

18  155 

51  294 

3 

739 

3 

674 

1 

238 

1 

609 

823 

4  736 

Rentol  vacancy  rate   

5.0 

6.5 

4.5 

2  2 

2  6 

2.1 

5.0 

6.9 

4.9 

6.2 

6  6 

5.1 

With  all  plumbing  facilities   

3  369 

1 

374 

5 

887 

64  462 

16  375 

48  087 

3 

484 

3 

203 

1 

116 

485 

734 

4  073 

Rented  or  sold,  owaiting  occupancy  -   

619 

189 

1 

250 

16  742 

5  709 

1 1  033 

669 

352 

255 

1 58 

71 

661 

Held  for  occosionol  use   

371 

191 

592 

19  844 

5  184 

14  660 

349 

255 

133 

107 

93 

330 

Other  vacant  

1  398 

334 

2 

712 

24  888 

6  721 

18  167 

1 

034 

820 

566 

462 

152 

2  009 

All  year-round  housing  units  

167  903 

56 

541 

355 

916 

3 

917  742 

197 

278 

124 

113 

58 

477 

43 

755 

23 

601 

166  107 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

162  345 

55 

346 

347 

820 

5 

337  560 

1  517  897 

3 

819  663 

192 

813 

121 

111 

56 

202 

41 

762 

22 

770 

160  428 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

5  558 

1 

195 

8 

096 

137  330 

39  251 

98  079 

4 

465 

3 

002 

2  275 

1 

993 

831 

5  679 

Lacking  only  hot  water  

903 

92 

988 

10  757 

10  810 

563 

304 

178 

224 

31 

624 

Lacking  other  plumbing  facilities 

4  655 

1 

103 

7 

108 

115  763 

28  494 

87  269 

3 

902 

2 

698 

2 

097 

1 

769 

800 

5  055 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold   _ 

166  026 

56 

406 

354 

421 

5 

446  235 

1  543  014 

3 

903  221 

196 

565 

123 

639 

58 

026 

43 

304 

23 

558 

165  204 

Cold  only  

1  781 

122 

1 

413 

13  584 

665 

456 

435 

440 

39 

864 

None 

96 

13 

82 

1  445 

508 

937 

48 

18 

16 

11 

4 

39 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  _   

165  615 

55 

654 

351 

462 

5 

394  747 

1  540  284 

3 

854  463 

194 

307 

122 

180 

57 

221 

42 

709 

22  908 

162  589 

Also  used  by  another  household  

2  036 

837 

4 

173 

71  866 

15  004 

56  862 

2 

785 

1 

830 

1 

190 

989 

677 

3  334 

252 

50 

281 

8  277 

1  860 

6  417 

186 

103 

66 

57 

16 

184 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

163  467 

55 

488 

349 

162 

5 

368  892 

1  530  581 

3 

838  311 

193 

563 

121 

527 

56 

456 

42 

096 

22 

832 

161  303 

Also  used  by  another  household  -   

2  014 

889 

4 

226 

69  091 

14  601 

54  490 

2 

852 

1 

872 

1 

226 

982 

710 

3  370 

None                                   -  _    -    _  — 

2  422 

164 

2 

528 

36  907 

11  966 

24  941 

863 

714 

795 

677 

59 

1  434 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

All  yoor-round  units   

167  903 

56 

541 

355 

916 

5 

474  890 

1  557  148 

3 

917  742 

197 

278 

124 

113 

58 

477 

43 

755 

23 

601 

166  107 

For  exclusive  use  of  household  __ 

165  320 

55 

886 

348 

853 

5 

378  451 

1  535  039 

3 

843  412 

194 

318 

121 

548 

57 

105 

42 

847 

23 

114 

160  223 

Also  used  by  another  household   

449 

1 40 

812 

23  909 

4  344 

1 9  565 

371 

223 

202 

119 

676 

No  complete  kitchen  facilities     

2  134 

515 

6 

251 

72  530 

17  765 

54  765 

2 

219 

2 

194 

1 

149 

706 

368 

5  208 

Renter  occupied   

69  202 

21 

046 

139 

558 

3 

111  417 

674  236 

2 

437  181 

71 

595 

49 

403 

24 

034 

24 

534 

11 

620 

88  498 

For  exclusive  use  of  household   

67  472 

20 

593 

135 

235 

3 

031  111 

657  460 

2 

373  651 

69 

263 

47 

754 

23 

116 

23  823 

11 

256 

84  905 

Also  used  by  another  household 

331 

112 

569 

20  027 

3  326 

16  701 

597 

288 

161 

166 

101 

486 

No  complete  kitchen  facilities  

1  399 

341 

3 

754 

60  279 

13  450 

46  829 

1 

735 

1 

361 

757 

545 

263 

3  107 

ACCESS 

With  direct  access                           -  _  . 

167  699 

56 

495 

355 

451 

S 

463  359 

1  553  990 

3 

909  369 

196 

971 

123 

985 

58 

405 

43 

677 

23 

577 

165  816 

Locking  direct  access  -    

204 

46 

465 

1 1  531 

3  1 58 

8  373 

307 

128 

72 

78 

24 

291 

UNITS  IN  STRUCTURE 

All  year-round  units .  _ 

1  

167  903 

56 

541 

355 

916 

s 

474  890 

1  557  148 

3 

917  742 

197 

278 

124 

113 

58 

477 

43 

755 

23 

601 

166  107 

78  260 

30 

231 

175 

376 

1 

824  707 

760  555 

1 

064  152 

118 

679 

66 

841 

26 

420 

12 

773 

8 

407 

45  933 

88  817 

25 

831 

179 

163 

3 

637  669 

791  991 

2 

845  678 

77 

654 

56 

792 

31 

462 

30 

966 

15 

178 

120  125 

Mobile  home  or  trailer    

826 

479 

1 

377 

12  514 

4  602 

7  912 

945 

480 

595 

16 

16 

49 

Owner  occupied  

92  121 

33 

058 

204 

251 

2 

221  252 

843  502 

1 

377  750 

119 

288 

69 

014 

32 

019 

16 

745 

10 

768 

69  453 

1    

70  697 

27 

244 

156 

599 

1 

653  731 

693  277 

960  454 

107 

430 

59 

586 

23 

431 

11 

029 

7 

468 

36  839 

2  or  more  -  -     

20  786 

5 

411 

46 

400 

562  272 

146  995 

415  277 

10 

960 

9 

052 

8 

108 

5 

709 

3 

298 

32  605 

Mobile  home  or  trailer  

638 

403 

1 

252 

5  249 

3  230 

2  019 

898 

376 

480 

7 

2 

9 

Renter  occupied     

1    

69  202 

21 

046 

139 

558 

3 

111  417 

674  236 

2 

437  1  81 

71 

595 

49 

403 

24 

034 

24 

534 

11 

620 

6  447 

2 

388 

16 

622 

141  577 

55  155 

86  422 

9 

740 

6 

102 

2 

617 

1 

505 

763 

*8  185 

2  or  more   

62  567 

18 

582 

122 

811 

2 

962  575 

617  709 

2 

344  866 

61 

808 

43 

197 

21 

302 

23 

020 

10 

843 

80  273 

Mobile  home  or  trailer  

188 

76 

125 

7  265 

1  372 

5  893 

47 

104 

115 

9 

14 

40 

TELEPHONE 

All  occupied  units  

161  323 

54 

104 

343 

809 

5 

332  669 

1  517  738 

3 

814  931 

190 

883 

118 

417 

56 

053 

41 

279 

22 

388 

157  951 

Available    

148  051 

49 

958 

317 

188 

4 

626  386 

1  366  220 

3 

260  166 

174 

369 

109 

331 

51 

003 

35 

703 

19 

948 

138  791 

None   

13  272 

4 

146 

26 

621 

706  283 

151  518 

554  765 

16 

514 

9 

086 

5  050 

5 

576 

2 

440 

19  160 
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Table  8.    Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Areas  and  Places:    1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  medion,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  se*  text] 


Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 
Places  of  50,000 
Inhabitants  or  More 
(or  Central  Cities) 
Urban  Balance 

1  IrUnnivon     A  rant 

Places  of  50  000 
Inhabitants  or  More 

Places  - 

■  Con. 

Levittown 

(U) 

Mount 
Vernon 

New 
Rochelle 

New  York 
City 

Niagaro 
Foils 

Rochester 

Rome 

Sche- 
nectady 

Syracuse 

Troy 

Utico 

White 
Plains 

Yonkers 

Totll  population  _  _._ 

65 

440 

72 

778 

75 

385 

7 

894 

862 

85 

615 

296 

233 

SO 

148 

77 

859 

197 

208 

62 

918 

91 

611 

50 

125 

204 

297 

All  housing  units   

16 

124 

25 

536 

24 

825 

2 

934 

384 

28 

915 

105 

544 

14 

524 

29 

641 

71 

811 

21 

630 

32 

794 

18 

400 

70 

458 

Vacant  -  seasonal  ond  migratory  _ 

1 

- 

10 

6 

863 

5 

33 

5 

14 

38 

4 

27 

14 

12 

■ 

All  yeor-round  housing  units  

16 

123 

25 

536 

24 

815 

2 

917 

521 

28 

910 

105 

511 

14 

519 

29 

627 

71 

773 

21 

626 

32 

767 

18 

386 

70 

446 

POPULATION 

Population  in  hogjing  unfit.  1970   __. 

65 

406 

71 

614 

73 

227 

7 

770 

278 

84 

664 

284 

628 

44 

795 

75 

825 

185 

675 

57 

988 

87 

786 

48 

654 

201 

321 

Per  occupied  unit  

4  1 

2.9 

3.0 

2.7 

3.0 

2.8 

3.2 

2.7 

2.7 

2.8 

2.8 

2.7 

2  9 

4.1 

3.3 

3  5 

3.3 

3.3 

3.2 

3.4 

3.0 

3.1 

3.1 

3.2 

3.4 

3.5 

Renter  

3.5 

2.6 

2.5 

2.6 

2.6 

2.5 

30 

2.4 

2  5 

2.6 

2.5 

2.2 

2.6 

Population  in  howling  vnrts,  1960    _  _ 

65 

263 

74 

486 

74 

118 

7 

631 

739 

101 

481 

305 

505 

45 

725 

80 

201 

206 

196 

63 

082 

96 

27S 

48 

206 

187 

670 

Per  occupied  unit  

4.2 

3.0 

3.2 

2.8 

3.2 

2.9 

3.3 

2.8 

3.0 

2.9 

3.0 

2.9 

3.1 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

Al  occupied  twirtj    

16 

045 

25 

051 

24 

463 

2 

836 

872 

28 

058 

101 

238 

14 

035 

28 

394 

67 

671 

20 

535 

31 

073 

17 

968 

69 

093 

Owner  occupied  „  _   

14 

955 

8 

394 

11 

070 

669 

082 

16 

581 

48 

005 

8 

000 

14 

372 

30 

206 

8 

602 

15 

430 

7 

032 

24 

347 

Percent  of  oil  occupied  

93.2 

33.5 

453 

236 

59.1 

47  4 

57.0 

50.6 

44.6 

41.9 

49.7 

39.1 

35  2 

712 

341 

1C7 

283 

21 

78 

12 

76 

42 

36 

58 

159 

1 

451 

wh  t°PC  0    e  0  c 

14 

898 

6 

163 

10 

065 

578 

445 

15 

952 

44 

249 

7 

862 

13 

997 

28 

997 

8 

413 

15 

141 

6 

579 

23 

761 

e9  0       .  , 

4 

2 

187 

952 

83 

937 

587 

3 

581 

119 

353 

1 

119 

168 

269 

426 

492 

1 

090 

16 

657 

13 

393 

2 

167 

790 

11 

477 

53 

233 

6 

035 

14 

022 

37 

465 

j  1 

933 

15 

643 

10 

936 

44 

746 

1 

077 

10 

653 

10 

857 

678 

9 

857 

43 

076 

5 

679 

1 3 

302 

3 1 

918 

]  | 

232 

4 1 8 

8 

840 

40 

795 

Negro 

5 

5 

881 

2 

337 

440 

597 

1 

455 

9 

630 

334 

620 

4 

942 

596 

1 

158 

2 

013 

3 

620 

Vacont  yoor-round  unrti  

78 

485 

352 

80 

649 

852 

4 

273 

484 

1 

233 

4 

102 

1 

091 

694 

418 

1 

353 

For  sale  only      

34 

22 

29 

4 

449 

80 

309 

49 

97 

328 

56 

142 

43 

60 

Homeowner  vacancy  rote   

0.2 

0.3 

0.3 

0.7 

0.5 

0.6 

0.6 

0.7 

1.1 

0.6 

0.9 

0.6 

0  2 

With  all  plumbing  facilities  __  -  

34 

22 

29 

4 

274 

79 

302 

46 

93 

322 

54 

138 

43 

58 

11 

294 

174 

44 

077 

496 

2 

482 

245 

634 

2 

791 

600 

902 

246 

865 

Rentol  vacancy  rate  

1.0 

1.7 

1.3 

20 

4.1 

4.5 

3.9 

4.3 

6.9 

4.8 

5  5 

2.2 

1.9 

With  all  plumbing  facilities 

11 

280 

138 

41 

186 

466 

2 

229 

224 

600 

2 

336 

498 

800 

231 

800 

Rented  or  sold,  awaiting  occupancy  

20 

44 

40 

7 

591 

70 

402 

60 

136 

177 

72 

137 

53 

163 

Held  for  occasional  use   

4 

56 

57 

9 

299 

45 

269 

27 

63 

183 

60 

95 

19 

92 

Other  vacant   

9 

69 

52 

15 

233 

161 

811 

103 

303 

623 

303 

418 

57 

173 

All  year-round  housing  units  

16 

123 

25 

536 

24 

815 

2 

917 

521 

28 

910 

10S 

51 1 

14 

519 

29 

627 

71 

773 

21 

626 

32 

767 

18 

386 

70 

446 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

16 

020 

24 

875 

24 

194 

2 

833 

728 

28 

173 

101 

661 

14 

01 1 

28 

913 

69 

416 

20 

450 

31 

1 19 

17 

544 

68 

654 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

103 

661 

621 

83 

793 

737 

3 

850 

508 

714 

2 

357 

1 

1 76 

1 

648 

842 

1 

792 

Locking  only  hot  water  

64 

48 

30 

7 

197 

76 

302 

71 

103 

152 

180 

101 

26 

441 

Locking  other  plumbing  facilities  

39 

613 

591 

76 

596 

661 

3 

548 

437 

611 

2 

205 

996 

1 

547 

816 

1 

351 

nmrn  m  itcb   iki    ctbm/*ti  idc 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold  ,  _  

16 

059 

25 

477 

24 

781 

2 

9C 

844 

28 

797 

105 

1 35 

1 4 

364 

29 

437 

71 

514 

21 

232 

32 

490 

18 

327 

69 

724 

Cold  only    

64 

59 

34 

061 

102 

348 

1  io 

249 

374 

272 

58 

720 

None  _   

616 

11 

28 

16 

26 

10 

20 

5 

1 

2 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household   

16 

1 10 

25 

092 

24 

348 

2 

860 

657 

28 

436 

102 

651 

1 4 

240 

29 

206 

70 

030 

21 

103 

31 

842 

1  7 

654 

69 

731 

Also  used  by  another  household   

10 

429 

454 

51 

329 

459 

2 

750 

240 

377 

1 

684 

476 

889 

717 

660 

Norte.  — _  

3 

15 

13 

5 

535 

15 

110 

39 

44 

59 

47 

36 

15 

55 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

16 

088 

24 

956 

24 

260 

2 

34c 

025 

28 

278 

102 

1 23 

14 

104 

29 

046 

69 

646 

20 

667 

31 

269 

1 7 

602 

69 

209 

Also  used  by  another  household  

9 

423 

467 

•i9 

278 

475 

2 

800 

257 

380 

480 

909 

692 

433 

26 

157 

88 

20 

218 

157 

588 

158 

201 

380 

479 

589 

92 

804 

rnuoi  etc  viTruciu  ca^ii  iticc 

16 

123 

25 

536 

24 

815 

2 

91  7 

521 

28 

910 

105 

51 1 

14 

519 

29 

627 

71 

773 

21 

626 

32 

767 

1 8 

386 

70 

446 

For  exclusive  use  of  household  

16 

091 

25 

038 

24 

273 

2 

851 

803 

28 

447 

102 

712 

14 

248 

29 

107 

69 

424 

20 

955 

31 

750 

17 

676 

69 

679 

Also  used  by  another  household  

4 

177 

234 

17 

519 

53 

716 

19 

49 

348 

146 

187 

305 

188 

No  complete  kitchen  facilities  — 

28 

321 

308 

48 

199 

410 

2 

083 

252 

471 

2 

001 

525 

830 

405 

579 

Renter  occupied    

i 

090 

16 

657 

13 

393 

1 

1  07 

790 

11 

477 

53 

233 

6 

035 

14 

022 

37 

465 

11 

933 

15 

643 

10 

936 

44 

746 

1 

073 

16 

231 

12 

934 

2 

11C 

809 

11 

107 

50 

987 

5 

839 

13 

709 

35 

941 

11 

467 

14 

965 

10 

285 

44 

lOu 

Also  used  by  another  household  

142 

207 

15 

052 

39 

576 

1 1 

22 

272 

121 

140 

291 

142 

No  complete  kitchen  focilities 

17 

284 

252 

41 

929 

331 

1 

670 

185 

291 

1 

252 

345 

538 

360 

498 

ACCESS 

With  direct  access  _  

16 

115 

25 

415 

24 

748 

2 

910 

477 

28 

862 

105 

250 

14 

502 

29 

593 

71 

671 

21 

590 

32 

719 

18 

317 

70 

308 

8 

121 

67 

48 

261 

1  7 

34 

102 

36 

48 

69 

1 38 

IlkJITC  1  kJ  CTDIIf~TIIDC 
UNII3  IN  5  1  KUL  1  UKC 

1 

16 

123 

25 

536 

24 

815 

2 

917 

521 

28 

910 

105 

511 

14 

519 

29 

627 

71 

773 

21 

626 

32 

767 

18 

386 

70 

446 

15 

710 

4 

689 

9 

395 

348 

677 

15 

508 

45 

326 

7 

582 

10 

348 

26 

560 

5 

200 

10 

790 

6 

610 

17 

292 

410 

20 

808 

15 

382 

2 

563 

081 

12 

983 

60 

136 

6 

510 

19 

276 

45 

177 

16 

288 

21 

935 

11 

727 

53 

058 

Mobile  home  or  trailer   

3 

39 

38 

5 

763 

419 

49 

427 

3 

36 

138 

42 

49 

96 

i     

14 

95S 

8 

394 

11 

070 

669 

082 

16 

581 

48 

005 

8 

000 

14 

372 

30 

206 

8 

602 

IS 

430 

7 

032 

24 

347 

14 

883 

4 

186 

8 

776 

301 

834 

13 

212 

38 

076 

6 

281 

9 

107 

22 

587 

4 

461 

9 

599 

6 

045 

16 

088 

69 

4 

203 

2 

293 

366 

739 

2 

974 

9 

909 

1 

378 

5 

265 

7 

618 

4 

025 

5 

813 

983 

8 

250 

Mobile  home  or  trailer  

3 

5 

1 

509 

395 

20 

341 

1 

116 

18 

4 

9 

ttnttr  occupied                  _  _   

1  

1 

090 

16 

657 

13 

393 

2 

167 

790 

11 

477 

53 

233 

6 

035 

14 

022 

37 

465 

1 1 

933 

IS 

643 

10 

936 

44 

746 

752 

468 

540 

41 

522 

2 

094 

6 

504 

1 

166 

1 

061 

3 

412 

628 

1 

022 

509 

1 

074 

2  or  more  .  

338 

16 

155 

12 

816 

2 

121 

014 

9 

359 

46 

700 

4 

783 

12 

958 

34 

018 

11 

283 

14 

597 

10 

382 

43 

585 

Mobile  home  or  trailer  

34 

37 

5 

254 

24 

29 

86 

3 

35 

22 

24 

45 

87 

TELEPHONE 

All  occupied  units  

16 

045 

25 

051 

24 

463 

2 

836 

872 

28 

058 

101 

238 

14 

035 

28 

394 

67 

671 

20 

535 

31 

073 

17 

968 

69 

093 

Available    

15 

738 

22 

418 

23 

040 

2 

330 

038 

25 

742 

86 

706 

12 

997 

25 

956 

60 

018 

18 

091 

27 

413 

16 

738 

62 

820 

None     

307 

2 

633 

1 

423 

506 

834 

2 

316 

14 

532 

1 

038 

2 

438 

7 

653 

2 

444 

3 

660 

1 

230 

6 

273 

GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-19 


Toble  9.    Utilization  Characteristics  for  Areas  and  Places:  1970 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text) 


Standard  Metropolitan 

New  York-Northeastern  New  Jersey  SCA 

Standard  metropolitan  statistical  areas 

Statistical  Areas 

Places  of  50,000 

Albany-Schenectody-Troy 

Binghomton 

Inhabitants  or  More 

(or  Central  Cities) 

New  York  portion 

Urban  Balance 

Urbanized  Areas 

Places  of  50  000 

New  Jersey 

New  York 

Schenec- 

Urbon 

Urbon 

Inhabitants  or  More 

Total 

portion 

portion 

Totol 

Albony 

tady 

Troy 

bolonce 

Totol 

Total 

Binghomton 

balance 

ROOMS 

All  year-round  units  „   

5  467 

116 

1  477  780 

3  989  336 

240  950 

43  755 

29  627 

21  626 

91  017 

98  765 

86  825 

23  601 

36  554 

180 

347 

28  322 

152  025 

3  062 

1  378 

457 

639 

368 

1  140 

1  014 

686 

222 

300 

089 

44  003 

256  086 

5  214 

2  219 

809 

581 

950 

1  773 

1  642 

743 

613 

1  101 

219 

202  570 

898  649 

19  971 

6  060 

3  796 

2  023 

5  620 

7  698 

7  189 

2  881 

3  146 

4  rooms   

1  225 

307 

293  264 

932  043 

35  778 

6  912 

4  514 

3  329 

12  246 

15  590 

13  950 

3  779 

5  782 

924 

761 

300  213 

624  548 

50  964 

8  587 

5  399 

4  206 

20  204 

22  736 

20  322 

5  531 

8  392 

818 

873 

276  610 

542  263 

63  187 

11  237 

9  645 

5  868 

24  389 

23  071 

20  379 

5  205 

9  480 

457 

532 

166  692 

290  840 

32  720 

4  272 

3  070 

3  033 

14  133 

13  006 

11  102 

2  498 

4  666 

267 

784 

100  470 

167  314 

17  143 

1  747 

1  176 

1  169 

7  993 

7  889 

6  544 

1  424 

2  600 

191 

204 

65  636 

1 25  568 

12  911 

1  343 

761 

778 

5  114 

5  862 

4  683 

854 

1  653 

4.4 

5.1 

4.2 

5  6 

5.1 

5.5 

5.5 

5.8 

5.5 

5.5 

5.2 

5.5 

Owner  occupied  

2  225 

860 

798  522 

1  427  338 

146  681 

16  745 

14  372 

8  602 

63  850 

64  611 

56  564 

10  768 

24  409 

1  room  

3 

839 

827 

3  012 

190 

34 

20 

11 

40 

111 

88 

21 

26 

2  rooms  .   -  

10 

819 

2  047 

8  772 

537 

104 

43 

29 

142 

197 

164 

25 

48 

3  rooms    

80 

513 

15  002 

65  51 1 

2  759 

401 

310 

248 

799 

1  213 

1  044 

153 

354 

4  rooms    

246 

248 

79  921 

166  327 

13  964 

1  077 

1  177 

603 

5  520 

6  674 

5  823 

784 

2  053 

421 

222 

161  442 

ico  too 

259  780 

31  885 

3  176 

2  990 

1  714 

14  111 

14  650 

13  212 

2  233 

623 

640 

227  838 

395  802 

44  383 

6  268 

5  860 

2  948 

19  1 19 

18  369 

16  402 

3  475 

8  061 

41  1 

018 

154  673 

256  345 

26  498 

3  079 

2  307 

1  701 

12  137 

11  183 

9  685 

2  015 

250 

164 

95  064 

155  100 

1 4  962 

1  465 

994 

736 

7  281 

6  992 

5  891 

1  278 

2  395 

. .  ^°  s  0 

178 

397 

61  708 

1 1 6  689 

1 1  503 

1  141 

671 

612 

4  701 

5  222 

4  255 

784 

1  528 

6.1 

6. 1 

6.0 

6.0 

6.1 

6.0 

6.1 

6. 1 

6.0 

6.0 

6.1 

6  0 

Rtnttr  occupied  .  _   

3  094 

055 

644  890 

2  449  165 

83  803 

24  534 

14  022 

11  933 

24  552 

28  679 

26  269 

11  620 

10  711 

1  room    

166 

829 

25  278 

141  551 

2  566 

1  241 

406 

527 

306 

854 

779 

576 

170 

2  rooms  

278 

100 

40  332 

237  768 

4  171 

1  878 

693 

518 

752 

1  300 

1  249 

640 

482 

3  rooms   

985 

253 

180  459 

804  794 

15  560 

5  130 

3  241 

1  635 

4  403 

5  614 

5  405 

2  463 

2  490 

4  rooms  

938 

133 

203  261 

734  872 

19  363 

5  248 

3  094 

2  522 

6  077 

7  645 

7  129 

2  696 

3  324 

480 

121 

132  317 

347  804 

1 6  658 

4  829 

2  161 

2  209 

5  51 1 

6  949 

6  348 

3  031 

2  407 

181 

845 

45  571 

136  274 

1 7  054 

4  670 

3  482 

2  723 

4  781 

3  899 

3  461 

1  609 

41 

016 

10  490 

30  526 

5  552 

1  110 

699 

1  242 

1  804 

1  355 

1  117 

422 

361 

13 

634 

4  166 

9  468 

1  795 

245 

165 

403 

586 

639 

486 

122 

1 46 

9 

124 

3  016 

6  108 

1  084 

1 83 

81 

1 54 

332 

424 

295 

61 

Median   _     

3.6 

3.9 

3.6 

4.5 

4  3 

4.4 

4  8 

4.6 

4.4 

4.3 

4.3 

4.2 

11 

646 

3  434 

8  212 

960 

140 

97 

56 

345 

560 

467 

74 

201 

1 

287 

1 71 

1  116 

61 

21 

7 

3 

1 1 

22 

16 

- 

4  and  5  rooms  

3 

858 

1  171 

2  687 

321 

76 

35 

1 7 

93 

196 

160 

26 

57 

4 

007 

1  1 72 

2  835 

397 

36 

50 

26 

166 

229 

197 

34 

95 

2 

494 

920 

1  574 

181 

7 

5 

10 

75 

1 1 3 

94 

14 

5.8 

6.0 

5.7 

5  9 

4  9 

5  7 

6  0 

6.1 

6.0 

6.1 

6  0 

6  3 

Year-round  vacant  for  rent  

68 

474 

16  254 

52  220 

4  675 

1  609 

634 

600 

1  248 

1  969 

1  770 

823 

726 

1  room  

6 

304 

1  587 

4  717 

214 

80 

17 

95 

12 

106 

96 

76 

1  7 

2  rooms  _   

5 

744 

967 

4  777 

325 

185 

58 

24 

27 

135 

132 

66 

57 

3  rooms    

19 

928 

4  047 

15  881 

951 

339 

150 

81 

270 

465 

445 

214 

192 

21 

705 

5  407 

16  298 

1  293 

392 

146 

100 

422 

631 

573 

226 

292 

10 

185 

3  048 

7  137 

1  055 

385 

117 

157 

277 

376 

329 

167 

1 1 5 

4 

608 

1  198 

3  410 

837 

228 

146 

143 

240 

256 

195 

74 

53 

3.6 

3.8 

3.5 

4  2 

4.0 

4  1 

4.5 

4.2 

3.9 

3.9 

3.7 

3.8 

PERSONS 

Owner  occupied  

2  225 

860 

798  522 

1  427  338 

146  681 

16  745 

14  372 

8  602 

63  850 

64  611 

56  564 

10  768 

24  409 

1  person             _    _    _  -   

192 

338 

63  825 

128  513 

18  236 

3  029 

2  464 

1  511 

6  680 

7  159 

6  197 

1  671 

2  506 

559 

3 1 7 

200  753 

358  564 

42  959 

5  535 

4  870 

2  651 

17  998 

18  478 

16  081 

3  620 

6  854 

415 

594 

152  252 

263  342 

25  841 

2  858 

2  478 

1  432 

1 1  473 

1 1  290 

9  780 

1  877 

4  290 

471 

660 

170  724 

300  936 

24  951 

2  241 

2  022 

1  152 

11  811 

1 1  291 

10  067 

1  482 

4  652 

312 

505 

1 12  942 

199  563 

16  911 

1  400 

1  337 

815 

7  937 

7  951 

7  028 

956 

3  233 

154 

272 

55  901 

98  371 

9  497 

825 

666 

507 

4  368 

4  539 

3  991 

587 

70 

444 

25  054 

45  390 

4  660 

432 

295 

304 

2  092 

2  193 

1  936 

317 

701 

33 

714 

11  517 

22  197 

2  262 

243 

157 

147 

948 

1  126 

983 

154 

if? 

16 

016 

5  554 

10  462 

1  364 

182 

83 

83 

543 

584 

501 

104 

161 

3  4 

3.4 

3  4 

3  0 

2.5 

2.5 

2.6 

3  1 

3.1 

3.1 

2.5 

3.2 

Renter  occupied   _ 

3  094 

055 

644  890 

2  449  165 

83  803 

24  534 

14  022 

11  933 

24  552 

28  679 

26  269 

11  620 

10  711 

1  person   _  

873 

706 

168  143 

705  563 

26  884 

9  574 

5  036 

3  838 

6  697 

8  502 

7  904 

4  085 

3  120 

2  persons   — 

952 

596 

201  881 

750  715 

24  545 

7  094 

4  088 

3  294 

7  643 

8  220 

7  640 

3  385 

3  334 

3  persons  

515 

919 

114  029 

401  890 

13  272 

3  340 

2  163 

1  937 

4  205 

4  845 

4  434 

1  777 

1  913 

4  persons  

379 

865 

80  723 

299  142 

8  901 

2  038 

1  330 

1  276 

2  931 

3  400 

3  055 

1  116 

1  263 

5  persons    

192 

167 

41  054 

151  113 

4  920 

1  167 

706 

731 

1  564 

1  824 

1  609 

627 

564 

6  persons     

91 

810 

19  760 

72  050 

2  662 

649 

365 

403 

824 

953 

832 

325 

284 

47 

424 

10  290 

37  134 

1  403 

322 

193 

232 

400 

499 

431 

163 

1 36 

28 

316 

6  075 

22  241 

2)0 

102 

138 

166 

259 

223 

85 

66 

1 2 

252 

2  935 

9  317 

472 

1 40 

39 

84 

122 

177 

141 

57 

2.2 

2.3 

2.2 

2  1 

1  9 

2  0 

2  1 

2.2 

2.2 

2  2 

2  0 

2  2 

PERSONS  PER  ROOM 

2  225 

860 

798  522 

1  427  338 

146  681 

16  745 

14  372 

8  602 

63  850 

64  61 1 

56  564 

10  768 

24  409 

1  118 

409 

408  012 

710  397 

83  754 

1 1  069 

9  243 

5  367 

35  417 

35  149 

30  457 

7  007 

1 3  095 

620 

823 

219  848 

400  975 

33  538 

3  219 

2  852 

1  708 

15  450 

14  799 

13  065 

2  036 

5  968 

U-/6  to  1  .UU  

388 

503 

137  089 

251  414 

23  379 

1  945 

1  882 

1  147 

10  591 

1 1  529 

10  314 

1  382 

4  419 

1 .01  to  1 .50  

84 

640 

29  446 

55  194 

5  191 

444 

342 

328 

2  115 

2  723 

2  394 

308 

829 

1  51  or  more 

13 

485 

4  127 

9  358 

819 

68 

53 

52 

277 

41  1 

334 

35 

98 

Renter  occupied   

3  094 

055 

644  890 

2  449  165 

at  am 
o  J  OKI  J 

24  534 

'o  coo 

1 1  933 

24  552 

28  679 

26  269 

11  620 

1  221 

014 

272  718 

948  296 

14  974 

8  58" 

7  018 

1 3  954 

1 5  224 

13  979 

6  548 

5  780 

U.jl  TO  U./j  

803 

516 

1 69  407 

634  1 09 

W  513 

4  346 

2  933 

2  318 

5  691 

6  545 

6  038 

2  370 

2  643 

n  7a.  *n  t  nn 

731 

664 

143  002 

588  662 

1 3  553 

3  953 

1  977 

1  948 

3  878 

5  317 

4  832 

2  134 

1  781 

1  01  to  1  50 

241 

309 

44  521 

196  788 

3  186 

919 

436 

491 

826 

1  286 

1  144 

451 

403 

1.51  or  more  

96 

552 

15  242 

81  310 

918 

342 

87 

158 

203 

307 

276 

117 

104 

With  oil  plumbing  facilities  

5  192 

413 

1  408  699 

3  783  714 

39  470 

27  776 

19  531 

86  367 

90  311 

80  690 

21  678 

34  696 

2  204 

516 

790  625 

1  413  891 

143  050 

16  427 

14  193 

8  398 

62  937 

63  149 

55  591 

10  724 

24  257 

1  00  or  less   .   

2  107 

939 

757  571 

1  350  368 

137  324 

15  923 

13  809 

8  032 

60  595 

60  209 

52  997 

10  382 

23  344 

1.01  to  1  50   

83 

702 

29  117 

54  585 

5  009 

439 

334 

318 

2  082 

2  587 

2  297 

307 

818 

1.51  or  more   

12 

875 

3  937 

8  938 

717 

65 

50 

48 

260 

353 

297 

35 

95 

Renter  occupied    

2  987 

897 

618  074 

2  369  823 

79  263 

23  043 

13  583 

11  133 

23  430 

27  162 

25  099 

10  954 

10  439 

1.00  or  less    

2  663 

209 

561  399 

2  101  810 

75  474 

21  871 

13  079 

10  519 

22  474 

25  669 

23  751 

10  410 

9  952 

1  01  to  1.50     

236 

213 

42  869 

193  344 

2  998 

870 

428 

470 

778 

1  232 

1  108 

443 

394 

1.51  or  more  

88 

475 

13  806 

74  669 

791 

302 

76 

144 

178 

261 

240 

101 

93 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  9.    Utilization  Characteristics  for  Areas  and  Places:    1970— Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  medion,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

Stondord 

metropolitan  statistical  areas  — Con. 

Statistical  Areas 

Places  of  50,000 

Buffalo 

New  York 

Inhabitants  or  More 

Bingho  ni- 

(or Central  Cities) 

ton  —  Con. 

Urban  Balance 

Urbanized  Areas 

Places  of  50  000 

Pennsylvania 

Urban 

Mount 

Inhabitants  or  More 

portion 

Total 

Buffalo 

Niagara  Foils 

balonce 

Total 

Levirtown  (U) 

Vernon 

New  Rochelle 

wew  Torn 

White  Plains 

ROOMS 

All  yoor-round  enftl    

11  940 

433 

183 

166  107 

28  910 

181 

093 

3  989 

336 

16  123 

25  536 

24  815 

2  917  521 

18  386 

1  room   _   

126 

5 

389 

4  009 

407 

762 

152 

025 

39 

614 

756 

139  486 

1  012 

131 

6 

081 

3  433 

640 

1 

479 

256 

086 

103 

1  387 

1  136 

232  372 

1  131 

509 

27 

457 

14  492 

2  987 

7 

845 

898 

649 

2 1 5 

6  968 

5  188 

793  817 

4  054 

1  640 

69 

843 

28  442 

6  223 

27 

808 

932 

043 

\  5,!? 

6  287 

5  267 

791  1 60 

3  688 

5  rooms 

2  414 

108 

173 

36  466 

8  065 

49 

978 

624 

548 

2  766 

3  879 

2  834 

463  637 

2  028 

6  room  5 

2  692 

120 

045 

49  786 

6  746 

49 

363 

542 

263 

6  254 

2  718 

2  500 

321  750 

2  099 

7  rooms 

1  904 

54 

530 

17  957 

2  211 

25 

290 

290 

840 

3  423 

1  600 

2  406 

101  621 

1  802 

8  rooms 

1  345 

25 

457 

6  599 

990 

12 

170 

167 

314 

1  327 

1  045 

2  009 

40  650 

1  240 

9  rooms  or  more 

1  179 

16 

208 

4  923 

641 

6 

398 

125 

568 

584 

1  038 

2  719 

33  028 

1  332 

Medion 

59 

5.5 

5.4 

5.0 

5.6 

4.2 

6.1 

4.1 

4.5 

3.9 

4.3 

Owner  occupied  

8  047 

263 

238 

69  453 

16  581 

131 

803 

1  427 

338 

14  955 

8  394 

11  070 

669  082 

7  032 

23 

249 

64 

20 

106 

3 

012 

6 

17 

12 

2  415 

17 

2  rooms     

33 

678 

256 

36 

234 

8 

772 

20 

58 

31 

7  350 

21 

3  rooms    

169 

3 

752 

1  462 

329 

1 

228 

65 

511 

46 

787 

364 

55  340 

169 

4  rooms  

851 

22 

068 

5  195 

2  429 

10 

189 

166 

327 

\  i^f 

1  175 

939 

114  531 

421 

5  room  s 

1  438 

65 

791 

13  919 

5  372 

35  645 

259 

780 

2  545 

1  309 

1  038 

147  861 

697 

6  rooms 

1  967 

88 

129 

27  185 

5  228 

43 

392 

395 

802 

1  778 

1  956 

201  207 

1  623 

7  rooms 

1  498 

45 

642 

12  119 

1  829 

23 

569 

256 

345 

3  347 

1  364 

2  198 

77  371 

1  662 

8  rooms 

1  101 

22 

575 

5  180 

809 

11 

470 

155 

100 

I  308 

945 

1  914 

34  092 

1  167 

9  rooms  or  more 

967 

14 

354 

4  073 

529 

5 

970 

1 16 

689 

j/j 

961 

2  618 

28  915 

1  255 

Medion 

6.3 

5  9 

6  0 

5  c 

5.9 

6  0 

0. 1 

6  0 

7  0 

5.5 

6.8 

Renter  occupied  

2  410 

155 

017 

88  498 

11  477 

45 

500 

2  449 

165 

1  090 

16  657 

13  393 

2  167  790 

10  936 

1  room   

75 

4 

429 

3  342 

380 

595 

141 

551 

32 

575 

692 

130  534 

965 

2  rooms  

51 

4 

825 

2  836 

576 

1 

140 

237 

768 

82 

1  289 

1  090 

216  745 

1  075 

3  rooms  

209 

21 

694 

11  894 

2  444 

6 

200 

804 

794 

IOV 

6  046 

4  733 

715  314 

3  777 

516 

44 

070 

2)  320 

3  522 

16 

619 

734 

872 

229 

4  947 

4  241 

653  307 

3  1 58 

5  rooms 

601 

38 

478 

20  478 

2  504 

13 

188 

347 

804 

203 

2  508 

1  763 

304  900 

1  261 

6  rooms 

438 

29 

364 

21  064 

1  427 

5 

361 

136 

274 

282 

907 

530 

1 1 4  960 

452 

7  rooms 

238 

a 

062 

5  469 

357 

1 

488 

30 

526 

68 

222 

190 

22  724 

127 

8  rooms 

153 

2 

515 

1  327 

167 

570 

9 

468 

16 

93 

77 

5  915 

63 

9  rooms  or  more 

129 

] 

580 

768 

100 

339 

6 

108 

9 

70 

77 

3  391 

58 

Median.  ._    .                    -  _  _  _ 

5.1 

4  6 

4.7 

4.2 

4.4 

3  6 

4.7 

3.6 

3.5 

3.5 

3.4 

Yoor-round  vacant  for  solo 

93 

1 

279 

420 

80 

502 

8 

212 

34 

22 

29 

4  449 

43 

1  to  3  rooms 

6 

59 

27 

2 

16 

1 

116 

3 

2 

897 

3 

4  and  5  rooms 

36 

449 

181 

41 

144 

2 

687 

1  c 

1  J 

9 

4 

1  748 

8 

6  ond  7  rooms 

32 

564 

173 

32 

254 

2 

835 

18 

8 

8 

1  441 

15 

8  rooms  or  more 

19 

207 

39 

5 

88 

1 

574 

2 

15 

363 

17 

Median 

5.7 

59 

5.5 

5  4 

6.1 

5.7 

5.6 

5.2 

7.6 

4.9 

6.9 

Yoor-round  vacant  for  rent  

199 

7 

252 

4  736 

496 

1 

634 

52 

220 

11 

294 

174 

44  077 

246 

10 

524 

481 

5 

26 

4 

717 

1 

16 

47 

4  1 36 

21 

2  rooms  

3 

296 

203 

21 

57 

4 

777 

1 

25 

10 

4  163 

28 

3  rooms   

20 

1 

166 

721 

148 

238 

15 

881 

92 

54 

13  112 

69 

4  rooms 

58 

2 

061 

1  156 

177 

591 

16 

298 

c 

J 

102 

47 

13  907 

85 

5  rooms 

47 

1 

912 

1  163 

100 

547 

7 

137 

1 

38 

10 

6  046 

38 

6  rooms  or  more 

61 

1 

293 

1  012 

45 

175 

3 

410 

21 

6 

2  713 

5 

Median 

4.7 

4.3 

4  3 

3.9 

4.3 

3.5 

4.2 

3  6 

3.1 

3.5 

3.6 

PERSONS 

Owner  occupied  _  

8  047 

263 

238 

69  453 

16  581 

131 

803 

1  427 

338 

14  955 

8  394 

11  070 

669  082 

7  032 

1  person  

962 

28 

066 

1 1  273 

1  978 

10 

774 

128 

513 

451 

953 

808 

80  270 

581 

2  persons   

2  397 

72 

434 

21  378 

4  976 

34 

254 

358 

564 

2  235 

2  453 

2  807 

192  147 

1  946 

3  persons  

1  510 

46 

012 

11  946 

3  066 

23 

591 

263 

342 

2  836 

1  593 

2  200 

128  508 

1  357 

4  persons  

1  224 

46 

970 

9  866 

2  802 

26 

029 

300 

936 

1  503 

2  397 

125  670 

1  409 

5  persons 

923 

33 

709 

6  717 

1  838 

18 

672 

199 

563 

2  863 

916 

1  552 

75  470 

964 

6  persons 

548 

19 

077 

3  971 

1  027 

10 

287 

98 

371 

1  526 

527 

707 

36  423 

440 

7  persons 

257 

9 

471 

2  194 

520 

4 

796 

45 

390 

723 

243 

346 

17  519 

179 

8  persons 

143 

4 

598 

1  212 

236 

2 

159 

22 

197 

314 

135 

153 

9  218 

112 

9  persons  or  more 

83 

2 

901 

896 

138 

1 

241 

10 

462 

1 80 

71 

100 

3  857 

44 

Median 

2.9 

3  2 

2.7 

2.9 

3.4 

3  4 

4.0 

3.0 

3  4 

3.0 

3.2 

Renter  occupied  ._   

2  410 

155 

017 

88  498 

11  477 

45 

500 

2  449 

165 

1  090 

16  657 

13  393 

2  167  790 

10  936 

1  person  

598 

45 

849 

29  216 

3  603 

11 

272 

705 

563 

156 

4  397 

3  667 

634  114 

3  974 

2  persons  

580 

44 

821 

24  538 

3  192 

14 

593 

750 

715 

240 

5  088 

4  336 

659  966 

3  649 

3  persons  

411 

25 

542 

13  594 

1  883 

8 

315 

401 

890 

175 

3  019 

2  305 

351  866 

1  521 

345 

18 

027 

9  355 

1  283 

5 

835 

299 

142 

203 

2  222 

1  668 

OAT  m 
ZOO  JJz 

966 

5  persons    

215 

9 

900 

5  432 

679 

2 

887 

1 51 

1 1 3 

143 

1  016 

832 

133  482 

457 

6  persons  

121 

5 

383 

3  052 

377 

1 

436 

72 

050 

85 

519 

347 

63  747 

216 

7  persons 

68 

2 

861 

216 

659 

37 

134 

55 

220 

1 39 

33  073 

93 

8  persons 

36 

1 

568 

966 

130 

330 

22 

241 

24 

131 

73 

20  089 

51 

9  persons  or  more 

36 

1 

066 

659 

114 

173 

9 

317 

45 

26 

8  121 

9 

Medion 

2.6 

2.2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.2 

3.4 

2.3 

2.2 

2.2 

1 .9 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied 

8  047 

263 

238 

69  453 

16  581 

131 

803 

1  427 

338 

14  955 

8  394 

1 1  070 

669  082 

7  032 

0.50  or  less   _   

4  692 

137 

092 

42  701 

8  506 

63 

605 

710 

397 

5  1 34 

4  529 

6  884 

325  013 

4  361 

0.51  to  0.75 

1  734 

61 

542 

13  691 

3  598 

33 

208 

400 

975 

4  950 

2  164 

2  707 

176  329 

1  804 

0  76  to  1  00 

1  215 

50  903 

10  037 

3  468 

28 

092 

251 

414 

3  989 

1  274 

1  179 

130  375 

694 

1.01  to  1.50 

329 

12 

183 

2  658 

891 

6 

203 

55 

194 

803 

369 

260 

31  1 20 

1 44 

1 .51  or  more  

77 

1 

518 

366 

118 

695 

9 

358 

79 

58 

40 

6  245 

29 

Ranter  occupied 

2  410 

155 

017 

88  498 

11  477 

45 

500 

2  449 

165 



1  090 

16  657 

13  393 

2  167  790 

1 0  936 

0.50  or  less 

1  245 

88 

139 

53  092 

6  010 

24 

683 

948 

296 

286 

6  433 

5  116 

834  729 

4  986 

0.51  to  0.75 

507 

31 

569 

16  325 

2  515 

10 

415 

634 

109 

342 

4  586 

3  729 

554  237 

2  754 

0  76  to  1.00  —  

485 

26 

813 

14  623 

2  131 

7 

970 

588 

662 

321 

3  791 

3  223 

525  431 

2  407 

1.01  to  1.50.    

142 

6 

884 

3  596 

677 

1 

969 

196 

788 

122 

1  387 

1  018 

178  468 

541 

1.51  or  more  

31 

1 

612 

862 

144 

463 

81 

310 

19 

460 

307 

74  925 

248 

With  oil  plumbing  facilities 

9  621 

409 

422 

153  408 

27  394 

175 

348 

3  783 

714 

15  942 

24  407 

23  882 

2  758  516 

1 7  149 

Owner  occupied 

7  558 

260 

017 

68  647 

16  435 

130 

737 

1  413 

891 

14  862 

8  296 

10  994 

661  740 

6  983 

1.00  or  less   

7  212 

246 

530 

65  659 

15  433 

123 

897 

1  350 

368 

13  992 

7  879 

10  699 

625  048 

6  813 

1  01  to  1  50 

290 

12 

057 

2  637 

885 

6 

163 

54 

585 

792 

364 

259 

30  733 

1 44 

1 .51  or  more  _  

56 

1 

430 

351 

117 

677 

8 

938 

78 

53 

36 

5  959 

26 

Renter  occupied  

2  063 

149 

405 

84  761 

10  959 

44 

611 

2  369 

823 

1  080 

16  111 

12  888 

2  096  776 

10  166 

1.00  or  less    

1  918 

141 

163 

80  417 

10  163 

42 

217 

2  101 

810 

940 

14  336 

11  624 

1  852  502 

9  447 

1.01  to  1.50  

124 

6 

752 

3  544 

661 

1 

951 

193 

344 

121 

1  362 

997 

175  433 

523 

1 .51  or  more  

21 

1 

490 

800 

135 

443 

74 

669 

19 

413 

267 

68  841 

196 
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Table  9.    Utilization  Characteristics  for  Areas  and  Places:    1970 -Continued 


(For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 
Places  of  50,000 
Inhabitants  or  More 
(or  Central  Cities) 
Urban  Balance 
Urbanized  Areas 
Places  of  50,000 
Inhabitants  or  More 

ROOMS 

All  year -round  units  

1  room   

2  rooms  

3  rooms   

4  rooms  

5  rooms  

6  rooms  

7  rooms  

8  rooms  

9  rooms  or  more    

Median    

Owner  occupied  

1  room  

2  rooms  

3  rooms  

4  rooms  

5  rooms  

6  rooms  

7  rooms  

8  rooms  

9  rooms  or  more  

Median  

Renter  occupied  

1  room  

2  rooms  

3  rooms  

4  rooms  

5  rooms  

6  rooms  

7  rooms  

8  rooms  

9  rooms  or  more  

Median  

Yeor-round  vacant  for  sal*  

1  to  3  rooms  

4  and  5  rooms  

6  and  7  rooms  

8  rooms  or  more  

Median  

Yeor-round  vacant  for  rant  

1  room  

2  rooms  

3  rooms  

4  rooms  

5  rooms    

6  rooms  or  more  

Median  

PERSONS 

Owner  occupied  

1  person  __   

2  persons  

3  persons  

4  persons  

5  persons   _  _  

6  persons   

7  persons   _   

8  persons  _   

9  persons  or  more  

Median  

Renter  occupied  

1  person  

2  persons  

3  persons..    _ 

4  persons     

5  persons   _   

6  persons      

7  persons  

8  persons    

9  persons  or  more  

Medion  

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied  

0.50  or  less    

0.51  to  0.75  

0.76  to  1.00   _  

1.01  to  1.50    

1 .51  or  more  

Renter  occupied   

0.50  or  less  _   

0-51  to  0.75    

0.76  to  1.00  _._ 

1.01  to  1.50    

1.51  or  more  

With  oil  plumbing  facilities  

Owner  occupied  

1.00  or  less  

t.01  to  1.50    

1 .51  or  more  

Renter  occupied  

1.00  or  less  _._  _  _ 

1.01  to  1.50—  _   

1.51  or  more  


Standard  metropolitan  statistical  areas 

-Con. 

New  York- 

Con. 

Rochester 

Syracuse 

Utica-Rome 

Urban 

Urban 

Urban 

Rome 

Urban 

Yonkers 

balance 

Total 

Rochester 

balonce 

Total 

Syracuse 

balance 

Total 

(urban  part) 

Utica 

balance 

70  446 

852 

441 

280  255 

105  511 

113  141 

201  680 

71  773 

76  189 

109  306 

13  837 

32  767 

26  506 

1  145 

8 

480 

4  957 

3  927 

565 

3  763 

2  989 

494 

1  598 

262 

776 

315 

2  957 

16 

070 

7  406 

5  209 

1  433 

4  533 

3  054 

886 

1  797 

223 

895 

250 

16  524 

68 

593 

27  646 

16  508 

8  408 

16  817 

9  649 

4  785 

8  612 

1  221 

4  101 

1  649 

1 7  462 

96 

408 

41  527 

19  117 

14  984 

29  469 

11  235 

10  511 

15  827 

2  614 

4  809 

3  298 

13  248 

123 

321 

53  268 

18  706 

22  627 

42  827 

14  054 

17  342 

25  083 

3  715 

6  908 

6  258 

9  686 

183 

948 

64  881 

24  402 

27  200 

46  095 

16  234 

18  630 

28  193 

3  226 

9  916 

7  130 

4  796 

166 

417 

39  266 

9  762 

18  753 

28  362 

8  065 

11  778 

13  695 

1  399 

3  103 

3  746 

2  395 

111 

812 

25  463 

5  259 

12  486 

17  269 

3  976 

7  400 

8  183 

711 

1  431 

2  430 

2  233 

77 

392 

15  841 

2  621 

6  685 

1 2  545 

2  517 

4  363 

6  318 

466 

828 

1  430 

4.3 

6  1 

5.6 

4.9 

5.8 

5.6 

5.1 

5.7 

5.6 

5.2 

5.3 

5.7 

24  347 

647 

903 

180  627 

48  005 

84  794 

126  421 

30  206 

53  697 

68  638 

7  476 

IS  430 

18  072 

38 

437 

206 

60 

64 

195 

53 

35 

91 

7 

20 

21 

72 

1 

016 

469 

143 

112 

422 

79 

93 

254 

11 

45 

31 

755 

7 

073 

2  928 

1  349 

664 

2  047 

454 

514 

1  296 

132 

295 

225 

2  634 

40 

134 

14  394 

4  676 

5  241 

10  511 

1  699 

3  699 

6  398 

795 

1  059 

1  314 

5  263 

92 

610 

36  131 

8  947 

18  021 

27  219 

6  031 

12  137 

16  217 

2  060 

3  755 

4  133 

6  907 

166 

196 

54  010 

18  020 

24  784 

35  489 

10  351 

15  719 

20  4)1 

2  303 

6  003 

5  609 

4  330 

1 58 

680 

35  047 

8  083 

17  663 

24  105 

6  060 

10  663 

11  341 

1  139 

2  316 

3  274 

2  248 

107 

613 

23  206 

4  518 

11  902 

15  346 

3  325 

6  840 

7  122 

619 

1  225 

2  190 

2  100 

74 

144 

14  236 

2  209 

6  343 

1 1  087 

2  1 54 

3  997 

5  508 

410 

712 

1  275 

6.0 

6.6 

6.2 

6.0 

6.2 

6.1 

6.2 

6.2 

6.0 

5.8 

5.9 

6.1 

44  746 

184 

153 

89  888 

53  233 

25  500 

65  821 

37  465 

19  934 

34  848 

S  903 

IS  643 

7  513 

1  048 

7 

370 

4  214 

3  467 

458 

2  831 

2  340 

374 

1  273 

235 

689 

222 

2  820 

14 

154 

6  357 

4  634 

1  262 

3  634 

2  685 

711 

1  289 

195 

733 

203 

15  364 

57 

751 

22  808 

14  069 

7  223 

13  200 

8  358 

3  891 

6  306 

995 

3  360 

1  287 

14  380 

51 

778 

24  848 

1 3  493 

8  882 

16  777 

8  748 

6  097 

8  116 

1  674 

3  373 

1  759 

7  767 

27 

272 

15  248 

9  096 

3  957 

13  758 

7  307 

4  634 

7  734 

1  570 

2  856 

1  965 

2  688 

14 

961 

9  663 

5  904 

2  117 

9  364 

5  368 

2  574 

6  840 

866 

3  660 

1  364 

439 

6 

059 

3  632 

1  537 

915 

3  617 

1  771 

946 

1  91 1 

240 

691 

401 

126 

2 

793 

1  852 

677 

424 

1  540 

573 

425 

826 

83 

180 

195 

1 14 

2 

015 

1  266 

356 

262 

1  100 

31 5 

282 

553 

45 

101 

117 

3.7 

3.7 

4.0 

3.8 

3.9 

4.3 

4.1 

4.3 

4.6 

4.4 

4.4 

4.6 

60 

3 

036 

1  060 

309 

386 

1  088 

328 

362 

459 

47 

142 

121 

4 

182 

61 

32 

10 

41 

17 

6 

42 

26 

1 

28 

723 

313 

1 15 

92 

371 

100 

107 

144 

24 

42 

31 

14 

1 

166 

447 

117 

171 

440 

164 

146 

193 

14 

58 

61 

14 

965 

239 

45 

1 13 

236 

47 

103 

80 

9 

16 

28 

5.4 

6.5 

6.1 

5.6 

6.4 

6.0 

6.0 

6.4 

5.9 

5.5 

5.6 

6.2 

865 

5 

743 

4  586 

2  482 

1  602 

4  568 

2  791 

1  336 

1  817 

227 

902 

371 

53 

421 

317 

256 

30 

607 

532 

63 

113 

14 

41 

45 

39 

447 

380 

320 

36 

333 

236 

58 

98 

12 

64 

6 

279 

2 

136 

1  212 

727 

388 

1  021 

645 

278 

470 

72 

265 

82 

321 

1 

634 

1  378 

620 

628 

1  174 

558 

493 

534 

78 

232 

129 

125 

627 

832 

320 

427 

821 

446 

303 

297 

31 

149 

57 

48 

478 

467 

239 

93 

612 

374 

141 

305 

20 

151 

52 

3.7 

3.4 

38 

3.4 

4.1 

3.8 

3.5 

4.0 

3.9 

3.7 

3.8 

3.9 

24  347 

647 

903 

180  627 

48  005 

84  794 

126  421 

30  206 

S3  697 

68  638 

7  476 

IS  430 

18  072 

1  997 

38 

244 

18  782 

7  525 

6  576 

14  250 

4  894 

4  799 

8  481 

884 

2  258 

2  180 

6  674 

136 

744 

50  333 

15  222 

22  404 

34  700 

9  716 

13  766 

19  787 

2  211 

4  793 

5  303 

4  659 

115 

006 

31  248 

8  158 

15  254 

21  417 

5  274 

9  232 

11  742 

1  348 

2  671 

3  152 

153 

324 

33  728 

6  995 

17  733 

22  054 

4  268 

10  457 

11  479 

1  232 

2  456 

3  170 

3  230 

108 

967 

23  254 

4  544 

12  226 

16  011 

2  781 

7  659 

8  199 

953 

1  592 

2  156 

1  606 

54 

216 

12  709 

2  740 

6  154 

9  313 

1  576 

4  340 

4  628 

461 

868 

1  144 

724 

24 

276 

5  831 

1  400 

2  639 

4  771 

873 

1  976 

2  323 

211 

438 

544 

340 

11 

345 

2  871 

832 

1  118 

2  399 

506 

916 

1  205 

106 

213 

277 

142 

5 

781 

1  871 

589 

690 

1  506 

318 

552 

794 

70 

141 

146 

3.3 

37 

3.2 

2.7 

3.4 

3.2 

2.6 

3.4 

3.0 

3.0 

2.7 

3.0 

44  746 

184 

153 

89  888 

53  233 

25  500 

65  821 

37  465 

19  934 

34  848 

S  903 

15  643 

7  513 

10  656 

46 

250 

27  778 

19  136 

6  509 

19  621 

13  263 

4  815 

10  594 

1  384 

5  674 

2  298 

14  974 

59 

535 

26  494 

14  349 

9  268 

19  011 

10  831 

6  155 

9  157 

1  414 

4  147 

2  201 

8  148 

32 

959 

14  597 

7  937 

4  633 

10  866 

5  559 

3  761 

5  719 

1  139 

2  360 

1  210 

6  164 

23 

104 

9  821 

5  251 

2  950 

7  309 

3  472 

2  574 

4  132 

877 

1  568 

874 

2  822 

j  j 

515 

5  230 

2  949 

1  211 

4  149 

2  015 

1  302 

2  505 

555 

895 

481 

1  121 

5 

566 

2  827 

1  680 

51 7 

2  373 

1  121 

701 

1  358 

296 

475 

237 

516 

2 

800 

1  577 

959 

231 

1  263 

591 

348 

718 

149 

266 

108 

237 

517 

932 

584 

1 19 

742 

374 

181 

375 

51 

1 56 

60 

108 

907 

632 

388 

62 

467 

239 

97 

290 

38 

102 

44 

2.3 

2.3 

2.1 

2.0 

2.2 

2.2 

2.0 

2.3 

2.2 

2.6 

2.0 

2.2 

24  347 

647 

903 

180  627 

48  005 

84  794 

126  421 

30  206 

S3  697 

68  638 

7  476 

15  430 

18  072 

12  468 

324 

902 

98  989 

29  193 

44  599 

68  71 7 

19  485 

27  428 

37  866 

4  035 

9  132 

10  272 

6  546 

196 

240 

45  359 

9  845 

23  480 

29  689 

5  983 

13  754 

15  217 

1  721 

3  102 

4  106 

4  393 

103 

777 

29  562 

7  064 

14  126 

21  813 

3  756 

10  042 

12  231 

1  362 

2  594 

3  059 

837 

20 

443 

5  996 

1  695 

2  366 

5  351 

841 

2  202 

2  887 

320 

538 

578 

103 

2 

541 

721 

208 

223 

851 

141 

271 

437 

38 

64 

57 

44  746 

184 

153 

89  888 

53  233 

25  500 

65  821 

37  465 

19  934 

34  848 

5  903 

1 5  643 

7  513 

17  357 

74 

568 

43  522 

26  072 

1 2  486 

33  91 7 

20  228 

9  877 

18  658 

2  381 

9  1 98 

4  339 

13  325 

52 

591 

22  501 

11  892 

7  764 

15  051 

7  843 

5  145 

7  346 

1  482 

2  982 

1  535 

10  304 

41 

069 

1 8  096 

11  501 

4  249 

1 2  872 

7  299 

3  789 

6  663 

1  549 

2  665 

1  260 

3  052 

11 

519 

4  346 

2  834 

772 

3  134 

1  559 

942 

1  764 

404 

638 

311 

708 

4 

406 

1  423 

934 

229 

847 

536 

181 

417 

87 

160 

68 

67  405 

822 

454 

262  728 

97  799 

109  120 

185  878 

65  844 

72  281 

99  114 

12  953 

29  648 

24  857 

24  092 

642 

979 

177  589 

47  478 

84  135 

123  057 

29  901 

53  033 

66  684 

7  359 

15  157 

17  803 

23  168 

620 

252 

171  123 

45  603 

81  575 

117  204 

28  936 

50  598 

63  515 

7  001 

14  568 

17  177 

825 

20 

278 

5  834 

1  680 

2  348 

5  116 

830 

2  175 

2  792 

320 

528 

571 

99 

2 

449 

632 

195 

212 

737 

135 

260 

377 

38 

61 

55 

43  313 

179 

475 

85  139 

50  321 

24  985 

62  821 

35  943 

19  248 

32  430 

S  594 

14  491 

7  0S4 

39  710 

164 

092 

79  821 

46  695 

24  043 

59  079 

33  922 

18  176 

30  398 

5  121 

13  731 

6  702 

2  942 

11 

312 

4  133 

2  786 

746 

3  012 

1  539 

914 

1  682 

392 

622 

299 

661 

4 

071 

1  185 

840 

196 

730 

482 

158 

350 

81 

138 

53 
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Table  9.    Utilization  Characteristics  for  Areas  and  Places:    1 970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meoning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 
Places  of  50,000 
Inhabitants  or  More 
(or  Central  Cities) 
Urban  Balance 
Urbanized  Areas 
naces  ot  o\j,\j\j\j 
Inhabitants  or  More 

Urbanized  areas 

Places 

Albony- 
Schenec- 
tady-Troy 

Binghamton 

Buffalo 

New  York-Northeastern  New  Jersey 

Rochester 

Syracuse 

Utica-Rome 

Albany 

Binghamton 

Buffalo 

Total 

New  Jersey 
portion 

New  York 
portion 

ROOMS 

All  year  .round  units  

167  903 

56 

541 

355  916 

S 

474  890 

1  557 

148 

3 

917  742 

197 

278 

124  113 

58  477 

43 

755 

23 

601 

166  107 

2  741 

874 

4  907 

180  968 

29 

503 

151  465 

4 

201 

3  214 

1  090 

1 

378 

686 

4  009 

2  rooms  

4  312 

1 

304 

5  267 

301  576 

46 

551 

255  025 

6 

157 

3  508 

1  198 

2 

219 

743 

3  433 

16  149 

5 

727 

23  955 

1 

109  071 

214 

216 

894  855 

22 

932 

12  522 

5  974 

6 

060 

2 

881 

14  492 

24  504 

9 

088 

59  565 

1 

228  372 

308 

519 

919  853 

30 

953 

18  460 

8  950 

6 

912 

3 

779 

28  442 

34  496 

13 

229 

90  168 

925  374 

315 

512 

609  862 

37 

698 

26  675 

13  767 

8 

587 

5 

531 

36  466 

47  149 

13 

956 

101  120 

818  804 

291 

800 

527  004 

47 

091 

29  781 

16  515 

11 

237 

5 

205 

49  786 

21  865 

6 

580 

42  306 

457  995 

176 

731 

281  264 

25 

078 

16  038 

6  061 

4 

272 

2 

498 

17  957 

10  322 

3 

646 

17  941 

265  594 

105 

268 

160  326 

15 

510 

8  970 

3  087 

1 

747 

1 

424 

6  599 

6  365 

2 

137 

10  687 

187  136 

69 

048 

118  088 

7 

658 

4  945 

1  835 

1 

343 

854 

4  923 

5.5 

5.4 

5.4 

4.4 

5.1 

4.2 

5.4 

5.4 

5.4 

5.1 

5.2 

5.4 

9i  121 

33 

058 

204  251 

2 

221  252 

843 

502 

1 

377  750 

119 

288 

69  014 

32  019 

16 

745 

10 

768 

69  453 

1  room    _   — 

88 

42 

173 

3  801 

870 

2  931 

109 

70 

35 

34 

21 

64 

2  rooms    

286 

69 

506 

10  697 

2 

153 

8  544 

215 

142 

71 

104 

25 

256 

3  rooms  

1  625 

480 

2  850 

80  214 

15 

836 

64  378 

1 

832 

791 

540 

401 

153 

1  462 

4  rooms   

7  485 

2 

714 

16  728 

245  357 

85 

341 

160  016 

9 

016 

4  385 

2  631 

1 

077 

784 

5  195 

19  709 

7 

636 

52  163 

421  230 

171 

222 

250  008 

24 

665 

15  418 

8  318 

3 

176 

2 

233 

13  919 

31  378 

11 

051 

71  905 

624  146 

240 

114 

384  032 

39 

197 

22  224 

11  206 

6 

268 

3 

475 

27  185 

17  013 

5 

748 

34  698 

411  907 

163 

659 

248  248 

22 

769 

13  497 

4  878 

3 

079 

2 

015 

12  119 

8  901 

3 

338 

15  811 

248  704 

99 

519 

149  185 

14 

431 

8  051 

2  722 

1 

465 

1 

278 

5  180 

5  636 

1 

980 

9  417 

175  196 

64 

788 

1 1 0  408 

' 

054 

4  436 

1  618 

1 

141 

784 

4  073 

6.0 

6.0 

5.9 

6.1 

6.1 

6.0 

6.1 

6.1 

5.9 

6.1 

6. 1 

6.0 

Renter  occupied  

69  202 

21 

046 

139  558 

3 

111  417 

674 

236 

2 

437  181 

71 

595 

49  403 

24  034 

24 

534 

11 

620 

88  498 

1  room     

2  401 

722 

4  082 

167  501 

26 

333 

141  168 

3 

676 

2  516 

963 

1 

241 

576 

3  342 

2  rooms  

3  647 

-  1 

081 

4  306 

279  677 

42 

488 

237  189 

5 

479 

3  051 

990 

1 

878 

640 

2  836 

3  rooms   

13  339 

4 

709 

19  416 

993  378 

190 

400 

802  978 

19 

621 

10  665 

4  847 

5 

130 

2 

463 

11  894 

4  rooms      

15  521 

5 

720 

39  791 

943  679 

212 

094 

731  585 

20 

366 

12  789 

5  712 

5 

248 

2 

696 

21  320 

13  273 

5 

120 

34  798 

4oz  UVJ 

136 

775 

345  318 

11 

808 

10  162 

5  010 

4 

829 

3 

031 

20  478 

14  621 

2 

639 

27  097 

182  055 

47 

569 

134  486 

7 

197 

6  832 

4  966 

4 

670 

1 

609 

21  064 

7  rooms  -  

4  489 

693 

7  025 

1 1 

1 49 

29  722 

2 

048 

2  204 

1  050 

1 

1 10 

422 

5  469 

1  261 

238 

1  925 

13  361 

328 

9  033 

905 

760 

312 

245 

1 22 

1  327 

650 

1 24 

1  118 

8  802 

3 

4VD 

424 

184 

1 83 

61 

768 

Median   

4.5 

4.2 

4.6 

3.6 

3.9 

3.6 

3.8 

4.2 

4.4 

4.3 

4.3 

4.7 

Yoor-round  vocont  for  solo  

512 

248 

922 

11  298 

3 

641 

7  657 

604 

595 

232 

140 

74 

420 

38 

5 

42 

1  271 

184 

1  087 

37 

21 

26 

21 

_ 

27 

189 

74 

341 

3  778 

1 

266 

2  512 

184 

179 

79 

76 

26 

181 

218 

118 

423 

3  987 

1 

306 

2  681 

254 

275 

89 

36 

34 

173 

67 

51 

1 16 

2  262 

885 

1  377 

129 

1 20 

38 

7 

14 

TO 

5.7 

62 

58 

5.7 

6.0 

5.6 

6.0 

6.1 

5.7 

4.9 

6.0 

5.5 

Tsar-round  vocont  for  rent   ... 

3  680 

1 

475 

6  631 

69  449 

18 

155 

51  294 

3 

739 

3  674 

1  238 

1 

609 

823 

4  736 

1  room  

202 

91 

500 

6  35) 

1 

658 

4  693 

268 

550 

57 

80 

76 

481 

2  rooms  

284 

120 

272 

5  869 

1 

166 

4  703 

339 

251 

77 

185 

66 

203 

3  rooms    -  

735 

391 

1  061 

20  329 

4 

615 

15  714 

1 

041 

811 

366 

339 

214 

721 

943 

494 

1  856 

22  104 

6 

033 

16  071 

1 

079 

938 

352 

392 

226 

1  156 

847 

264 

1  741 

10  147 

3 

276 

6  871 

715 

666 

203 

385 

167 

1  163 

669 

115 

1  201 

4  649 

1 

407 

3  242 

297 

458 

183 

228 

74 

1  012 

Median  

4.2 

3.8 

4.3 

3.6 

3.8 

3.5 

3.7 

3.7 

3.8 

4.0 

3.7 

4.3 

PERSONS 

Owner  occupied  __   

92  121 

33 

058 

204  251 

2 

221  252 

843 

502 

1 

377  750 

119 

288 

69  014 

32  019 

16 

745 

10 

768 

69  453 

1  person  

12  328 

3 

867 

22  255 

191  807 

69 

424 

122  383 

12 

207 

7  625 

3  980 

3 

029 

1 

671 

11  273 

2  persons.   -  -  -  -  

27  982 

o 

809 

56  659 

556  901 

213 

680 

343  221 

33 

599 

19  019 

9  457 

JJJ 

3 

620 

21  378 

3  persons  

16  337 

5 

846 

36  414 

415  609 

160 

279 

255  330 

21 

175 

12  115 

5  621 

2 

858 

i 

877 

11  946 

4  persons      

15  199 

5 

820 

36  477 

470  419 

177 

928 

292  491 

22 

563 

12  421 

5  470 

2 

241 

i 

482 

9  866 

10  017 

3 

951 

25  585 

311  614 

118 

084 

193  530 

15 

187 

8  763 

3  771 

1 

400 

956 

6  717 

5  515 

2 

123 

14  346 

154  188 

58 

977 

95  211 

7 

981 

4  854 

1  990 

825 

587 

3  971 

2  702 

963 

7  021 

70  565 

26 

683 

43  882 

3 

643 

2  321 

974 

432 

317 

2  194 

1  287 

443 

3  363 

33  925 

12 

357 

21  568 

1 

755 

1  184 

467 

243 

154 

1  212 

754 

236 

2  131 

16  224 

6 

090 

10  134 

1 

178 

712 

289 

182 

104 

896 

Medion  

2.9 

3.0 

3.1 

3.4 

3.4 

3.4 

3.2 

3.1 

3.0 

2.5 

2.5 

2.7 

Renter  occupied  . .   

69  202 

21 

046 

139  558 

3 

111  417 

674 

236 

2 

437  181 

71 

595 

49  403 

24  034 

24 

534 

ii 

620 

88  498 

1  person.     

23  518 

6 

776 

42  230 

879  735 

176 

927 

702  808 

23 

562 

15  727 

7  739 

9 

574 

4 

085 

29  216 

2  persons      

20  435 

6 

380 

40  698 

959  280 

211 

840 

747  440 

21 

561 

14  788 

6  391 

7 

094 

3 

385 

24  538 

3  persons    

10  628 

3 

483 

22  814 

518  535 

118 

830 

399  705 

11 

308 

7  932 

3  945 

3 

340 

1 

777 

13  594 

4  persons  

6  867 

2 

236 

15  747 

381  085 

83 

669 

297  416 

7 

303 

5  089 

2  721 

2 

038 

1 

116 

9  355 

5  persons      

3  790 

1 

122 

8  644 

192  612 

42 

460 

150  152 

3 

71 1 

2  787 

1  588 

1 

167 

627 

5  432 

6  persons  

2  028 

560 

4  674 

91  992 

20 

469 

71  523 

1 

988 

1  548 

839 

649 

325 

3  052 

1  036 

273 

2  460 

47  541 

10 

696 

36  845 

1 

091 

793 

446 

322 

163 

1  686 

565 

139 

1  371 

28  377 

6 

291 

22  086 

649 

453 

216 

210 

85 

966 

335 

77 

920 

1 2  260 

3 

054 

9  206 

422 

286 

149 

140 

57 

659 

2.0 

2.1 

2.2 

2.2 

2.3 

2.2 

2.1 

2.1 

2.2 

1.9 

2  0 

2  1 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied  

92  121 

33 

058 

204  251 

2 

221  252 

843 

502 

1 

377  750 

119 

288 

69  014 

32  019 

16 

745 

10 

768 

69  453 

0  Sfl  nr  Iacc 

54  534 

18 

761 

106  978 

1 

113  227 

433 

017 

680  210 

65 

517 

37  909 

17  698 

1 1 

069 

7 

007 

42  701 

0  11  tn  0  71 

20  563 

7 

553 

47  477 

/.on  iQjt 

OZKJ  J04 

230 

578 

389  806 

30 

345 

16  553 

7  065 

3 

219 

2 

036 

13  691 

fl  7A  tn  1  flft 

13  776 

5 

549 

39  420 

TOO  1 

JOT     1  JO 

144 

234 

244  924 

19 

307 

1 1  622 

5  873 

1 

945 

1 

382 

10  037 

1  Al  hi  1  Cfl 

2  860 

1 

077 

9  264 

85  057 

31 

294 

53  763 

3 

726 

2  586 

1  248 

444 

308 

2  658 

1.51  or  more  

388 

118 

1  112 

13  426 

4 

379 

9  047 

393 

344 

135 

68 

35 

366 

69  202 

21 

046 

139  558 

3 

111  417 

674 

236 

2 

437  181 

71 

595 

49  403 

24  034 

24 

534 

11 

620 

88  498 

D  Ifl  nr  lace 

41  311 

11 

575 

80  630 

1 

ooq  on 

286 

096 

942  716 

35 

032 

25  860 

13  031 

14 

974 

6 

548 

53  092 

Oil  t<*i  0  71 

1 3  996 

4 

749 

27  932 

808  620 

177 

375 

631  245 

17 

819 

11  1 70 

5  038 

4 

346 

2 

370 

1 6  325 

0  76  to  1  00 

10  772 

3 

711 

23  611 

735  035 

148 

853 

586  182 

14 

406 

9  636 

4  58 1 

3 

953 

2 

134 

1 4  623 

1.01  to  1.50    

2  400 

803 

5  984 

242  110 

46 

097 

196  013 

3 

291 

2  106 

1  127 

919 

451 

3  596 

1 .51  or  more  

723 

208 

1  401 

96  840 

15 

815 

81  025 

•  1 

047 

631 

257 

342 

117 

862 

With  all  nlumhlnn  ffiriltttat 

156  345 

53 

064 

337  045 

5 

204  963 

1  481 

753 

3 

723  210 

186 

849 

115  986 

54  041 

39 

470 

21 

678 

153  408 

90  733 

32 

893 

202  397 

2 

200  183 

835 

233 

1 

364  950 

118 

306 

68  341 

31  554 

16 

427 

10 

724 

68  647 

1.00  or  less    

87  549 

31 

706 

192  110 

2 

103  197 

800 

083 

1 

303  114 

114 

232 

65  453 

30  187 

15 

923 

10 

382 

65  659 

i  m  ._  i  ca 

2  816 

1 

071 

9  205 

84  144 

30 

964 

53  180 

3 

701 

2  557 

1  235 

439 

307 

2  637 

1.51  or  more  

368 

116 

1  082 

12  842 

4 

186 

8  656 

373 

331 

132 

65 

35 

351 

Renttr  occupied                         __  _ 

65  612 

20 

171 

134  648 

3 

004  780 

646 

520 

2 

358  260 

68 

543 

47  645 

22  487 

23 

043 

10 

954 

84  761 

1.00  or  less     

62  679 

19 

199 

127  432 

2 

678  984 

587 

750 

2 

091  234 

64 

359 

45  002 

21  161 

21 

871 

10 

410 

80  417 

1.01  to  1.50  

2  293 

790 

5  900 

237  032 

44 

430 

192  602 

3 

237 

2  076 

1  098 

870 

443 

3  544 

1.51  or  more  

640 

182 

1  316 

88  764 

14 

340 

74  424 

947 

567 

228 

302 

101 

800 

GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-23 


Table  9.    Utilizatia  Characteristics  for  Areas  and  Places:    1970 -Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

Places  —  Con. 

Statistical  Areas 

Places  of  50,000 

Inhabitants  or  More 

(or  Central  Cities) 

Urban  Balance 

Urbanized  Areas 

Places  of  50  000 

Levirtown 

Mount 

New  York 

Niogoro 

Sche- 

White 

Inhabitants  or  More 

Vernon 

Rocnelle 

City 

Foils 

Rochester 

Rome 

nectady 

Syracuse 

Troy 

• 

Utico 

Plains 

Yonkers 

ROOMS 

All  year-round  units   

16 

123 

25  536 

24  815 

2  917 

521 

28  910 

105  511 

14  519 

29  627 

71  773 

21  626 

32  767 

18  386 

70  446 

1  room  

39 

614 

756 

139 

486 

407 

3  927 

264 

457 

2  989 

639 

776 

1  012 

1  145 

2  rooms    

103 

1  387 

1  136 

232 

372 

640 

5  209 

231 

809 

3  054 

581 

895 

1  131 

2  957 

215 

6  968 

5  188 

793 

817 

2  987 

16  508 

1  255 

3  796 

9  649 

2  023 

4  101 

4  054 

16  524 

) 

412 

6  287 

5  267 

791 

160 

6  223 

19  117 

2  748 

4  514 

1 1  235 

3  329 

4  809 

3  688 

17  462 

5  rooms 

2 

766 

3  879 

2  834 

463 

637 

8  065 

18  706 

3  921 

5  399 

14  054 

4  206 

6  908 

2  028 

1 3  248 

6  rooms 

6 

254 

2  718 

2  500 

321 

750 

6  746 

24  402 

3  372 

9  645 

16  234 

5  868 

9  916 

2  099 

9  686 

7  rooms 

3 

423 

1  600 

2  406 

101 

621 

2  211 

9  702 

1  473 

3  070 

8  065 

3  033 

3  103 

1  802 

4  796 

8  r  o  o  m  s 

1 

327 

1  045 

2  009 

40 

650 

990 

5  259 

753 

1  176 

3  976 

1  169 

1  431 

1  240 

2  395 

9  rooms  or  more 

584 

1  038 

2  719 

33 

028 

641 

2  621 

502 

761 

2  517 

778 

828 

1  332 

2  233 

6.1 

4.1 

4.5 

3.9 

5.0 

4.9 

5.2 

5.5 

5.1 

5.5 

5  3 

4  3 

4  3 

14 

955 

S  394 

11  070 

669 

082 

16  581 

48  005 

8  000 

14  372 

30  206 

8  602 

15  430 

7  032 

24  347 

1  room      

6 

17 

12 

2 

415 

20 

60 

8 

20 

53 

11 

20 

17 

38 

2  rooms    

20 

58 

31 

350 

36 

143 

14 

43 

79 

29 

45 

21 

72 

3  rooms  

46 

787 

364 

55 

340 

329 

1  349 

146 

310 

454 

248 

295 

169 

755 

1 

164 

1  1 75 

939 

114 

531 

2  429 

4  676 

884 

1  177 

1  699 

603 

1  059 

421 

2  634 

5  rooms 

2 

545 

1  309 

1  038 

147 

861 

5  372 

8  947 

2  219 

2  990 

6  031 

1  714 

3  755 

697 

5  263 

6  rooms 

5 

944 

1  778 

1  956 

201 

207 

5  228 

18  020 

2  425 

5  860 

10  351 

2  948 

6  003 

1  623 

6  907 

7  rooms 

3 

347 

1  364 

2  198 

77 

371 

1  829 

8  083 

1  205 

2  307 

6  060 

1  701 

2  316 

1  662 

4  330 

8  rooms 

1 

308 

945 

1  914 

34 

092 

809 

4  513 

655 

994 

3  325 

736 

1  225 

1  167 

2  248 

9  rooms  or  more 

575 

961 

2  618 

28 

915 

529 

2  209 

444 

671 

2  154 

612 

712 

1  255 

2  100 

Median 

6.1 

6.0 

7.0 

5  5 

5.5 

6.0 

5.8 

6.0 

6.2 

6.1 

5.9 

6.8 

6  0 

Renter  occupied  

1 

090 

16  657 

13  393 

2  167 

790 

11  477 

53  233 

6  035 

14  022 

37  465 

11  933 

15  643 

10  936 

44  746 

1  room                     _  .   

32 

575 

692 

130 

534 

380 

3  467 

236 

406 

2  340 

527 

689 

965 

1  048 

2  rooms  

82 

1  289 

1  090 

216 

745 

576 

4  634 

200 

693 

2  685 

518 

733 

1  075 

2  820 

169 

6  046 

4  733 

715 

314 

2  444 

14  069 

1  013 

3  241 

8  358 

1  635 

3  360 

3  777 

15  364 

4  rooms  

229 

4  947 

4  241 

653 

307 

3  522 

1 3  493 

1  712 

3  094 

8  748 

2  522 

3  373 

3  158 

14  380 

5  rooms 

203 

2  508 

1  763 

304 

900 

2  504 

9  096 

1  606 

2  161 

7  307 

2  209 

2  856 

1  261 

7  767 

6  rooms 

282 

907 

530 

114 

960 

1  427 

5  904 

886 

3  482 

5  368 

2  723 

3  660 

452 

2  688 

7  rooms 

68 

222 

190 

22 

724 

357 

1  537 

247 

699 

1  771 

1  242 

691 

1 27 

439 

8  rooms 

16 

93 

77 

5 

915 

167 

677 

89 

165 

573 

403 

180 

63 

1 26 

9  rooms  or  more 

9 

70 

77 

3 

391 

100 

356 

46 

81 

315 

154 

101 

58 

1 14 

Median  .  _  -  _  

4.7 

3.6 

3.5 

3.5 

4.2 

3.8 

4  4 

4.4 

4.1 

4.8 

4.4 

3.4 

3.7 

Yflor-rouod  vocont  for  solo 

34 

22 

29 

4 

449 

80 

309 

49 

97 

328 

56 

142 

43 

60 

1  to  3  rooms 

3 

2 

897 

2 

32 

7 

1  7 

3 

26 

3 

4 

4  and  5  rooms 

15 

9 

4 

1 

748 

41 

115 

24 

35 

100 

1 7 

42 

a 

28 

6  ond  7  rooms 

18 

8 

8 

1 

441 

32 

117 

16 

50 

164 

26 

58 

1 5 

14 

8  rooms  or  more 

2 

15 

363 

5 

45 

9 

5 

47 

10 

16 

1 7 

14 

Median 

5.6 

5.2 

7.6 

4.9 

5.4 

5.6 

5.5 

5  7 

6.0 

6.0 

5.6 

6.9 

5.4 

Year-round  vocont  for  root  

11 

294 

174 

44 

077 

496 

2  482 

245 

634 

2  791 

600 

902 

246 

865 

1 

1 6 

47 

4 

136 

5 

256 

532 

95 

2 1 

53 

2  rooms  

\ 

25 

10 

4 

163 

21 

320 

12 

58 

236 

24 

64 

28 

39 

3  rooms  

92 

54 

13 

1 12 

148 

727 

73 

150 

645 

81 

265 

69 

279 

5 

102 

47 

13 

907 

177 

620 

83 

146 

558 

100 

232 

85 

321 

j 

38 

10 

Q 

046 

100 

320 

41 

1 17 

446 

1 57 

149 

38 

125 

6  rooms  or  more 

a 

21 

6 

2 

713 

45 

239 

22 

146 

374 

143 

151 

5 

48 

Median 

4  2 

3.6 

3  i 

3  5 

3.9 

3.4 

3.8 

4.1 

3.5 

4.5 

3.8 

3.6 

3.7 

PERSONS 

Owner  occupied  

14 

955 

8  394 

11  070 

669 

082 

16  581 

48  005 

8  000 

14  372 

30  206 

8  602 

15  430 

7  032 

24  347 

1  person.     

451 

953 

808 

80 

270 

1  978 

7  525 

949 

2  464 

4  894 

1  511 

2  258 

581 

1  997 

2  persons  

2 

235 

2  453 

2  807 

1 92 

4  976 

15  222 

2  313 

4  870 

9  716 

2  651 

4  793 

1  946 

6  674 

3  persons  

2 

836 

1  593 

2  200 

128 

508 

3  066 

8  158 

1  442 

2  478 

5  274 

1  432 

2  671 

1  357 

4  659 

4  persons                                                .  _ 

3 

827 

1  503 

2  397 

125 

670 

2  802 

6  995 

1  322 

2  022 

4  268 

1  152 

2  456 

1  409 

4  975 

2 

863 

916 

1  552 

75 

470 

1  838 

4  544 

1  018 

1  337 

2  781 

815 

1  592 

964 

3  230 

I 

526 

527 

707 

36 

423 

1  027 

2  740 

507 

666 

1  576 

507 

868 

440 

1  606 

o  P  ° 

723 

243 

346 

1  7 

519 

520 

1  400 

242 

295 

873 

304 

438 

179 

724 

314 

135 

153 

9 

218 

236 

832 

127 

1 57 

506 

147 

213 

1 12 

340 

1 80 

71 

1 00 

3 

857 

1 38 

589 

80 

83 

318 

83 

141 

142 

4.0 

3  0 

3  4 

30 

2.9 

2.7 

3.0 

2.5 

2  6 

2  6 

2  7 

3  2 

3  3 

Renter  occupied  

090 

16  657 

13  393 

2  167 

790 

11  477 

53  233 

6  035 

14  022 

37  465 

11  933 

15  643 

10  936 

44  746 

1  person     

1 56 

4  397 

3  667 

634 

1  14 

3  603 

19  136 

1  407 

5  036 

13  263 

3  838 

5  674 

3  974 

10  656 

2  persons  

240 

5  088 

4  336 

659 

966 

3  192 

14  349 

1  447 

4  088 

10  831 

3  294 

4  147 

3  649 

14  974 

1 75 

3  019 

2  305 

351 

866 

1  883 

7  937 

1  162 

2  163 

5  559 

1  937 

2  360 

1  521 

8  148 

203 

2  222 

263 

332 

1  283 

5  251 

1  330 

3  472 

1  568 

966 

6  1 64 

5  persons  

143 

1  016 

832 

133 

482 

679 

2  949 

570 

706 

2  015 

731 

895 

457 

2  822 

6  persons  _   

85 

519 

347 

63 

747 

377 

1  680 

303 

365 

1  121 

403 

475 

216 

1  121 

55 

220 

139 

33 

073 

216 

959 

155 

193 

591 

232 

266 

93 

516 

24 

131 

73 

20 

089 

130 

584 

54 

102 

374 

138 

1 56 

51 

237 

9 

45 

26 

8 

121 

1 14 

388 

42 

39 

239 

84 

102 

a 

108 

3.4 

2.3 

2.2 

2.2 

2.2 

2.0 

2.6 

2.0 

2.0 

2.1 

2  0 

1  9 

2  3 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied 

14 

955 

8  394 

1 1  070 

669 

082 

16  581 

48  005 

8  000 

14  372 

30  206 

8  602 

15  430 

7  032 

24  347 

0  50  or  less 

5 

134 

4  529 

6  884 

325 

013 

6  506 

29  193 

4  258 

9  243 

19  485 

5  367 

9  1 32 

4  361 

1 2  468 

0  51  to  0  75 

4 

950 

2  1 64 

2  707 

176 

329 

3  598 

9  845 

1  833 

2  852 

5  983 

1  708 

3  102 

1  804 

6  546 

0  it.  tn  i  nn 

3 

989 

1  274 

1  1 79 

130 

375 

3  468 

7  Q64 

1  495 

1  882 

3  756 

1  147 

2  594 

694 

4  393 

i  m  tn  i  so 

803 

369 

260 

31 

120 

891 

1  695 

361 

342 

841 

328 

538 

837 

1.51  or  more  _     

79 

5B 

40 

6 

245 

118 

208 

53 

53 

141 

52 

64 

29 

103 

1 

090 

1 6  657 

1 3  393 

2  167 

790 

1 1  477 

53  233 

6  035 

14  022 

37  465 

1 1  933 

1 5  643 

0  Sf)  nr 

286 

6  433 

5  116 

834 

729 

6  010 

26  072 

2  432 

8  589 

20  228 

7  018 

9  198 

4  986 

1 7  357 

0  51  to  0  75 

342 

4  586 

3  729 

554 

237 

2  515 

1 1  892 

1  517 

2  933 

7  843 

2  318 

2  982 

2  754 

13  325 

0  76  to  1  00 

321 

3  791 

3  223 

525 

431 

2  131 

11  501 

1  576 

1  977 

7  299 

1  948 

2  665 

2  407 

10  304 

1  01  to  1.50   _   

122 

1  387 

1  018 

178 

468 

677 

2  834 

418 

436 

1  559 

491 

638 

541 

3  052 

1 .51  or  more   

19 

460 

307 

74 

925 

144 

934 

92 

87 

536 

158 

160 

248 

708 

With  oil  plumbing  facilities 

15 

942 

24  407 

23  882 

2  758 

516 

27  394 

97  799 

13  561 

27  776 

65  844 

19  531 

29  648 

1 7  149 

67  405 

14 

862 

8  296 

10  994 

661 

740 

16  435 

47  478 

7  850 

14  193 

29  901 

8  398 

15  157 

6  983 

24  092 

1.00  or  less    

13 

992 

7  879 

10  699 

625 

048 

15  433 

45  603 

7  446 

13  809 

28  936 

8  032 

14  568 

6  813 

23  168 

1 .01  to  1 .50    

792 

364 

259 

30 

733 

885 

1  680 

354 

334 

830 

318 

528 

144 

825 

1.51  or  more    

78 

53 

36 

5 

959 

117 

195 

50 

50 

135 

48 

61 

26 

99 

Renter  occupied  

1 

080 

16  111 

12  888 

2  096 

776 

10  959 

SO  321 

5  711 

13  583 

35  943 

11  133 

14  491 

10  166 

43  313 

1.00  or  less    

940 

14  336 

11  624 

1  852 

502 

10  163 

46  695 

5  227 

13  079 

33  922 

10  519 

13  731 

9  447 

39  710 

1.01  to  1.50   

121 

1  362 

997 

175 

433 

661 

2  786 

401 

428 

1  539 

470 

622 

523 

2  942 

1.51  or  more   

19 

413 

267 

68 

841 

135 

840 

63 

76 

482 

144 

138 

196 

661 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  10.    Financial  Characteristics  for  Areas  and  Places:  1970 


[for  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

New  York-Northeastern  New  Jersey  SCA 

Standard  metropolitan  stotisticol  areas 

Statistical  Areas 

Places  of  50,000 

Albony-Schenectody-Troy 

Binghamton 

Inhabitants  or  More 

(or  Central  Cities) 

New  York  portion 

Urban  Balance 

Urbanized  Areas 

Places  of  50  000 

New  Jersey 

New  York 

Schenec- 

Urban 

II  hn 

uroon 

Inhabitants  or  More 

Total 

portion 

portion 

Total 

Albony 

tady 

Troy 

balonce 

Total 

Total 

Binghamton 

do  lo  nee 

VALUE 

Specified  owner  occupied   

1  619 

743 

636 

036 

983  707 

107  376 

10  751 

8  770 

4  286 

54  093 

46  276 

41  804 

7  251 

21  059 

Less  than  $5.000.   

2 

539 

758 

1  781 

2  238 

191 

158 

215 

601 

1  229 

621 

34 

139 

$5,000  to  $7.499.   

6 

631 

2 

284 

4  347 

4  253 

357 

497 

376 

1  467 

2  189 

1  390 

137 

387 

$7,500  to  $9,999   

1 2 

887 

4 

944 

7  943 

6  250 

428 

875 

433 

2  465 

3  048 

2  370 

377 

811 

$10,000  to  $12,499. _    

28 

698 

11 

160 

1 7  538 

9  988 

606 

1  385 

513 

4  448 

4  930 

4  276 

896 

1  797 

$12,500  to  $14,999   

39 

319 

16 

571 

22  748 

10  797 

71 1 

1  493 

493 

5  306 

5  278 

4  886 

1  159 

2  253 

«1  C,  (\f\fl  in  CI  7  ilOO 

77 

247 

31 

435 

45  812 

1 3  580 

1  202 

1  410 

657 

6  976 

6  300 

5  892 

1  236 

2  954 

$17,500  to  $19.999. _   

1 28 

590 

52 

239 

76  351 

13  679 

1  488 

1  083 

608 

7  123 

5  751 

5  488 

1  011 

2  939 

$20,000  to  $24.999    

345 

860 

135 

411 

210  449 

20  968 

2  576 

1  075 

566 

11  277 

8  206 

7  821 

1  118 

4  449 

$25,000  to  $34.999.  

522 

736 

208 

092 

314  644 

17  403 

2  084 

572 

298 

9  673 

6  362 

6  148 

753 

3  624 

$35,000  to  $49.999.     

296 

61 1 

118 

721 

177  890 

6  660 

803 

1  74 

98 

3  858 

2  307 

2  246 

337 

1  368 

$50,000  or  more    

158 

625 

54 

421 

104  204 

1  560 

305 

48 

29 

899 

676 

666 

193 

338 

$28 

200 

$28  000 

$28  300 

$18  700 

$20  800 

$15  000 

$15  400 

$19  500 

$17  600 

$18  200 

$17  100 

$19  400 

Specified  vacant  for  tola1   

6 

98 1 

1 

434 

4  547 

688 

59 

SO 

26 

288 

435 

379 

57 

175 

Less  thon  $5.000   —  

19 

28 

28 

1 

3 

3 

8 

41 

19 

1 

5 

$5,000  to  $9.999    

ion 

228 

88 

140 

100 

8 

12 

8 

29 

72 

54 

4 

1 1 

tin  n(Yi  tn  tii  ooo 

482 

151 

331 

1 15 

7 

7 

2 

46 

72 

58 

11 

28 

$15,000  to  $19.999   

93 1 

323 

608 

130 

27 

1 5 

4 

47 

75 

74 

1 8 

36 

$20,000  to  $24,999..   

1 

1 46 

385 

761 

113 

6 

9 

8 

55 

58 

57 

9 

28 

$25,000  to  $34,999  

i 

653 

531 

1  122 

110 

4 

4 

60 

66 

66 

8 

38 

$35,000  to  $49.999   

i 

406 

558 

848 

85 

6 

37 

43 

43 

4 

26 

$50,000  or  more  

i 

088 

379 

709 

7 

- 

1 

6 

8 

8 

2 

3 

Median  price  asked  _   

$29 

000 

$29 

700 

$28  600 

$19  000 

$18  200 

$15  500 

$12  500 

$21  300 

$17  500 

$19  100 

$18  900 

$21  300 

With  oil  plumbing  facilities: 

Specified  owner  occupied1  

1  608 

186 

631 

S76 

976  610 

105  314 

10  619 

8  701 

4  216 

53  483 

45  530 

41  302 

7  234 

20  963 

Less  than  $5  000 

2 

145 

618 

1  527 

1  615 

1 56 

1 48 

1 79 

482 

906 

441 

34 

1 19 

$5,000  to  $9,999  

18 

500 

6 

764 

1 1  736 

9  818 

760 

1  346 

788 

3  778 

4  961 

3  560 

509 

1  177 

$10,000  to  $14.999    

66 

775 

27 

140 

39  635 

20  465 

1  302 

2  856 

1  001 

9  625 

10  140 

9  112 

4  036 

$15,000  to  $19,999  

204 

002 

82 

966 

121  036 

27  066 

2  667 

2  487 

1  261 

14  005 

12  006 

11  341 

2  243 

5  872 

$20,000  to  $24,999     

343 

658 

134 

639 

209  019 

20  854 

2  566 

1  071 

564 

11  215 

8  184 

7  800 

1  114 

4  438 

$25,000  or  more   

973 

106 

379 

449 

593  657 

25  496 

3  168 

793 

423 

14  378 

9  333 

9  048 

1  283 

5  321 

Median  

$28 

300 

$28 

100 

$28  400 

$18  800 

$20  800 

$15  000 

$15  500 

$19  600 

$17  700 

tip  ifin 

$ 1 7  1 00 

$19  400 

Specified  vacant  for  salt'  

812 

2 

377 

4  435 

642 

57 

48 

26 

278 

403 

359 

55 

170 

Less  thon  $5,000    

19 

8 

1 1 

15 

1 

3 

3 

5 

25 

11 

3 

$5,000  to  $9.999   

186 

71 

1 15 

88 

6 

12 

8 

28 

60 

46 

4 

10 

$10  000  to  $14  999 

458 

144 

314 

104 

7 

7 

2 

42 

72 

58 

11 

28 

$15  000  to  $19  999 

911 

312 

599 

125 

27 

14 

4 

47 

74 

73 

17 

36 

$20  000  to  $24  999 

1 

133 

382 

751 

1 1 1 

6 

9 

8 

54 

58 

57 

9 

28 

$25  000  or  more 

4 

105 

1 

460 

2  645 

199 

10 

3 

1 

102 

1 14 

114 

14 

65 

Medion  price  osked 

$29 

300 

$30 

100 

$28  900 

$19  600 

$18  400 

$15  400 

$12  500 

$21  600 

$18  200 

$19  500 

$19  000 

$2 1  400 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied1  

3  085 

674 

642 

040 

2  443  634 

82  525 

24  498 

U  997 

11  898 

24  406 

27  663 

25  650 

11  605 

10  678 

Less  than  $30    

26 

870 

6 

471 

20  399 

3  061 

674 

350 

524 

1  194 

776 

523 

148 

224 

$30  to  $39   _  

44 

925 

9 

600 

35  325 

4  887 

1  302 

458 

1  096 

1  739 

690 

482 

255 

143 

$40  to  $59  .._  _   

264 

837 

37 

691 

227  146 

16  129 

4  647 

2  359 

3  486 

4  665 

3  436 

2  850 

1  429 

983 

$60  to  $79    

552 

020 

75 

893 

476  127 

17  744 

5  592 

3  671 

2  987 

4  378 

6  599 

6  181 

3  263 

2  189 

$80  to  $99    

567 

993 

102 

668 

465  325 

12  463 

4  284 

2  780 

1  529 

2  894 

5  697 

5  576 

2  785 

2  231 

$100  to  $1 19 

414 

413 

113 

475 

300  938 

7  909 

2  496 

1  751 

832 

1  990 

3  578 

3  508 

1  658 

1  455 

$120  to  $149  

466 

868 

1  ;8 

268 

318  600 

8  868 

3  101 

1  499 

658 

2  654 

2  795 

2  768 

1  314 

$150  to  $199   

416 

370 

93 

979 

322  391 

5  681 

1  487 

480 

245 

2  654 

1  963 

1  953 

408 

1  339 

$200  to  $249  

137 

305 

20 

761 

1 16  544 

1  094 

155 

87 

52 

595 

280 

276 

49 

204 

$250  or  more   _   

131 

117 

15 

347 

115  770 

327 

72 

16 

45 

148 

142 

142 

73 

62 

No  cosh  rent  

62 

956 

17 

887 

45  069 

4  362 

688 

546 

444 

1  495 

1  707 

1  391 

343 

534 

Medion  

$103 

$114 

$99 

$77 

$79 

$79 

$64 

$77 

$84 

$86 

$83 

$92 

Specified  vacant  for  rent2  

68 

321 

16 

206 

52  115 

4  649 

1  607 

633 

600 

1  247 

1911 

1  744 

823 

726 

Less  than  $40   

2 

265 

446 

1  819 

473 

174 

44 

85 

132 

91 

45 

17 

8 

$40  to  $59 

6 

964 

1 

389 

5  575 

1  063 

507 

91 

173 

229 

257 

217 

122 

61 

$60  to  $79     _  

13 

754 

3 

069 

10  685 

1  037 

424 

164 

170 

194 

467 

422 

230 

135 

$80  to  $99  

12 

871 

2 

903 

9  968 

667 

253 

144 

74 

144 

346 

343 

1 66 

140 

$100  to  $149   __   

17 

508 

5 

819 

1 1  689 

748 

201 

1 56 

64 

232 

413 

387 

162 

193 

$150  to  $199   

7 

410 

1 

744 

5  666 

396 

35 

29 

19 

184 

215 

209 

39 

158 

$200  or  more      

7 

549 

836 

6  713 

265 

13 

5 

15 

132 

122 

121 

87 

31 

Median  rent  osked  

$97 

$102 

$95 

$75 

$65 

$82 

$64 

$88 

$86 

$88 

$84 

$105 

With  all  plumbing  facilities: 

Specified  renter  occupied1   

2  979 

712 

61S 

299 

I   J04  4  1 i 

78  147 

23  008 

1 3  558 

1 1  098 

23  295 

26  279 

24  535 

10  939 

10  408 

Less  thon  $40  .  _.        ___    ...  .  . 

61 

557 

13 

858 

47  699 

6  410 

1  565 

731 

1  332 

2  340 

1  136 

814 

309 

311 

$40  to  $59 

241 

033 

30  934 

210  099 

14  862 

4  205 

2  1 97 

3  169 

4  417 

2  959 

2  430 

1  125 

901 

$60  to  $79    _  

522 

580 

67 

081 

455  499 

17  052 

5  258 

3  579 

2  868 

4  271 

6  340 

5  935 

3  095 

2  123 

$80  to  $99    

550 

718 

99 

015 

451  703 

12  193 

4  128 

2  737 

1  503 

2  858 

5  594 

5  475 

2  724 

2  198 

$100  to  $149    

864 

718 

258 

097 

606  621 

16  564 

5  500 

3  199 

1  473 

4  610 

6  325 

6  232 

2  823 

2  760 

$150  or  more  

678 

441 

129 

156 

549  285 

7  057 

1  698 

580 

336 

3  386 

2  377 

2  363 

526 

1  602 

No  cash  rent  

60  665 

17 

158 

43  507 

4  009 

654 

535 

417 

1  413 

1  548 

1  286 

337 

513 

Median                   _  _  _    

$104 

$116 

$100 

$78 

$81 

$80 

$65 

$80 

$86 

$88 

$85 

$93 

Specified  vacant  for  rent*  

63 

393 

14 

509 

48  884 

4  266 

1  483 

599 

498 

1  177 

1  737 

1  614 

734 

708 

Less  than  $40   

I 

749 

328 

1  421 

377 

147 

41 

56 

99 

59 

32 

6 

8 

$40  to  $59    

5 

782 

945 

4  837 

940 

465 

79 

139 

209 

177 

151 

76 

51 

tjS)  »n  179 

12 

157 

2 

358 

9  799 

945 

399 

149 

141 

184 

432 

392 

212 

131 

$80  to  $99 

12  062 

2 

675 

9  387 

635 

231 

141 

72 

143 

334 

331 

159 

1 37 

$100  to  $149 

16  845 

5 

666 

11  179 

719 

193 

155 

61 

227 

399 

379 

155 

193 

$150  or  more 

14 

798 

2 

537 

12  261 

650 

48 

34 

29 

315 

336 

329 

126 

188 

Medion  rent  osked   

$100 

$107 

$97 

$77 

$65 

$84 

$92 

$89 

$91 

$87 

$107 

DURATION  OF  VACANCY 

Year-round  vacant  for  sate  

11 

646 

3 

434 

8  212 

960 

140 

97 

56 

345 

560 

467 

74 

201 

Less  than  2  months   .  

3 

828 

1 

146 

2  682 

219 

46 

29 

9 

86 

160 

148 

29 

65 

2  up  to  6  months  ._  

4 

244 

1 

250 

2  994 

381 

56 

32 

22 

134 

176 

153 

13 

80 

6  months  or  more .   

3 

574 

1 

038 

2  536 

360 

38 

36 

25 

125 

224 

166 

32 

56 

Year-round  vacant  for  rent  

68 

474 

16 

254 

52  220 

4  675 

1  609 

634 

600 

1  248 

1  969 

1  770 

823 

726 

Less  thon  2  months  

41 

339 

9 

708 

31  631 

1  879 

643 

283 

223 

544 

1  182 

1  136 

560 

515 

2  up  to  6  months   

17 

943 

4 

341 

13  602 

1  707 

558 

183 

194 

477 

448 

386 

168 

147 

6  months  or  more 

9 

192 

2 

205 

6  987 

1  089 

408 

168 

183 

227 

339 

248 

95 

64 

'Limited  to  one-fomily  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       Excludes  one-family  homes  on  10  ocres  or  more. 
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Table  10.   Financial  Characteristics  for  Areas  and  Places:    1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Ctfinflnrn   AA atrnnn  itn  n 
jianaQru  mvirupoiiiun 

Standard  metropolitan  statistical  areas -Con. 

Statistical  Areas 

naces  ot  jUjUuu 

RnHnln 

New  York 

innaDiTanTs  or  more 

Binghom- 

f^or  veniroi  Vrines^ 

ton  — Con. 

Urban  Balance 

Urbanized  Areas 

Places  of  50,000 

Pennsylvonio 

Urban 

Mount 

innaDiTanis  or  iviore 

portion 

Total 

Buffalo 

Niagara  Falls 

bolance 

Total 

Levittown  (U) 

Vernon 

New  Rochelle 

New  York 

White  Ploins 

VALUE 

4  472 

199  052 

35  589 

12  913 

983  707 

14  738 

4  066 

8  561 

291  724 

5  922 

lace  thnn  l*!  000 

608 

2  320 

1  211 

105 

491 

1  781 

1 

2 

757 

1 

15  Oflf)  tn  17  499 

799 

5  937 

3  181 

444 

1  423 

4  347 

5 

1 7 

1 2 

2  278 

n 
o 

17  SOO  tn  19  999 

678 

1 1  533 

5  275 

1  179 

3  532 

7  943 

16 

24 

31 

3  617 

a 
o 

110  000  tn  119  499 

654 

19  588 

7  348 

2  348 

7  219 

17  538 

70 

56 

El 

6  907 

1 9 

$12,500  to  $14.999   

392 

24  318 

6  853 

2  720 

11  518 

22  748 

157 

59 

46 

7  763 

25 

$15,000  to  $17.499.   

408 

30  862 

4  991 

2  502 

19  080 

45  812 

564 

117 

1 16 

16  045 

44 

$17,500  to  $19,999    ... 

263 

30  155 

2  676 

1  551 

21  246 

76  351 

1  492 

234 

195 

27  663 

79 

$20,000  to  $24,999  __    

385 

36  961 

2  104 

1  239 

26  718 

210  449 

6  487 

727 

640 

73  652 

420 

$25,000  to  $34,999  _     

214 

25  221 

1  098 

619 

17  303 

314  644 

5  315 

1  305 

1  726 

99  359 

1  471 

$35,000  to  $49,999  

61 

9  009 

461 

157 

6  035 

177  890 

579 

1  148 

2  501 

40  044 

2  047 

$50,000  or  more  

10 

3  148 

391 

49 

1  862 

104  204 

52 

373 

3  241 

13  639 

1  805 

Median   _ 

$10  600 

$17  900 

$12  800 

$14  700 

$19  300 

$28  300 

$23  900 

$31  100 

$43  800 

$25  700 

$41  500 

Specified  vacant  for  tola1 

56 

863 

149 

52 

422 

4  547 

32 

6 

22 

1  279 

lace  thnn  fi  000 

22 

33 

16 

1 

7 

28 

6 

$5,000  to  $9.999  

18 

125 

55 

10 

37 

140 

- 

49 

$10,000  to  $14,999  

14 

154 

43 

20 

53 

331 

1 

95 

1 

$15,000  to  $19,999.   

1 

151 

24 

11 

80 

608 

5 

j 

i 

220 

- 

$20,000  to  $24,999  

1 

130 

7 

7 

81 

761 

19 

3 

2 

294 

2 

$25,000  to  $34,999  

- 

143 

2 

3 

99 

1  122 

6 

1 

1 

352 

8 

$35,000  to  $49,999  

- 

94 

1 

61 

848 

1 

1 

7 

189 

6 

$50,000  or  more  -    

- 

33 

4 

709 

- 

- 

1 1 

74 

7 

Median  price  asked                      _  .  -  

$6  400 

$19  100 

$10  400 

$13  600 

$22  100 

$28  600 

$22  600 

$23  300 

$50  000 

$24  600 

$37  500 

With  all  plumbing  facilities: 

Specified  owner  occupied'                 _  _ 

4  228 

197  310 

35  331 

12  857 

115  639 

976  610 

14  652 

4  042 

8  535 

289  503 

5  893 

Less  than  $5,000     

465 

2  004 

1  167 

102 

443 

1  527 

1 

5 

2 

706 

1 

$5,000  to  $9.999   

1  401 

17  044 

8  380 

1  607 

4  816 

11  736 

21 

38 

43 

5  736 

1 1 

$10,000  to  $14,999  _   

1  028 

43  569 

14  107 

5  047 

18  610 

39  635 

223 

1 12 

95 

14  481 

43 

$15,000  to  $19,999    

665 

60  677 

7  635 

4  040 

40  092 

121  036 

2  035 

348 

311 

43  315 

123 

$20,000  to  $24.999    

384 

36  784 

2  095 

1  238 

26  579 

209  019 

6  453 

724 

636 

73  129 

418 

$25,000  or  more  

285 

37  232 

1  947 

823 

25  099 

593  657 

5  919 

2  815 

7  448 

152  136 

5  297 

Median  _   

$1 1  000 

$17  900 

$12  800 

$14  700 

$19  300 

$28  400 

$23  900 

$31  100 

$43  800 

$25  700 

$4'  500 

Specified  vacant  for  sola'  ...  

44 

833 

145 

52 

414 

4  435 

32 

6 

22 

1  257 

24 

Less  than  $5.000    

14 

24 

14 

1 

5 

11 

- 

- 

3 

$5,000  to  $9,999  

14 

111 

53 

10 

33 

115 

- 

- 

44 

$10,000  to  $14,999    

14 

151 

43 

20 

53 

314 

1 

- 

- 

87 

1 

$15,000  to  $19,999  

1 

150 

24 

1 1 

80 

599 

5 

1 

1 

218 

_ 

$20,000  to  $24.999   

1 

128 

7 

7 

79 

751 

19 

3 

2 

291 

2 

$25,000  or  more  

_ 

269 

4 

3 

164 

2  645 

7 

2 

19 

614 

21 

Median  price  asked    _  .  _  _   

$7  000 

$19  500 

$10  600 

$13  600 

$22  300 

$28  900 

$22  600 

$23  300 

$50  000 

$24  800 

$37  500 

CONTRACT  RENT 

2  013 

153  019 

88  193 

11  426 

45  250 

2  443  634 

1  085 

16  643 

13  376 

2  164  990 

1 0  928 

lace   thnn  tlfl 

253 

2  995 

1  806 

187 

724 

in  ion 

1 5 

67 

72 

16  872 

•in  tn  no 

208 

5  035 

4  151 

174 

573 

35  325 

98 

30 

33  1 24 

65 

<ACi  tn  t^O 

586 

27  252 

20  771 

1  332 

4  350 

227  146 

67 

955 

492 

21 7  444 

504 

tin  to  t.79 

418 

45  1 72 

30  555 

3  913 

9  038 

476  127 

27 

2  223 

1  622 

455  220 

1  099 

$80  to  $99  

121 

29  411 

16  294 

3  091 

8  516 

465  325 

16 

2  878 

1  834 

437  965 

1  597 

$100  to  $1 19  

70 

15  287 

6  620 

1  260 

6  470 

300  938 

25 

2  646 

1  691 

269  726 

1  149 

$120  to  $149   

27 

10  914 

3  420 

701 

5  976 

318  600 

79 

3  434 

2  247 

265  728 

1  549 

$150  to  $199  

10 

8  372 

1  440 

225 

5  973 

322  391 

395 

2  934 

3  159 

249  008 

2  395 

$200  to  $249  

4 

1  743 

371 

73 

1  003 

116  544 

289 

753 

1  221 

90  214 

1  195 

$250  or  more   

- 

845 

346 

63 

400 

115  770 

107 

294 

689 

97  626 

1  062 

No  cash  rent  -   

316 

5  993 

2  419 

407 

2  227 

45  069 

65 

361 

319 

32  063 

258 

Median   

$54 

$77 

$70 

$80 

$96 

$99 

$186 

$115 

$131 

$95 

$137 

Specified  vacant  tor  re  nt   

167 

7  221 

4  730 

496 

1  630 

52  115 

11 

294 

1 74 

44  016 

246 

Less  than  $40    

46 

489 

348 

17 

84 

1  819 

- 

i 

1  620 

6 

$40  to  $59     

40 

1  825 

1  470 

91 

219 

5  575 

- 

19 

2 

5  271 

13 

$60  to  $79   

45 

2  229 

1  717 

171 

276 

10  685 

- 

43 

25 

10  082 

37 

$80  to  $99  

3 

1  103 

669 

142 

234 

9  968 

- 

51 

34 

9  275 

41 

$100  to  $149      

26 

799 

387 

65 

266 

11  689 

2 

101 

28 

9  500 

49 

$150  to  $199  

6 

473 

100 

5 

330 

5  666 

3 

34 

47 

3  771 

39 

$200  or  more   

1 

303 

39 

5 

221 

6  713 

6 

39 

37 

4  497 

61 

Median  rent  asked    

$58 

$70 

$65 

$77 

$100 

$95 

$208 

$112 

$146 

$89 

$127 

Wttk  nil  -ili.mkinn  fnrilitui. 

nun  an  piumomg  Tocniiiai: 

1  744 

147  555 

84  459 

10  908 

44  367 

2  364  413 

1  075 

16  097 

12  872 

2  094  043 

10  158 

Less  than  $40  

322 

6  765 

5  049 

252 

1  131 

47  699 

15 

1 28 

89 

42  840 

69 

$40  to  $59    

529 

25  045 

19  085 

1  149 

4  071 

210  099 

67 

849 

392 

201  923 

419 

$60  to  $79_._     

405 

44  086 

29  831 

3  753 

8  873 

455  499 

26 

2  080 

1  411 

436  351 

996 

$80  to  $99  

1 19 

29  037 

16  049 

3  056 

8  437 

451  703 

13 

2  821 

1  764 

425  614 

1  342 

$100  to  $149     

93 

26  031 

9  971 

1  943 

12  375 

606  621 

101 

5  939 

3  875 

524  033 

2  545 

$150  or  more  

14 

10  909 

2  151 

358 

7  340 

549  285 

788 

3  937 

5  034 

432  323 

4  543 

No  cash  rent  

262 

5  682 

2  323 

397 

2  140 

43  507 

65 

343 

307 

30  959 

244 

Median  

$56 

$78 

$71 

$81 

$96 

$100 

$186 

$116 

$133 

$96 

$142 

Specified  vacant  for  rant2  

123 

6  431 

4  067 

466 

1  559 

48  884 

11 

280 

138 

41  126 

231 

Less  than  $40  

27 

346 

222 

16 

72 

1  421 

7 

1 

1  249 

6 

$40  to  $59     

26 

1  438 

1  128 

84 

187 

4  837 

18 

2 

4  587 

13 

$60  to  $79   

40 

2  032 

1  556 

156 

260 

9  799 

42 

10 

9  271 

36 

$80  to  $99   _ 

3 

1  056 

640 

137 

226 

9  387 

- 

50 

20 

8  758 

29 

$100  to  $149  

20 

784 

382 

63 

264 

11  179 

2 

92 

28 

9  067 

49 

$150  or  more  

7 

775 

139 

10 

550 

1 2  261 

9 

71 

77 

8  194 

98 

Median  rent  asked  

$64 

$73 

$67 

$77 

$105 

$97 

$208 

$112 

$159 

$91 

$133 

DURATION  OF  VACANCY 

Year-round  vacant  for  sola  

93 

1  279 

420 

80 

502 

8  212 

34 

22 

29 

4  449 

43 

Less  than  2  months  

12 

301 

67 

26 

170 

2  682 

20 

6 

11 

1  530 

17 

2  up  to  6  months  

23 

477 

146 

29 

181 

2  994 

11 

12 

9 

1  668 

13 

6  months  or  more  

58 

501 

207 

25 

151 

2  536 

3 

4 

9 

1  251 

13 

Year-round  vacant  for  rant  

199 

7  252 

4  736 

496 

1  634 

52  220 

11 

294 

174 

44  077 

246 

Less  than  2  months   

46 

3  220 

1  929 

209 

910 

31  631 

7 

116 

126 

27  360 

180 

2  up  to  6  months   

62 

2  231 

1  551 

142 

407 

13  602 

3 

148 

40 

11  091 

55 

6  months  or  more  

91 

1  801 

1  256 

145 

317 

6  987 

1 

30 

8 

5  626 

11 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  thon  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 


34-26    NEW  YORK  GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  10.    Financial  Characteristics  for  Areas  and  Places:    1970 -Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  medion,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

Standard  metropolitan 

statistical  areas 

-Con. 

Statistical  Areas 

Places  of  50,000 

New  York- 

Con. 

Rochester 

Syracuse 

Utica-Rome 

Inhabitants  or  More 

(or  Central  Cities) 

Urban  Balance 

Urbanized  Areas 

pi_.oc  nt  en  nnn 
riaces  or  j\j f\j\j\j 

Urban 

Urban 

Urban 

Rome 

Urban 

Inhabitants  or  More 

Yonkers 

balance 

Total 

Rochester 

balance 

Total 

Syracuse 

balance 

Total 

(urbon  part) 

Utica 

balance 

VALUE 

Specified  owner  occupied   

15  723 

603  074 

150  906 

37  213 

79  914 

98  975 

22  145 

48  943 

47  746 

5  633 

9  380 

14  863 

Less  than  $5,000    

28 

749 

1  614 

283 

351 

1  860 

145 

452 

1  408 

61 

158 

258 

$5,000  to  $7,499    

54 

1  567 

3  736 

1  301 

957 

3  991 

546 

1  265 

2  893 

238 

413 

764 

$7,500  to  $9,999  .  

122 

3  401 

7  075 

3  287 

1  685 

6  589 

1  364 

2  538 

4  458 

532 

662 

1  355 

$10,000  to  $12,499     

153 

8  731 

11  490 

5  949 

2  796 

10  553 

2  838 

4  210 

6  475 

964 

1  141 

2  047 

$12,500  to  $14,999   

154 

12  857 

13  213 

7  340 

3  486 

12  344 

3  676 

5  796 

6  543 

1  059 

1  462 

2  055 

$15,000  to  $17,499   

315 

25  989 

16  512 

7  638 

5  866 

15  1 54 

4  241 

7  738 

6  626 

908 

1  626 

2  039 

$1 7,500  to  $19,999  

388 

43  362 

1 7  359 

5  384 

8  784 

1 3  408 

3  151 

7  424 

5  458 

545 

1  262 

1  860 

$20  000  to  $24  999 

1  589 

121  010 

31  195 

3  940 

20  1 89 

16  354 

3  268 

8  999 

6  997 

682 

1  472 

2  210 

$25  000  to  $34  999 

5  028 

192  521 

32  428 

1  456 

23  575 

'4  eno 

1  937 

7  171 

4  91 1 

460 

878 

1  571 

$35  000  to  $49  999 

5  585 

118  851 

12  279 

452 

4  593 

724 

2  525 

1  541 

144 

227 

552 

$50  000  or  more 

2  307 

74  036 

4  005 

183 

3  083 

1  625 

255 

825 

436 

40 

79 

152 

Medion 

$35  100 

$29  400 

$20  700 

$15  100 

$1 7  300 

$16  500 

$18  300 

$15  800 

$14  900 

$  1 O  JUU 

$16  200 

Specified  vacant  fer  iol«   

30 

2  655 

800 

170 

343 

842 

207 

329 

300 

31 

55 

98 

Less  thon  $5,000     

- 

17 

30 

2 

4 

60 

8 

11 

35 

- 

4 

8 

$5,000  to  $9,999  

1 

68 

86 

43 

10 

155 

29 

29 

74 

12 

17 

24 

$10,000  to  $14.999   

- 

188 

147 

62 

31 

!  /o 

61 

40 

56 

7 

8 

19 

$1 5,000  to  $19,999  ..     

3 

320 

142 

40 

44 

168 

59 

78 

45 

5 

8 

16 

$20  000  to  $24  999 

2 

390 

120 

14 

65 

1 05 

24 

52 

36 

1 

10 

12 

$25  000  to  $34  999 

1 1 

674 

163 

6 

1 09 

^62 

16 

70 

35 

4 

7 

9 

$35  000  to  $49  999 

5 

526 

79 

2 

55 

8 

35 

17 

1 

1 

9 

$50  000  or  more 

8 

472 

33 

1 

25 

24 

2 

14 

2 

1 

1 

Medion  price  asked 

$33  200 

$30  100 

$19  800 

$13  500 

$26  600 

$16  500 

$15  400 

$20  600 

$13  500 

$12  800 

$13  800 

$14  400 

With  ell  plumbing  focilit.i 

Specified  owner  occupied1  

15  621 

598  970 

149  091 

36  941 

79  381 

96  957 

22  011 

48  424 

46  688 

5  568 

9  290 

14  707 

Less  thon  $5,000    

24 

626 

1  150 

273 

287 

1  252 

133 

358 

1  023 

44 

143 

224 

$5,000  to  $9,999  __  

167 

4  712 

10  336 

4  531 

2  570 

1  868 

3  666 

6  964 

748 

1  051 

2  066 

$10  000  to  $14  999 

304 

21  220 

24  412 

13  197 

6  219 

22  580 

6  484 

9  899 

12  873 

2  006 

2  590 

4  069 

$1 5  000  to  $19  999 

693 

68  714 

33  631 

12  946 

1 4  547 

28  393 

7  363 

15  080 

12  015 

1  447 

2  871 

3  885 

$20  000  to  $24  999 

1  570 

120  211 

31  039 

3  917 

20  090 

3  257 

8  958 

6  964 

680 

1  463 

2  199 

$25  000  or  more 

12  863 

383  487 

48  523 

2  077 

35  668 

1 8  620 

2  906 

10  463 

6  849 

643 

1  172 

2  264 

Median 

$35  100 

$29  400 

$20  800 

$15  200 

*<:4  lAJU 

$ 1 7  500 

$16  500 

$18  400 

$15  900 

$1 5  000 

$16  300 

$16  200 

Specified  vacant  for  sale1  

30 

2  586 

750 

167 

339 

775 

206 

322 

270 

29 

SS 

92 

less  than  $5,000    

5 

17 

2 

2 

27 

7 

6 

20 

_ 

4 

5 

$5  000  to  $9  999 

1 

55 

68 

40 

9 

131 

29 

27 

67 

10 

17 

24 

$10,000  to  $14.999  

184 

140 

62 

30 

147 

61 

40 

55 

7 

8 

19 

$15,000  to  $19,999   .  . 

3 

313 

136 

40 

44 

168 

59 

78 

43 

5 

8 

16 

$20,000  to  $24,999                          _  _   

2 

383 

1 18 

14 

65 

105 

24 

52 

32 

1 

10 

9 

$25,000  or  more  

24 

1  646 

271 

9 

189 

197 

26 

1 19 

53 

6 

8 

19 

Median  price  osked.  

$33  200 

$30  300 

$20  600 

$13  600 

$26  600 

$17  500 

$15  500 

$2 1  000 

$14  300 

$13  400 

$13  800 

$  1 4  400 

CONTRACT  RENT 

Specified  roofer  occupied-  

44  698 

182  SS0 

87  291 

52  967 

25  280 

64  148 

37  392 

19  786 

33  902 

5  857 

15  584 

7  476 

Less  thon  $30    

351 

2  667 

1  263 

554 

329 

936 

312 

337 

1  157 

115 

434 

377 

$30  to  $39    

1  234 

706 

631 

293 

137 

1  028 

685 

183 

1  770 

208 

808 

531 

$40  to  $59   

3  005 

4  263 

5  014 

3  027 

988 

5  410 

3  046 

1  499 

6  937 

848 

3  369 

1  807 

$60  to  $79..    

5  741 

9  294 

12  268 

9  001 

1  937 

11  951 

7  568 

3  066 

9  892 

1  361 

5  266 

2  085 

$80  to  $99      

6  596 

13  391 

15  966 

12  894 

1  929 

13  125 

9  185 

2  912 

5  691 

1  101 

2  915 

970 

$100  to  $119   

5  213 

19  248 

12  865 

9  931 

1  818 

9  513 

6  526 

2  110 

2  636 

673 

1  096 

439 

$120  to  $149  _.    .  .  

6  909 

36  908 

15  516 

10  191 

4  270 

10  1 28 

5  952 

3  398 

1  775 

531 

678 

282 

$150  to  $199 

9  330 

53  733 

16  058 

4  562 

1 0  386 

^  n  wv 

2  466 

4  434 

946 

158 

356 

303 

$200  to  $249 

3  366 

19  164 

2  552 

638 

1  595 

919 

349 

506 

159 

12 

40 

74 

$250  or  more 

1  985 

13  623 

1  272 

416 

766 

403 

266 

107 

122 

8 

22 

74 

No  cash  rent 

968 

9  553 

3  886 

1  460 

1  1 25 

3  388 

1  037 

1  234 

2  817 

842 

534 

Median 

$119 

$150 

$1 10 

$100 

$1 53 

$97 

$94 

$112 

$71 

$80 

$71 

$66 

Specified  vacant  for  roof2  

865 

5  717 

4  484 

2  476 

1  546 

4  511 

2  791 

1  336 

1  787 

225 

899 

371 

Less  thon  $40    

56 

114 

106 

53 

13 

102 

40 

21 

190 

19 

96 

35 

$40  to  $59  _   

92 

142 

293 

202 

37 

421 

303 

65 

388 

38 

214 

91 

$60  to  $79 .                    .  —   

1 1 1 

294 

615 

488 

61 

943 

679 

200 

534 

55 

331 

76 

$80  to  $99 

1 12 

346 

674 

552 

70 

968 

803 

1 19 

290 

53 

176 

31 

$100  to  $149 

201 

1  410 

1  212 

879 

1 95 

^  119 

730 

281 

213 

41 

69 

48 

$150  to  $199 

162 

1  522 

1  182 

236 

904 

815 

170 

574 

71 

19 

9 

26 

$200  or  more 

131 

1  889 

402 

66 

266 

1 52 

66 

76 

101 

- 

4 

64 

Medion  rent  osked 

$1 1 1 

$168 

$119 

$97 

$1 72 

$96 

$88 

$147 

$71 

$80 

$68 

$75 

With  oil  plumbing  facilities: 

Specified  renter  occupied3  

43  266 

177  890 

82  895 

50  059 

24  773 

61  344 

35  870 

19  105 

31  593 

5  552 

14  432 

7  019 

Less  than  $40  _    

1  173 

3  077 

1  499 

714 

417 

1  590 

847 

417 

2  240 

256 

917 

725 

$40  to  $59  

2  545 

3  534 

3  865 

2  296 

81 7 

4  484 

2  473 

1  274 

6  118 

730 

2  901 

1  655 

$60  to  $79  

5  481 

8  314 

1 1  007 

7  973 

1  835 

1  1  243 

7  097 

2  913 

9  450 

1  278 

5  003 

2  034 

$80  to  $99 

6  494 

12  639 

15  289 

12  320 

1  887 

1 2  859 

9  006 

2  848 

5  584 

1  075 

2  868 

950 

$100  to  $149 

12  019 

55  162 

27  932 

19  810 

6  037 

12  377 

5  465 

4  369 

1  201 

1  756 

709 

$1 50  or  more 

14  629 

85  888 

19  768 

5  546 

12  712 

8  623 

3  073 

5  014 

1  221 

178 

415 

448 

No  cash  rent 

925 

9  276 

3  535 

1  400 

1  068 

3  072 

997 

1  174 

2  61 1 

834 

572 

498 

Medion 

$121 

$151 

$113 

$102 

$1 54 

$98 

$95 

$115 

$73 

$82 

$72 

$68 

Specified  vocont  for  rent'  

800 

5  529 

4  130 

2  223 

1  514 

3  893 

2  336 

1  251 

1  580 

207 

797 

318 

Less  thon  $40    

38 

106 

64 

28 

9 

52 

24 

11 

129 

10 

64 

23 

$40  to  $59 

74 

107 

190 

129 

25 

201 

131 

34 

31 1 

34 

172 

64 

$60  to  $79     

98 

255 

505 

393 

57 

713 

498 

170 

498 

51 

311 

73 

$80  to  $99    

110 

316 

638 

529 

66 

897 

744 

112 

281 

52 

1 70 

30 

$100  to  $149   _  ... 

189 

1  363 

1  161 

850 

188 

1  077 

713 

275 

190 

41 

67 

38 

$150  or  more    

291 

3  382 

1  572 

294 

953 

226 

649 

171 

19 

13 

90 

Median  rent  asked  

$116 

$170 

$125 

$101 

$173 

$103 

$93 

$152 

$74 

$83 

$70 

$80 

DURATION  OF  VACANCY 

Year-round  vocont  for  lalo 

60 

3  036 

1  060 

309 

386 

1  088 

328 

362 

459 

47 

142 

121 

Less  thon  2  months 

16 

973 

257 

85 

107 

187 

65 

80 

76 

13 

23 

22 

2  up  to  6  months   _   

31 

1  055 

380 

111 

153 

396 

112 

121 

135 

19 

36 

37 

6  months  or  more 

1 3 

1  008 

423 

113 

126 

505 

151 

161 

248 

15 

83 

62 

Year-round  vacant  for  rant  

865 

5  743 

4  586 

2  482 

1  602 

4  568 

2  791 

1  336 

1  817 

227 

902 

371 

Less  than  2  months.  .   

507 

3  188 

2  449 

1  339 

933 

2  307 

1  546 

614 

740 

141 

307 

161 

2  up  to  6  months     . 

266 

1  636 

1  337 

784 

394 

1  422 

791 

521 

572 

68 

270 

138 

6  months  or  more  _   

92 

919 

800 

359 

275 

839 

454 

201 

505 

18 

325 

72 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  10.    Financial  Characteristics  for  Areas  and  Places:    1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 
Places  of  50,000 
Inhabitants  or  More 
(or  Central  Cities) 
Urban  Balance 

llrKnnt7fiH    A  rone 

Places  of  50,000 
Inhabitants  or  More 

Urbanized  oreos 

Places 

Albony- 
Schenec- 
tody-Troy 

Binghamton 

Buffalo 

New  York-Northeastern  New  Jersey 

Rochester 

Syracuse 

Utica-Rome 

Albany 

Binghamton 

Buffalo 

Total 

New  Jersey 
portion 

New  York 
portion 

VALUE 

Specified  owMr  occupied'  

48 

638 

26  664 

1S3  284 

1  618  765 

679  630 

939  135 

105  648 

58  497 

22 

846 

10  751 

7  251 

35  589 

Less  than  $5,000  

953 

121 

1  626 

2  436 

961 

\  770 

412 

284 

255 

191 

34 

1  211 

$5,000  to  $7,499  

2 

208 

364 

4  549 

^  , 

\  2?5 

1  546 

834 

784 

357 

137 

3  181 

$7,500  to  $9,999  

3 

477 

922 

8  863 

1 3  648 

6  826 

6  822 

3  81 1 

2  075 

i 

480 

428 

377 

5  275 

$10,000  to  $12,499  

5 

923 

2  349 

15  299 

30  364 

1 5  038 

1 5  326 

7  256 

4  792 

2 

781 

606 

896 

7  348 

$12,500  to  $14,999  

7 

085 

3  197 

19  599 

on  ifl! 

22  073 

9  512 

7  653 

3 

51 3 

71 1 

1  1 59 

6  853 

$15,000  to  $17,499     

0 

194 

4  003 

24  959 

80  701 

38  625 

42  076 

12  030 

10  415 

3 

731 

1  202 

1  236 

4  991 

$17,500  to  $19,999  

o 

416 

3  826 

24  103 

1 32  119 

59  720 

72  399 

12  914 

9  470 

3 

1 10 

1  488 

1  01 1 

2  676 

$20,000  to  $24,999.  

14 

071 

5  389 

28  381 

347  923 

if?  !!! 

r]A4  4LOC. 

22  281 

10  941 

3 

684 

2  576 

1  118 

2  104 

$25,000  to  $34,999   

1  ] 

106 

4  295 

17  664 

521  llo 

214  376 

306  847 

23  494 

8  171 

2 

470 

2  084 

753 

1  098 

$35,000  to  $49,999    

191 

1  681 

6  126 

290  958 

119  852 

171  106 

9  192 

2  917 

803 

803 

337 

461 

$50,000  or  more    

1 

214 

517 

2  115 

150  119 

54  767 

95  352 

3  200 

945 

235 

305 

193 

391 

Median  

$19 

000 

$19  100 

$17  700 

$27  900 

$27  300 

$28  400 

$21  200 

$18  300 

$16 

700 

$20  800 

$17  100 

$ 1 2  800 

Specified  vacant  for  tale'  -   

327 

213 

554 

6  713 

2  680 

4  033 

452 

459 

124 

59 

57 

149 

Less  than  $5,000  __     

4 

21 

43 

24 

1 9 

3 

12 

4 

1 

j 

16 

$5,000  to  $9,999     

41 

1 1 

87 

232 

127 

105 

44 

36 

32 

8 

4 

55 

$10  000  to  $14,999 

44 

30 

100 

526 

252 

74 

87 

19 

7 

\  \ 

43 

$15,000  to  $19.999    

81 

51 

102 

963 

420 

543 

77 

121 

21 

27 

18 

24 

$20,000  to  $24,999   

60 

36 

86 

1  1 53 

707 

74 

69 

19 

6 

9 

7 

$25,000  to  $34,999  

55 

46 

95 

1  606 

552 

1  054 

101 

81 

17 

4 

8 

2 

$35,000  to  $49,999   

28 

30 

59 

1  285 

523 

762 

53 

39 

10 

6 

4 

1 

$50,000  or  more    

7 

5 

4 

905 

336 

569 

26 

14 

2 

2 

1 

Medion  price  asked  _  — 

$19 

100 

$21  500 

$18  700 

*27  700 

$26  300 

$28  500 

$21  900 

$19  000 

$16 

100 

$18  200 

$18  900 

$10  400 

With  oil  plumbing  facilities: 

Specified  owner  occupied1  

68 

094 

26  573 

152  298 

1  607  *»0*» 

674  828 

104  975 

58  057 

22 

651 

10  619 

7  234 

35  331 

Less  thon  $5  000 

790 

112 

1  556 

in  lro 

791 

1  T17 

372 

243 

218 

156 

34 

1  167 

$5,000  to  $9,999    

5 

507 

1  271 

13  226 

19  558 

9  359 

10  199 

5  274 

2  817 

2 

206 

760 

509 

8  380 

$10,000  to  $14,999    

12 

865 

5  528 

34  673 

71  563 

36  461 

35  102 

16  635 

12  340 

6 

257 

1  302 

2  051 

14  107 

$15,000  to  $19,999    

18 

496 

7  804 

48  798 

210  980 

97  556 

113  424 

24  780 

19  789 

6 

813 

2  667 

2  243 

7  635 

$20,000  to  $24.999...  

13 

998 

5  374 

28  236 

345  701 

143  464 

202  237 

22  168 

10  897 

3 

666 

2  566 

1  114 

2  095 

$25,000  or  more  

16 

438 

6  484 

25  809 

957  494 

387  197 

570  297 

35  746 

11  971 

3 

491 

3  168 

1  283 

1  947 

Medion   

$19 

000 

$19  100 

$17  700 

$28  000 

$27  300 

$28  400 

$21  200 

$18  400 

$16  800 

$20  800 

$17  100 

$12  800 

Specified  vacant  for  sale1             -  _  _ 

315 

207 

545 

6  572 

2  624 

3  948 

448 

456 

122 

57 

55 

145 

Less  thon  $5,000    

9 

2 

19 

23 

16 

7 

2 

9 

4 

1 

- 

14 

$5,000  to  $9,999  

38 

10 

82 

199 

109 

90 

41 

36 

30 

6 

4 

53 

$10  000  to  $14  999 

41 

30 

100 

504 

242 

262 

74 

87 

19 

7 

1 1 

43 

$15  000  to  $19  999 

80 

50 

102 

944 

410 

534 

77 

121 

21 

27 

17 

24 

$20  000  to  $24  999 

59 

36 

84 

1  141 

444 

697 

74 

69 

19 

6 

9 

7 

$25  000  or  more 

88 

79 

158 

3  761 

1  403 

2  358 

180 

134 

29 

10 

14 

4 

Median  price  asked 

$19 

300 

$21  600 

$18  800 

$28  000 

$26  700 

$28  700 

$22  000 

$19  000 

$16  300 

$18  400 

$19  000 

$10  600 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied3  _   

68 

996 

20  999 

139  004 

3  105  086 

672  376 

2  432  710 

71  152 

49  244 

23 

915 

24  498 

11  605 

88  193 

Less  than  $30    ..  

2 

491 

310 

2  580 

26  749 

6  697 

20  052 

692 

472 

613 

674 

148 

1  806 

$30  to  $39      

1 92 

350 

4  828 

45  1 40 

9  891 

35  249 

317 

741 

1 

102 

1  302 

255 

4  151 

$40  to  $59  .     

1 3 

875 

2  162 

25  784 

265  881 

39  221 

226  660 

3  218 

3  459 

4 

552 

4  647 

1  429 

20  771 

$60  to  $79  _  _  

1 5 

296 

5  070 

41  988 

554  046 

79  036 

475  010 

9  435 

8  539 

7 

194 

5  592 

3  263 

30  555 

$80  to  $99                      . .    .   

10 

635 

4  734 

26  454 

570  704 

106  716 

AJL1  QQQ 

13  590 

10  423 

4 

405 

4  284 

2  785 

16  294 

$100  to  $1 19 

6 

553 

3  000 

13  554 

417  414 

1 1  a  uzo 

zyy  Joo 

10  867 

7  694 

1 

996 

2  496 

1  658 

6  620 

$120  to  $149   

7 

398 

2  449 

9  584 

473  1 60 

1 56  660 

316  500 

13  544 

8  528 

1 

395 

3  101 

1  194 

3  420 

$150  to  $199    

4 

644 

1  742 

7  391 

ion  io7 
42U  10/ 

J/U  / / J 

14  078 

6  490 

777 

1  487 

408 

1  440 

$200  to  $249    

868 

252 

1  332 

137  574 

21  325 

116  249 

2  115 

813 

121 

155 

49 

371 

$250  or  more    

271 

1 34 

794 

131  294 

15  874 

115  420 

1  1 58 

353 

101 

72 

73 

346 

No  cash  rent  ....   ._  

2 

773 

796 

4  715 

62  837 

19  414 

43  423 

2  138 

1  732 

1 

659 

688 

343 

2  419 

$76 

$88 

$76 

$103 

$114 

$99 

$113 

$100 

$73 

$79 

$83 

$70 

Specified  vacant  for  rent3  

3 

677 

1  47S 

6  622 

69  335 

18  128 

51  207 

3  677 

3  674 

1 

233 

1  607 

823 

4  730 

Less  than  $40     

398 

20 

437 

2  257 

460 

1  797 

54 

45 

118 

174 

1  7 

348 

$40  to  $59 

908 

164 

1  752 

6  987 

1  449 

5  538 

203 

320 

261 

507 

122 

1  470 

$60  to  $79...  _  

859 

342 

2  101 

13  811 

3  244 

10  567 

499 

712 

409 

424 

230 

1  717 

$80  to  $99   

533 

290 

993 

1 2  972 

3  132 

9  840 

574 

840 

239 

253 

166 

669 

$100  to  $149   

560 

345 

684 

1 7  809 

6  549 

1 1  260 

1  001 

908 

131 

201 

162 

387 

$150  to  $199   

258 

197 

420 

7  743 

2  196 

5  547 

1  026 

713 

52 

35 

39 

100 

$200  or  more.   

161 

1 1 7 

235 

7  756 

1  098 

6  658 

320 

136 

23 

13 

87 

39 

Median  rent  asked  

$71 

$92 

$69 

$98 

$105 

$95 

$121 

$98 

$71 

$65 

$84 

$65 

With  all  plumbing  facilities: 

Specified  renter  occupied3  __  

65 

414 

20  126 

134  101 

1    WO  5tJU 

2  353  875 

68  110 

47  487 

22 

373 

23  008 

10  939 

84  459 

Less  than  $40     

5 

415 

533 

6  254 

61  720 

.  0-70 

14  378 

47  342 

872 

1  038 

1 

289 

1  565 

309 

5  049 

$40  to  $59 

1 2 

788 

1  792 

23  742 

0<l  1  QQ1 

TO  TOO 
Ol  III 

209  66 1 

2  459 

2  824 

3 

947 

4  205 

1  125 

19  085 

$60  to  $79   

14 

678 

4  843 

40  985 

524  404 

69  943 

454  461 

8  392 

8  026 

6 

835 

5  258 

3  095 

29  831 

$80  to  $99  

10 

385 

4  644 

26  114 

553  337 

102  939 

450  398 

13  001 

10  216 

4 

327 

4  128 

2  724 

16  049 

$100  to  $149    

13 

758 

5  41 1 

22  992 

873  812 

270  802 

603  010 

24  082 

16  092 

3 

369 

5  500 

2  823 

9  971 

$150  or  more    -.   

5 

747 

2  1 22 

9  472 

682  747 

135  707 

547  040 

17  249 

7  619 

994 

1  698 

526 

2  151 

No  cosh  rent                           ...  ... 

2 

643 

781 

4  542 

60  677 

18  714 

41  963 

2  055 

1  672 

1 

612 

654 

337 

2  323 

Medion  

$78 

$89 

$77 

$104 

$116 

$100 

$116 

$102 

$75 

$81 

$85 

$71 

Specified  vacant  for  rent3  

3 

366 

1  374 

5  878 

64  354 

16  352 

48  002 

3  422 

3  203 

1 

112 

1  483 

734 

4  067 

Less  than  $40    

313 

9 

301 

1  740 

339 

1  401 

29 

29 

77 

147 

6 

222 

$40  to  $59  

804 

113 

1  381 

5  782 

982 

4  800 

130 

136 

215 

465 

76 

1  128 

$60  to  $79 

783 

320 

1  913 

12  190 

2  500 

9  690 

404 

530 

385 

399 

212 

1  556 

$80  to  $99 

506 

281 

954 

12  170 

2  907 

9  263 

551 

780 

232 

231 

159 

640 

$100  to  $149 

546 

338 

675 

17  132 

6  373 

10  759 

971 

890 

128 

193 

155 

382 

$1  50  or  more 

414 

313 

654 

3  251 

1 2  089 

1  337 

838 

75 

48 

126 

139 

Median  rent  asked                         -  .  

$74 

$96 

$72 

$101 

$110 

$97 

$127 

$106 

$73 

$65 

$87 

$67 

DURATION  OF  VACANCY 

Yeor-round  vacant  for  sale  

$12 

248 

922 

11  298 

3  641 

7  657 

604 

595 

232 

140 

74 

420 

Less  thon  2  months  

134 

91 

253 

3  700 

1  120 

2  580 

180 

130 

52 

46 

29 

67 

2  up  to  6  months    

212 

83 

322 

4  107 

1  317 

2  790 

233 

211 

68 

56 

13 

146 

6  months  or  more ..  

166 

74 

347 

3  491 

1  204 

2  287 

191 

254 

112 

38 

32 

207 

Year-round  vocant  for  rent  

3 

680 

1  475 

6  631 

69  449 

18  155 

51  294 

3  739 

3  674 

1 

238 

1  609 

823 

4  736 

Less  thon  2  months    

1 

534 

1  038 

2  922 

42  051 

10  582 

31  469 

2  097 

1  929 

507 

643 

560 

1  929 

2  up  to  6  months  

1 

256 

295 

2  030 

18  012 

4  834 

13  178 

1  084 

1  193 

368 

558 

168 

1  551 

6  months  or  more  

890 

142 

1  679 

9  386 

2  739 

6  647 

558 

552 

363 

408 

95 

1  256 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  ocres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  10.    Financial  Characteristics  for  Areas  and  Places:    1 970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  medion,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

Places  Con. 

Statistical  Areas 

Places  of  50,000 

Inhabitants  or  More 

(or  Central  Cities) 

Urban  Balance 

uroanizea  Areas 

Places  of  50,000 

Levittown 

Mount 

New 

New  York 

Niogoro 

Sche- 

White 

Inhabitants  or  More 

(U) 

Vernon 

Rochelle 

City 

Falls 

Rochester 

Rome 

nectady 

Syracuse 

Trov 

Utico 

Ploins 

Yonkers 

VALUE 

Specified  owner  occupied   

14  738 

4  066 

8  561 

291  724 

12  913 

37  213 

5  986 

8  770 

22  145 

4  286 

9  380 

5  922 

IS  723 

Less  than  $5.000   

1 

6 

2 

757 

105 

283 

84 

158 

145 

215 

158 

1 

28 

$5,000  to  $7,499    

5 

17 

12 

2  278 

444 

1  301 

273 

497 

546 

376 

413 

3 

54 

$7,500  to  $9.999    - 

16 

24 

31 

3  617 

1  179 

3  287 

587 

875 

1  364 

433 

662 

8 

122 

$10,000  to  $12.499.    

70 

56 

51 

6  907 

2  348 

5  949 

1  042 

1  385 

2  838 

513 

1  141 

19 

153 

$12,500  to  $14.999   

157 

59 

46 

7  763 

2  720 

7  340 

1  115 

1  493 

3  676 

493 

1  462 

25 

154 

$1 5  000  to  $1  7  499 

564 

1 1  7 

1 16 

16  045 

2  502 

7  638 

957 

1  410 

4  241 

657 

1  626 

44 

315 

$17,500  to  $19.999   

1  492 

234 

195 

27  663 

1  551 

5  384 

564 

1  083 

3  151 

608 

1  262 

79 

388 

$20,000  to  $24.999  

6  487 

727 

640 

73  652 

1  239 

3  940 

703 

1  075 

3  268 

566 

1  472 

420 

1  589 

$25,000  to  $34.999    

5  315 

1  305 

1  726 

99  359 

619 

1  456 

471 

572 

1  937 

298 

878 

1  471 

5  028 

$35,000  to  $49.999  

579 

1  148 

2  501 

40  044 

157 

452 

149 

174 

724 

98 

227 

2  047 

5  585 

$50,000  or  more    

52 

373 

3  241 

13  639 

49 

183 

41 

48 

255 

29 

79 

1  805 

2  307 

$23  900 

$31  100 

$43  800 

$25  700 

$14  700 

$15  100 

$14  800 

$15  000 

$16  500 

$15  400 

$16  300 

$41  500 

$35  100 

Specified  vacant  for  tola1  . 

32 

6 

22 

1  279 

52 

170 

32 

50 

207 

26 

55 

24 

30 

Less  thon  $5,000  .  

- 

- 

6 

1 

2 

- 

3 

8 

3 

4 

- 

$5,000  to  $9,999   .. 

49 

10 

43 

12 

12 

29 

8 

1 7 

' 

$10  000  to  $14  999 

\ 

95 

20 

62 

8 

7 

61 

2 

8 

$15,000  to  $19,999   

5 

1 

1 

220 

11 

40 

5 

15 

59 

4 

8 

_ 

3 

$20,000  to  $24,999   

19 

3 

2 

294 

7 

14 

1 

9 

24 

8 

10 

2 

2 

$25,000  to  $34,999   

6 

1 

1 

352 

3 

6 

4 

4 

16 

_ 

7 

8 

11 

$35,000  to  $49.999   

1 

1 

7 

189 

_ 

2 

1 

- 

8 

- 

1 

6 

5 

$50,000  or  more   

_ 

11 

74 

_ 

1 

1 

_ 

2 

1 

_ 

7 

8 

Medion  price  asked           .    ...  —  ... 

$22  600 

$23  300 

$50  000 

$24  600 

$13  600 

$13  500 

$12  500 

$15  500 

$15  400 

$12  500 

$13  800 

$37  500 

$33  200 

With  all  plumbing  facilities: 

Specified  owner  occupied  .  .  

14  652 

4  042 

8  53S 

289  503 

12  8S7 

36  941 

5  898 

8  701 

22  011 

4  216 

9  290 

5  893 

15  621 

Less  thon  $5  000 

1 

5 

2 

706 

102 

273 

56 

148 

133 

179 

143 

1 

24 

$5,000  to  $9^999  ...   

21 

38 

43 

5  736 

1  607 

4  531 

828 

1  346 

1  868 

788 

1  051 

11 

167 

$10,000  to  $14,999  

223 

112 

95 

14  481 

5  047 

13  197 

2  138 

2  856 

6  484 

1  001 

2  590 

43 

304 

$15,000  to  $19,999  

2  035 

348 

311 

43  315 

4  040 

12  946 

1  515 

2  487 

7  363 

1  261 

2  871 

123 

693 

$20,000  to  $24,999  

6  453 

724 

636 

73  129 

1  238 

3  917 

701 

1  071 

3  257 

564 

1  463 

418 

1  570 

$25,000  or  more   

5  919 

2  815 

7  448 

152  136 

823 

2  077 

660 

793 

2  906 

423 

1  172 

5  297 

12  863 

Medion   

$23  900 

$31  100 

$43  800 

$25  700 

$14  700 

$15  200 

$14  800 

$15  000 

$16  500 

$15  500 

$16  300 

$41  500 

$35  100 

Specified  vocont  for  sole1  

32 

6 

22 

1  257 

52 

167 

30 

48 

206 

26 

55 

24 

30 

Less  thon  $5.000     

3 

1 

2 

3 

7 

3 

4 

$5,000  to  $9.999.    _. 

- 

- 

44 

10 

40 

10 

12 

29 

8 

17 

1 

$10  000  to  $14  999 

| 

87 

20 

62 

8 

7 

61 

2 

8 

1 

$1 5  000  to  $19  999 

5 

] 

1 

218 

]  ] 

40 

5 

14 

59 

4 

8 

3 

$20  000  to  $24  999 

19 

3 

2 

291 

7 

14 

9 

24 

8 

10 

2 

2 

$25  000  or  more 

7 

2 

19 

614 

3 

9 

6 

3 

26 

1 

8 

21 

24 

$22  600 

$23  300 

$50  000 

$24  800 

$13  600 

$13  600 

$13  100 

$1 5  400 

$15  500 

$12  500 

$13  800 

$37  500 

$33  200 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied1  

1  085 

16  643 

13  376 

2  164  990 

11  426 

52  967 

5  962 

13  997 

37  392 

11  898 

15  584 

10  928 

44  698 

Less  than  $30    

15 

67 

72 

16  872 

187 

554 

1 18 

350 

312 

524 

434 

55 

351 

$30  to  $39  _                _  .. 

— 

98 

30 

33  124 

174 

293 

214 

458 

685 

1  096 

808 

65 

1  234 

$40  to  $59    

67 

955 

492 

217  444 

1  332 

3  027 

861 

2  359 

3  046 

3  486 

3  369 

504 

3  005 

$60  to  $79                                _.  _ 

27 

2  223 

1  622 

455  220 

3  913 

9  001 

1  387 

3  671 

7  568 

2  987 

5  266 

1  099 

5  741 

$80  to  $99   

16 

2  878 

1  834 

437  965 

3  091 

12  894 

1  1 19 

2  780 

9  185 

1  529 

2  915 

1  597 

6  596 

$100  to  $1 19 

25 

2  646 

1  691 

269  726 

1  260 

9  931 

688 

1  751 

6  526 

832 

1  096 

1  149 

5  213 

$120  to  $149    

79 

3  434 

2  247 

265  728 

701 

10  191 

539 

1  499 

5  952 

658 

678 

1  549 

6  909 

$150  to  $199   _._  

395 

2  934 

3  159 

249  008 

225 

4  562 

165 

480 

2  466 

245 

356 

2  395 

9  330 

$200  to  $249    

289 

753 

1  221 

90  214 

73 

638 

12 

87 

349 

52 

40 

1  195 

3  366 

$250  or  more     

107 

294 

689 

97  626 

63 

416 

8 

16 

266 

45 

22 

1  062 

1  985 

No  cosh  rent                   _    _      .  .  . 

65 

361 

319 

32  063 

407 

1  460 

851 

546 

1  037 

444 

600 

258 

968 

Median  _  _  .    

$186 

$115 

$131 

$95 

$80 

$100 

$80 

$79 

$94 

$64 

$71 

$137 

$119 

Specified  vacant  for  rent'    

11 

294 

174 

44  016 

496 

2  476 

241 

633 

2  791 

600 

899 

246 

865 

Less  than  $40   

7 

1 

1  620 

17 

53 

19 

44 

40 

85 

96 

6 

56 

$40  to  $59 

19 

2 

5  271 

91 

202 

39 

91 

303 

173 

214 

13 

92 

$60  to  $79    

_ 

43 

25 

10  082 

171 

488 

62 

164 

679 

170 

331 

37 

111 

$80  to  $99   

_ 

51 

34 

9  275 

142 

552 

54 

144 

803 

74 

176 

41 

112 

$100  to  $149  

2 

101 

28 

9  500 

65 

879 

46 

156 

730 

64 

69 

49 

201 

$150  to  $199   

3 

34 

47 

3  771 

5 

236 

21 

29 

170 

19 

9 

39 

162 

$200  or  more   

6 

39 

37 

4  497 

5 

66 

5 

66 

15 

4 

61 

131 

Median  rent  asked  ..  .    

$208 

$112 

$146 

$89 

$77 

$97 

$80 

$82 

$88 

$64 

$68 

$127 

$111 

With  all  plumbing  facilities: 

Specified  renter  occupied1  

1  075 

16  097 

12  872 

2  094  043 

10  908 

50  059 

S  648 

13  558 

35  870 

11  098 

14  432 

10  158 

43  266 

Less  than  $40      

15 

128 

89 

42  840 

252 

714 

262 

731 

847 

1  332 

917 

69 

1  173 

$40  to  $59 

67 

849 

392 

201  923 

1  149 

2  296 

743 

2  197 

2  473 

3  169 

2  901 

419 

2  545 

$60  to  $79    

26 

2  080 

1  411 

436  351 

3  753 

7  973 

1  300 

3  579 

7  097 

2  868 

5  003 

996 

5  481 

$80  to  $99   _. 

13 

2  821 

1  764 

425  614 

3  056 

12  320 

1  093 

2  737 

9  006 

1  503 

2  868 

1  342 

6  494 

$100  to  $149    

101 

5  939 

3  875 

524  033 

1  943 

19  810 

1  224 

3  199 

12  377 

1  473 

1  756 

2  545 

12  019 

$1 50  or  more  

788 

3  937 

5  034 

432  323 

358 

5  546 

185 

580 

3  073 

336 

415 

4  543 

14  629 

No  cosh  rent  

65 

343 

307 

30  959 

397 

1  400 

841 

535 

997 

417 

572 

244 

925 

Medion  _      .                                           _  _ 

$186 

$116 

$133 

$96 

$81 

$102 

$82 

$80 

$95 

$65 

$72 

$142 

$121 

Specified  vacant  for  rent'  

1 1 

280 

138 

41  126 

466 

2  223 

221 

599 

2  336 

498 

797 

231 

800 

Less  than  $40   

7 

1 

1  249 

16 

28 

10 

41 

24 

56 

64 

6 

38 

$40  to  $59   

- 

18 

2 

4  587 

84 

129 

35 

79 

131 

139 

172 

13 

74 

«/,fl  in  t79 

42 

10 

9  271 

1 56 

393 

56 

149 

498 

141 

31 1 

36 

98 

con  tn  *99 

50 

20 

8  758 

1 37 

529 

53 

141 

744 

72 

170 

29 

110 

$100  to  $149 

2 

92 

28 

9  067 

63 

850 

46 

155 

713 

61 

67 

49 

189 

$150  or  more 

9 

7] 

77 

8  194 

10 

294 

21 

34 

226 

29 

1 3 

98 

291 

Median  rent  asked  ...                            .  . 

$208 

$112 

$159 

$91 

$77 

$101 

$84 

$84 

$93 

$67 

$70 

$133 

$116 

DURATION  OF  VACANCY 

Year-round  vacant  for  sale   

34 

22 

29 

4  449 

80 

309 

49 

97 

328 

56 

142 

43 

60 

Less  than  2  months.  _   

20 

6 

1 1 

1  530 

26 

85 

13 

29 

65 

9 

23 

17 

16 

2  up  to  6  months   

1 1 

12 

9 

1  668 

29 

111 

21 

32 

112 

22 

36 

13 

31 

6  months  or  more  

3 

4 

9 

1  251 

25 

113 

15 

36 

151 

25 

83 

13 

13 

Year-round  vocant  for  rent  .  

11 

294 

174 

44  077 

496 

2  482 

245 

634 

2  791 

600 

902 

246 

865 

Less  thon  2  months  

7 

116 

126 

27  360 

209 

1  339 

148 

283 

1  546 

223 

307 

180 

507 

2  up  to  6  months  

3 

148 

40 

11  091 

142 

784 

78 

183 

791 

194 

270 

55 

266 

6  months  or  more  

1 

30 

8 

5  626 

145 

359 

19 

168 

454 

183 

325 

11 

92 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  ocres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  11.    Occupancy,  Plumbing,  and  Financial  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of 
Household,  for  Areas  and  Places:  1970 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meoning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

New  York-Northeastern  New  Jersey  SCA 

Standard  metropolitan  stotisticol  areas 

Statistical  Areas 

Places  of  50  000 

Albany-Schenectady-Troy 

Binqhamton 

Inhabitants  or  Morp 

1  IIMUUII  U  1119  VI 

(or  Central  Cities) 

New 

York  portion 

Urban  Balance 

Urbanized  Areas 

Places  of  3U,UUU 

New  jersey 

New  York 

Schenec- 

Urbon 

Urbon 

Inhabitants  or  More 

Total 

portion 

portion 

Total 

Albony 

tody 

Troy 

bo  lance 

Total 

Totol  E 

inghomton 

balance 

Total  Negro  population 

2  403  0(7 

517  784 

1  885  303 

23  652 

14  132 

3  211 

2  924 

2  464 

2  606 

2  567 

1  423 

806 

All  occupied  housing  units 

727  576 

147  701 

579  875 

7  051 

4  374 

973 

764 

724 

7S6 

743 

407 

254 

POPULATION 

Population  in  housing  untti    

2  341  678 

506  145 

1  835  533 

22  931 

13  807 

3  145 

2  842 

2  370 

2  445 

2  405 

1  370 

715 

Per  occupied  unit 

3  2 

3  4 

3  2 

3.3 

3.2 

3.2 

3.7 

3  3 

3.2 

3.2 

3  4 

2.8 

Owner 

3.8 

3.9 

3.7 

3.7 

3.7 

3.8 

3.9 

3.6 

3.9 

3.9 

3.7 

4.2 

Renter 

3.\ 

3  2 

3.0 

3.1 

3.1 

2.9 

3.7 

2  8 

2.9 

2.9 

3.3 

2.2 

TENURE 

Owner  occupied  

1 46  1 1 8 

38  867 

107  251 

1  811 

709 

353 

168 

423 

236 

226 

77 

80 

Renter  occupied 

58)  458 

IUO  OJ4 

472  624 

5  240 

3  665 

620 

596 

301 

522 

517 

330 

174 

With  all  plumbing  facilities     

695  209 

141  397 

553  812 

6  683 

4  109 

944 

736 

687 

730 

717 

391 

253 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

32  367 

6  304 

26  063 

368 

265 

29 

28 

37 

28 

26 

16 

1 

Lacking  only  hot  water 

3  639 

1  598 

2  041 

37 

22 

2 

1 

9 

5 

5 

3 

Locking  other  plumbing  facilities   

28  728 

4  706 

24  022 

331 

243 

27 

27 

28 

23 

21 

13 

1 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold    . .    _   

722  483 

145  600 

576  flftl 

6  958 

4  316 

971 

760 

704 

745 

731 

404 

253 

Cotd  only 

4  852 

1  997 

2  855 

89 

56 

2 

4 

20 

9 

9 

3 

1 

None  

241 

104 

137 

4 

2 

4 

3 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  us?  of  household  

7fl4  409 

144  314 

JOU  uoo 

6  845 

4  221 

954 

745 

712 

739 

725 

395 

254 

Also  used  by  another  household 

21  549 

3  081 

18  468 

186 

142 

18 

16 

10 

1 2 

12 

12 

None 

1  625 

306 

1  319 

20 

1 1 

3 

2 

7 

6 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

700  784 

143  274 

557  510 

6  743 

4  150 

947 

740 

696 

735 

722 

394 

253 

Also  used  by  onother  household 

21  516 

3  138 

18  378 

194 

145 

21 

16 

12 

12 

12 

12 

None 

5  276 

1  289 

3  987 

114 

79 

5 

8 

16 

11 

9 

1 

1 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household 

1 41  AOft 
1  MO  QUO 

563  257 

6  920 

4  298 

954 

744 

712 

746 

732 

401 

252 

Also  used  by  another  household  

9  605 

1  228 

8  377 

38 

26 

4 

5 

3 

- 

No  complete  kitchen  facilities 

11  106 

2  865 

8  241 

93 

50 

15 

15 

9 

12 

1 1 

6 

2 

ACCESS 

With  direct  access  _  .  

725  033 

147  156 

577  877 

7  025 

4  357 

970 

761 

722 

758 

743 

407 

254 

Lacking  direct  access                          -  -      _  - 

2  543 

545 

1  998 

26 

17 

3 

3 

2 

- 

_ 

_ 

VALUE 

Specified  owner  occupied1  

72  881 

20  546 

S2  33S 

998 

276 

180 

68 

3S9 

173 

167 

47 

74 

Less  than  $5,000  ___  _  

285 

95 

190 

56 

24 

7 

5 

16 

9 

7 

1 

4 

$5,000  to  $7,499  

801 

345 

456 

131 

57 

20 

16 

32 

1  7 

17 

2 

7 

$7,500  to  $9,999   

1  508 

688 

820 

122 

42 

31 

12 

25 

13 

13 

2 

5 

n  n  nnn  to.  ii  9  doo 

3  119 

1  331 

1  788 

103 

20 

24 

10 

42 

18 

1 5 

8 

$12,500  lo  $14.999   

4  304 

1  834 

2  470 

89 

25 

24 

3 

30 

18 

18 

1 1 

2 

$15,000  lo  $17.499   

7  870 

2  712 

5  158 

128 

24 

30 

9 

46 

18 

]  7 

8 

5 

$17,500  to  $19.999   

12  310 

3  497 

8  813 

124 

31 

24 

3 

47 

18 

18 

6 

6 

$20,000  to  $24.999   

20  573 

4  732 

15  841 

124 

36 

12 

8 

52 

33 

33 

8 

18 

$25,000  to  $34.999  

17  286 

4  026 

13  260 

103 

14 

8 

3 

59 

21 

21 

1 

17 

$35,000  to  $49.999   _   

3  984 

1  103 

2  881 

15 

3 

_ 

_ 

10 

8 

8 

_ 

6 

$50,000  or  more  

658 

3 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

Median.         

$21  500 

$19  800 

$22  000 

$14  900 

$11  900 

$13  300 

$10  300 

$16  900 

$16  600 

$17  000 

$14  900 

$21  100 

With  oil  plumbing  facilities  __  _   

72  219 

20  348 

51  871 

984 

274 

180 

67 

352 

165 

160 

46 

73 

Less  than  $5,000      _  _  .     

243 

82 

161 

52 

23 

7 

5 

15 

6 

5 

1 

3 

$5,000  to  $9,999  

2  213 

988 

1  225 

246 

98 

51 

27 

54 

■25 

25 

3 

12 

$10,000  to  $14,999   .  

7  332 

3  133 

4  199 

190 

45 

48 

13 

70 

36 

33 

19 

6 

$1 5,000  to  $19,999   

20  028 

6  167 

13  861 

252 

55 

54 

11 

93 

36 

35 

14 

1 1 

$20,000  to  $24,999          __    .  ._  

20  441 

4  702 

15  739 

1 23 

36 

12 

8 

51 

33 

33 

8 

18 

$25,000  or  more  

21  962 

5  276 

16  686 

121 

17 

8 

3 

69 

29 

29 

1 

23 

Median   

$21  500 

$19  900 

$22  100 

$15  100 

$12  000 

$13  300 

$10  400 

$17  000 

$17  200 

$17  500 

$15  000 

$2 1  300 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied'  

580  030 

108  560 

471  470 

5  227 

592 

300 

520 

174 

Less  thon  $30  

4  581 

769 

3  812 

168 

109 

1 2 

23 

22 

8 

a 

5 

$30  to  $39   

9  685 

2  141 

7  544 

467 

363 

20 

59 

21 

1 3 

1 3 

9 

4 

$40  to  $59   

58  373 

7  185 

51  188 

1  793 

1  357 

1 28 

239 

64 

45 

42 

34 

6 

$60  to  $79 

136  402 

16  046 

120  356 

1  443 

981 

232 

161 

60 

120 

1 19 

107 

1  ] 

$80  to  $99  

145  122 

21  084 

124  038 

719 

501 

1 29 

51 

30 

94 

94 

70 

23 

$100  to  $119...  

90  763 

24  168 

66  595 

260 

151 

52 

32 

19 

77 

77 

53 

24 

$120  to  $149  _._  

78  861 

27  250 

51  611 

201 

129 

28 

1 2 

30 

76 

76 

34 

37 

$150  to  $199.   

39  770 

7  741 

32  029 

91 

35 

5 

6 

35 

70 

69 

14 

54 

$200  to  $249    

6  687 

708 

5  979 

9 

4 

4 

8 

8 

1 

7 

$250  or  more..  .   

2  961 

307 

2  654 

4 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

No  cash  rent     

6  825 

1  161 

5  664 

72 

33 

11 

9 

12 

6 

6 

3 

2 

Medion     

$90 

$105 

$87 

$62 

$60 

$70 

$57 

$73 

$94 

$94 

$82 

$131 

Wrtk  ell  plumbing  focilities    

550  004 

102  797 

447  207 

4  910 

3  424 

595 

566 

273 

502 

498 

314 

174 

Less  than  $40  

12  162 

2  607 

9  555 

549 

407 

29 

77 

30 

21 

21 

12 

9 

$40  to  $59  _  

52  216 

5  944 

46  272 

1  697 

1  292 

120 

226 

56 

38 

36 

29 

6 

$60  to  $79    

126  048 

13  951 

112  097 

1  372 

923 

227 

156 

57 

113 

112 

100 

11 

$80  to  $99  

139  424 

20  062 

119  362 

680 

468 

126 

48 

30 

92 

92 

68 

23 

$100  to  $149  

165  138 

50  503 

114  635 

441 

265 

77 

44 

47 

153 

153 

87 

61 

$150  or  more  

48  591 

8  652 

39  939 

103 

39 

5 

6 

42 

80 

79 

15 

62 

6  425 

1  078 

5  347 

68 

30 

11 

9 

11 

5 

5 

3 

2 

Median  

$91 

$107 

$88 

$62 

$60 

$71 

$58 

$76 

$96 

$96 

$84 

$131 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-famity  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  11.   Occupancy,  Plumbing,  and  Financial  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of 
Household,  for  Areas  and  Places:    1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


C  m\  mmm        ~J  _  —  _J      fVjl  nipA  _P%_P%  1  I  4  m  M 

ManQara  meiropoiiTan 

Stondord  metropolitan  statistical  oreos 

-Con. 

Statistical  Areas 

Places  of  50,000 

Buffalo 

New  York 

Inhabitants  or  More 

Bingham 

(or  Central  Cities) 

ton  — Con. 

Urban  Balance 

Urbanized  Areas 

riaces  or  3u,uuu 

Pennsylvania 

Urban 

Mount 

innauiTanTs  or  more 

portion 

Total 

Buffalo 

Niogara  Falls 

balance 

Total    Levittown  (U) 

Vernon 

New  Rochelle 

New  York 

White  Plains 

Total  Negro  population   

39 

108  784 

94  329 

8  001 

5  228 

1  885  303 

44 

25  883 

10  854 

1  668  115 

7  ISO 

All  occupied  housing  units  

IS 

31  61S 

27  963 

2  042 

1  372 

579  875 

9 

8  068 

3  289 

524  534 

2  439 

POPULATION 

Population  in  housing  units  .   

40 

106  8S1 

93  038 

7  957 

4  934 

1  835  533 

mm 
28 

25  578 

10  363 

1  636  425 

6  972 

Per  occupied  unit  

2.7 

3.4 

3.3 

3.9 

3.6 

3.2 

3.1 

3.2 

3.2 

3.1 

29 

Owner  

2  7 

3.8 

3.8 

4.2 

3.9 

3.7 

3.7 

3.8 

3.6 

3  5 

Renter-   

2.6 

3.2 

3.1 

3.8 

3.5 

3.0 

2.2 

3.0 

2.9 

3.0 

2  7 

TENURE 

10 

9  325 

8  169 

587 

412 

107  251 

4 

2  187 

952 

83  937 

426 

Renter  occupied  

5 

22  290 

19  794 

1  455 

960 

472  624 

5 

5  881 

2  337 

440  597 

2  013 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities                --  —  - 

13 

30  814 

27  292 

1  961 

1  352 

553  812 

9 

7  794 

3  058 

501  021 

2  136 

Locking  some  or  all  plumbing  facilities  ______ 

2 

801 

671 

81 

20 

26  063 

274 

231 

23  513 

303 

Locking  only  hot  water    . 

103 

85 

6 

5 

2  041 

- 

27 

11 

1  729 

9 

Locking  other  plumbing  facilities  

2 

698 

586 

75 

15 

24  022 

247 

220 

21  784 

294 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold       

14 

31  472 

27  856 

2  035 

1  360 

576  883 

9 

8  032 

3  276 

522  114 

2  403 

Cold  only  

134 

103 

7 

1 1 

2  855 

36 

13 

2  309 

36 

None  -   

1 

9 

4 

1 

137 

_ 

111 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

14 

31  148 

27  570 

1  994 

1  364 

c/,n  nan 

7  885 

3  106 

506  458 

2  185 

Also  used  by  another  household  _-   

422 

364 

48 

5 

18  468 

176 

183 

16  873 

252 

None   -  -   

1 

45 

29 

_ 

3 

1  319 

7 

1  203 

2 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  -_  . 

13 

30  980 

27  430 

1  971 

1  361 

557  510 

9 

7  838 

3  082 

504  312 

2  154 

Also  used  by  onother  household    .   .  . 

410 

346 

56 

4 

18  378 

- 

176 

184 

16  797 

235 

None.   

2 

225 

187 

15 

7 

3  987 

- 

54 

23 

3  425 

50 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  ... 

14 

30  944 

27  360 

1  999 

1  361 

563  257 

9 

7  881 

3  075 

509  737 

2  232 

Also  used  by  onother  household  

_ 

170 

148 

j  7 

1 

8  377 

1 1 5 

1 29 

7  488 

132 

No  complete  kitchen  facilities  .   

1 

501 

455 

26 

10 

8  241 

id. 

85 

7  309 

75 

ACCESS 

1 5 

31  527 

27  887 

2  036 

1  371 

577  877 

9 

8  014 

3  267 

522  736 

2  413 

L    kin   d'r  t 
ac  g 

88 

76 

6 

1 

1  998 

54 

22 

1  798 

26 

VALUE 

Specified  owner  occupied1  -  

6 

4  340 

3  444 

433 

340 

52  335 

2 

826 

641 

33  260 

185 

Less  thon  $5.000   

2 

254 

221 

1 1 

15 

190 

2 

86 

1 

$5,000  to  $7.499.   

- 

703 

600 

62 

36 

456 

5 

9 

257 

- 

$7,500  to  $9.999..                                _  _ 

1  042 

910 

89 

32 

820 

5 

7 

443 

$10,000  to  $12.499  _   

3 

867 

735 

93 

30 

1  788 

19 

13 

961 

3 

$12,500  to  $14.999   

579 

457 

76 

34 

2  470 

23 

9 

1  361 

7 

$15,000  to  $17.499   

1 

383 

274 

51 

40 

5  1 58 

41 

20 

3  228 

4 

$17,500  to  $19,999    __ 

- 

196 

114 

33 

38 

8  813 

74 

32 

6  018 

11 

$20,000  to  $24,999    ___  

- 

177 

88 

1 3 

61 

15  84 1 

227 

84 

10  834 

30 

$25,000  to  $34,999     

- 

104 

36 

4 

39 

1 3  260 

2 

305 

195 

8  583 

78 

$35,000  to  $49,999    

- 

29 

8 

1 

12 

^  658 

103 

206 

1  278 

41 

$50,000  or  more   __  

- 

6 

1 

- 

3 

22 

66 

211 

10 

Median  

$10  800 

$10  500 

$10  000 

$11  500 

$16  400 

«oo  rw\ 
$_z  UUU 

$25  600 

$32  500 

$22  000 

$29  700 

With  all  plumbing  facilities    ... 

5 

4  302 

3  419 

431 

335 

51  871 

2 

822 

632 

32  996 

184 

locc  thon  ft  onn 

i 

247 

218 

10 

14 

161 

2 

- 

84 

1 

$5  000  to  $9  999 

1  734 

1  504 

150 

65 

1  225 

10 

16 

686 

~ 

$10  000  to  $14  999 

3 

1  431 

1  179 

169 

64 

4  1 99 

39 

22 

2  294 

$15  000  to  $19  999 

1 

577 

386 

84 

78 

115 

52 

9  1 70 

$20  000  *o  $24  999 

174 

87 

13 

60 

1  5  739 

227 

83 

10  764 

30 

$25  000  or  more 

139 

45 

5 

54 

1 6  686 

2 

429 

459 

9  998 

„11  ^Ofi 

J  1  1  JLW 

$10  500 

$10  000 

$11  500 

$16  500 

coo  inn 

$25  600 

$32  400 

uuu 

too  7nn 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied3  

s 

22  078 

19  642 

1  433 

936 

471  470 

5 

5  874 

2  336 

439  732 

2  011 

Less  thon  $30   

- 

222 

197 

13 

11 

3  812 

25 

16 

3  475 

18 

$30  to  $39  .     _  _  

- 

621 

566 

10 

42 

7  544 

39 

6 

7  165 

30 

$40  to  $59  ___________                  _  _  ... 

3 

5  162 

4  800 

143 

206 

51  188 

279 

129 

49  381 

269 

$60  to  $79    _  

1 

10  379 

9  470 

560 

330 

120  356 

1 

690 

507 

116  520 

340 

$80  to  $99    

3  790 

3  133 

472 

178 

124  038 

1  079 

487 

119  148 

399 

$100  to  $119                              _  . 

- 

1  217 

996 

163 

57 

66  595 

962 

371 

62  215 

246 

$120  to  $149                      .  .    ___ 

- 

348 

263 

48 

34 

51  611 

1  459 

342 

44  868 

228 

$150  to  $199   

1 

114 

51 

12 

45 

32  029 

1 

998 

344 

25  431 

317 

$200  to  $249  .              .  ...   

- 

12 

5 

1 

5  979 

1 

168 

58 

4  548 

69 

$250  or  more   

- 

7 

2 

1 

4 

2  654 

1 

73 

35 

1  996 

66 

No  cash  rent    

- 

206 

159 

11 

28 

5  664 

1 

102 

41 

4  985 

29 

Median  __  

$55 

$69 

$68 

$80 

$69 

$87 

$116 

$100 

$86 

$96 

With  oil  plumbing  facilities    _ 

4 

21  393 

19  059 

1  3S8 

921 

447  207 

5 

5  637 

2  127 

417  662 

1  718 

Less  than  $40  .    

753 

679 

21 

50 

9  555 

56 

17 

9  004 

17 

$40  to  $59  

2 

4  890 

4  562 

123 

196 

46  272 

251 

100 

44  840 

198 

$60  to  $79  

1 

10  138 

9  270 

525 

329 

112  097 

1 

623 

416 

108  793 

305 

$80  to  $99    

3  731 

3  089 

458 

178 

119  362 

1  047 

447 

114  892 

314 

$100  to  $149   _. 

1  553 

1  251 

207 

91 

114  635 

2  345 

683 

104  012 

426 

$1 50  or  more..    .  

1 

132 

58 

13 

49 

39  939 

3 

1  215 

424 

31  408 

435 

No  cosh  rent  

196 

150 

11 

28 

5  347 

1 

100 

40 

4  713 

23 

Median   

$69 

$68 

$80 

$69 

$88 

$117 

$104 

$87 

$101 

•Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS  NEW  YORK  34-31 


Table  11.    Occupancy,  Plumbing,  and  Financial  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of 
Household,  for  Areas  and  Places:    1970  — Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

Standard  metropolitan 

statistical  areas 

-Con. 

Statistical  Areas 

Places  of  50,000 

New  York  — 

Con. 

Rochester 

Syracuse 

Utica-Rome 

Inhabitants  or  More 

(or  Central  Cities) 

Urban  Balance 

Urbanized  Areas 

riaces  Or  SUfUUU 

Urbon 

Urban 

Urbon 

Rome 

Urban 

lv>U#iUilnntr      4tB>     AA  *N  »-4_l 

innaoiTanTS  or  rviore 

Yonkers 

balance 

Total 

Rochester 

balance 

Total 

Syracuse 

bolance 

Totol 

(urban  part) 

Utica 

balance 

Total  Negro  population   

13  003 

ISO  767 

57  688 

49  647 

3  127 

23  396 

21  383 

1  381 

7  686 

1  929 

5  152 

186 

All  occupied  housing  units  

4  112 

35  243 

15  160 

13  211 

785 

6  484 

6  061 

313 

1  985 

452 

1  427 

26 

POPULATION 

12  720 

13S  218 

56  124 

48  832 

2  773 

22  642 

21  048 

1  188 

7  102 

1  676 

5  037 

72 

3.1 

3.8 

3.7 

3.7 

3.5 

3.5 

3.5 

3.8 

3.6 

3.7 

3.5 

2.8 

Owner    

3.4 

4.2 

4.4 

4.4 

4.2 

4.2 

4.2 

4.2 

4.3 

4.2 

4.5 

3.1 

Renter    

3.1 

3.5 

3.4 

3.4 

3.1 

3.3 

3.3 

3.4 

3.4 

3.5 

3.3 

2.5 

TENURE 

492 

18  037 

4  382 

3  581 

325 

1  356 

1  119 

158 

461 

118 

269 

12 

Renter  occupied   

3  620 

17  206 

10  778 

9  630 

460 

5  128 

4  942 

155 

1  524 

334 

1  158 

14 

PLUMBING  FACILITIES 

With  oil  plumbing  facilities  

3  869 

33  885 

14  018 

12  670 

714 

6  321 

5  921 

303 

1  813 

426 

1  293 

25 

Locking  some  or  oil  plumbing  facilities  

243 

1  358 

1  142 

541 

71 

163 

140 

10 

172 

26 

134 

1 

Lacking  only  hot  water  

45 

164 

80 

44 

5 

13 

10 

1 

7 

1 

4 

Lacking  other  plumbing  facilities  _  

198 

1  194 

1  062 

497 

66 

150 

130 

9 

165 

25 

130 

1 

PIPE0  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  ond  cold  

4  000 

34  966 

14  638 

13  154 

756 

6  458 

6  048 

310 

1  966 

449 

1  420 

26 

Cold  only  .    

111 

264 

213 

52 

18 

22 

13 

3 

14 

3 

7 

None  

1 

13 

309 

5 

11 

4 

_ 

5 

_ 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household   - 

3  988 

34  326 

14  240 

12  803 

732 

6  368 

5  956 

309 

1  851 

432 

1  321 

26 

Also  used  by  another  household  

117 

851 

444 

391 

31 

104 

101 

3 

123 

18 

105 

None                                               _  .  _ 

7 

66 

476 

17 

22 

12 

4 

1 

11 

2 

1 

_ 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

3  923 

34  092 

14  173 

12  744 

722 

6  338 

5  934 

304 

1  831 

429 

1  306 

25 

Also  used  by  another  household          . .    .  . 

89 

878 

460 

399 

34 

116 

113 

3 

124 

20 

104 

None    

100 

273 

527 

68 

29 

30 

14 

6 

30 

3 

17 

1 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

3  992 

34  200 

14  336 

12  778 

744 

6  302 

5  890 

307 

1  895 

_ 

440 

1  357 

26 

Also  used  by  another  household   _ 

53 

452 

149 

140 

7 

48 

47 

1 

37 

37 

No  complete  kitchen  facilities  

67 

591 

675 

293 

34 

134 

124 

5 

53 

1 2 

33 

_ 

ACCESS 

With  direct  access  

4  1 02 

35  160 

15  112 

13  1 72 

782 

6  471 

6  048 

313 

1  976 

452 

1  418 

26 

10 

83 

48 

39 

3 

1 3 

13 

9 

9 

VALUE 

Specified  owner  occupied' 

279 

16  050 

3  016 

2  398 

301 

816 

624 

142 

239 

97 

93 

11 

Less  than  $5,000   ___ 

8 

58 

105 

46 

13 

16 

2 

7 

7 

3 

3 

- 

$5,000  to  $7,499  

3 

133 

238 

188 

16 

19 

9 

8 

23 

7 

11 

- 

$7,500  to  $9,999  

11 

255 

543 

482 

24 

57 

44 

10 

36 

13 

20 

$10  000  to  $12  499 

12 

630 

630 

576 

16 

114 

88 

12 

58 

28 

25 

1 

$12,500  to  $14,999  _  ___ 

11 

937 

508 

468 

15 

147 

129 

18 

29 

13 

10 

2 

$15,000  to  $17,499    

17 

1  677 

374 

333 

12 

166 

133 

24 

24 

14 

9 

$17,500  to  $19,999    

24 

2  522 

202 

170 

16 

117 

94 

18 

22 

8 

5 

2 

$20,000  to  $24,999_-_  _.  

40 

4  486 

180 

87 

59 

123 

90 

27 

24 

7 

10 

3 

$25,000  to  $34,999   

70 

3  925 

165 

34 

93 

45 

30 

13 

14 

3 

3 

$35,000  to  $49,999...   

53 

1  147 

60 

12 

29 

11 

4 

5 

2 

1 

- 

- 

$50,000  or  more  _.  __ 

30 

280 

11 

2 

8 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

Median .     

$26  900 

$22  000 

$12  500 

$12  100 

$23  300 

$15  800 

$15  800 

$16  700 

$12  300 

$12  300 

$11  300 

$20  800 

With  all  plumbing  facilities   ___ 

273 

15  914 

2  935 

2  385 

288 

807 

624 

139 

233 

95 

93 

11 

45 

65 

42 

6 

1 1 

o 

1 

3 

i.'s  nnn  tn  to  ooo 

1 4 

369 

759 

666 

36 

75 

53 

18 

57 

20 

31 

tin  nnn  tn  tu  ooo 

23 

1  549 

1  1 28 

1  042 

30 

259 

21 7 

29 

86 

41 

35 

3 

« i  ^  nnn  t n  <io  ooo 

1Q 

JT 

4  171 

572 

501 

28 

283 

227 

42 

46 

22 

14 

2 

ton  nnn  if.  to^  ooo 

$^U,UUU  TO  ^/fl.YYY  - 

39 

4  456 

1 78 

87 

59 

1 22 

90 

27 

24 

7 

10 

5  324 

233 

47 

129 

57 

35 

1 8 

1 6 

4 

- 

$27  200 

uuu 

$ 1 2  600 

$12  100 

$23  700 

$ 1 5  900 

CIA  ROfl 

$12  400 

$12  400 

$11  300 

ton  Ann 

CONTRACT  RENT 

Sptcifitd  renter  occupied-  

3  613 

17  000 

10  521 

9  514 

444 

5  098 

4  914 

153 

1  497 

327 

1  143 

14 

Less  than  $30   

39 

218 

154 

115 

6 

27 

25 

2 

12 

4 

8 

- 

$30  to  $39  _   

143 

151 

105 

70 

4 

51 

49 

- 

23 

9 

12 

$40  to  $59.    

377 

698 

774 

600 

41 

224 

208 

15 

252 

41 

209 

' 

$60  to  $79 

666 

1  452 

2  450 

2  283 

46 

909 

884 

18 

607 

58 

546 

2 

$80  to  $99    

806 

1  959 

2  913 

2  808 

47 

1  701 

1  681 

15 

345 

59 

280 

3 

$100  to  $119    

503 

2  147 

1  981 

1  887 

23 

1  202 

1  183 

18 

102 

48 

51 

1 

$120  to  $149     

395 

4  169 

1  426 

1  366 

50 

693 

671 

21 

73 

42 

28 

3 

$150  to  $199  

438 

4  444 

474 

282 

182 

215 

163 

47 

16 

7 

6 

3 

$200  to  $249     

127 

999 

41 

20 

16 

20 

14 

4 

1 

I 

- 

$250  or  more    

47 

435 

19 

5 

12 

3 

3 

1 

1 

No  cosh  rent  .   -  

72 

328 

184 

78 

15 

53 

33 

1 3 

65 

58 

3 

- 

Median  

$94 

$132 

$90 

$90 

$147 

$96 

$95 

$123 

$74 

$88 

$72 

$120 

With  alt  plumbing  facilities   

3  380 

15  862 

9  619 

9  012 

390 

4  956 

4  782 

146 

1  343 

303 

1  016 

13 

Less  thon  $40   .__   

132 

310 

163 

146 

6 

70 

67 

2 

26 

7 

17 

$40  to  $59    

304 

537 

566 

510 

24 

181 

169 

1 1 

181 

37 

142 

1 

$60  to  $79    

589 

1  217 

2  180 

2  097 

30 

865 

842 

16 

548 

46 

500 

1 

$80  to  $99      

794 

1  717 

2  791 

2  71) 

43 

1  674 

1  654 

15 

335 

58 

271 

3 

$100  to  $149  

889 

5  987 

3  267 

3  175 

65 

1  880 

1  839 

39 

172 

89 

77 

4 

605 

5  786 

525 

302 

210 

236 

179 

50 

18 

8 

6 

4 

No  cosh  rent    

67 

308 

127 

71 

12 

50 

32 

13 

63 

58 

3 

$96 

$135 

$91 

$91 

$156 

$96 

$96 

$126 

$76 

$91 

$74 

$125 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  11.   Occupancy,  Plumbing,  and  Financial  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of 
Household,  for  Areas  and  Places:    1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meoning  of  symbols,  see  text) 


Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 
Places  of  50,000 

Inhabitants  or  More 

(or  Central  Cities) 
Urban  Balance 
Urbanized  Areas 
Places  or  dU,uuu 
Inhabitants  or  More 

Urbanized  oreas 

Places 

Albony— 
Schenec- 
tody-Troy 

Binghomton 

_- 
Buffalo 

New  York-Northeostern  New  Jersey 

Rochester 

Syracuse 

Utico— Rome 

Albany 

Binghomton 

Buffalo 

Total 

New  Jersey 
portion 

New  York 
portion 

Total  Ntgro  population   

21  907 

2  046 

106  682 

2  420  387 

547  054 

1  873  333 

51  243 

22  366 

7  251 

14  132 

1  423 

94  329 

All  occupied  housing  units 

6  546 

614 

31  158 

733 

577 

13  665 

6  280 

1  900 

4  374 

407 

27  963 

POPULATION 

Population  in  homing  unrli  

21  334 

1  915 

105  049 

2  359  904 

535  117 

1  824  787 

50  351 

21  920 

] . 

-I 

1  370 

93  038 

Per  occupied  unit  

3.3 

3.1 

3.4 

3.2 

3.4 

0.4C 

3.7 

3.5 

3.6 

3.2 

3.4 

3.3 

3.8 

3.8 

3.8 

i  a 

j.o 

3  9 

3  7 

4.4 

4.2 

4.4 

3.7 

3.7 

3.8 

Renter  

3.1 

2.9 

3.2 

3  1 

3  2 

3  0 

3.4 

3.3 

3.3 

3.1 

3.3 

3.1 

TENURE 

Owner  occupied                             -  -  -  - 

1  511 

1 28 

9  063 

1  A  Q   OO  "3 

3  788 

1  241 

398 

709 

77 

8  169 

Renter  occupied  

5  035 

486 

22  095 

584  904 

113  522 

471  382 

9  877 

5  039 

1  502 

3  665 

330 

19  794 

PlIIMRINft  FATUITIES 

With  all  plumbing  focilities  

6  208 

598 

30  391 

700  740 

149  549 

551  191 

13  1 23 

6  138 

1  740 

4  1 09 

391 

27  292 

Locking  some  or  all  plumbing  facilities  

338 

16 

767 

32  457 

6  563 

25  894 

542 

142 

160 

265 

1 6 

671 

Lacking  only  hot  water  

26 

3 

94 

3  611 

1  635 

1  976 

44 

10 

5 

22 

3 

85 

Lacking  other  plumbing  facilities   

312 

13 

673 

28  846 

4  928 

23  918 

498 

132 

155 

243 

13 

586 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold  

6  476 

61 1 

3 1  035 

728  193 

1 53  983 

574  210 

1 3  608 

6  267 

1  890 

4  316 

404 

27  856 

Cold  only  ,     .  _  

68 

3 

118 

4  796 

2  752 

52 

13 

10 

56 

3 

103 

None   _  _   

2 

- 

5 

208 

85 

123 

5 

- 

- 

2 

- 

4 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household   

6  348 

602 

30  711 

710  010 

152  652 

557  358 

1 3  256 

6  1 75 

1  774 

4  221 

395 

27  570 

Also  used  by  another  household   __  _..  

182 

12 

417 

21  625 

3  1 77 

1 8  448 

391 

101 

123 

142 

12 

364 

None  -  

16 

- 

30 

1  562 

283 

1  279 

18 

4 

3 

11 

- 

29 

BATHTUB  OR  SHOWER 

for  exclusive  use  of  household  

6  257 

601 

30  545 

7rtA  mn 

1 51  481 

554  819 

13  198 

6  151 

1  756 

4  150 

394 

27  430 

Also  used  by  another  household  _   

190 

12 

406 

1 8  353 

399 

113 

124 

145 

12 

346 

None  .  _-  _.-  

99 

1 

207 

5  315 

1  402 

3  913 

68 

16 

20 

79 

1 

187 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

6  42 1 

608 

30  504 

712  450 

151  926 

560  524 

1 3  226 

6  1 09 

1  818 

4  298 

401 

27  360 

Also  used  by  onother  household  

38 

1 66 

9  635 

1  268 

8  367 

1 43 

37 

26 

1 48 

No  complete  kitchen  facilities  

87 

6 

488 

11  112 

2  918 

8  194 

296 

124 

45 

50 

6 

455 

ACCESS 

6  523 

614 

31  075 

730  644 

155  551 

575  093 

13  626 

6  267 

1  891 

4  357 

407 

27  887 

Locking  direct  access  

23 

- 

83 

2  553 

561 

1  992 

39 

13 

9 

17 

- 

76 

VALUE 

Specified  owner  occupied'  

778 

96 

4  138 

74  837 

23  896 

50  941 

2  597 

735 

200 

276 

47 

3  444 

Less  thon  $5,000. _    

42 

1 

236 

279 

131 

1 48 

46 

4 

6 

24 

1 

221 

$5,000  to  $7,499   

107 

2 

678 

857 

468 

389 

188 

11 

18 

57 

2 

600 

$7,500  to  $9.999   __ 

92 

2 

1  015 

1  623 

925 

482 

46 

33 

42 

2 

910 

$10  000  to  $12  499 

74 

9 

847 

3  400 

1  804 

1  596 

577 

95 

54 

20 

8 

735 

$12,500  to  $14.999    

77 

13 

556 

4  688 

2  383 

2  305 

469 

145 

25 

25 

1 1 

457 

$15,000  to  $17.499  

101 

11 

358 

8  376 

3  440 

4  936 

341 

154 

23 

24 

8 

274 

$17,500  to  $19.999  _._  

99 

1 1 

184 

12  650 

4  014 

8  636 

180 

1 1 1 

15 

31 

6 

114 

$20,000  to  $24.999  

102 

23 

161 

20  827 

5  170 

15  657 

140 

1 16 

19 

36 

8 

88 

$25,000  to  $34,999  

73 

18 

78 

17  383 

4  245 

13  138 

125 

43 

6 

14 

1 

36 

$35,000  to  $49.999    

1 1 

6 

21 

3  949 

1  127 

2  822 

40 

9 

1 

3 

8 

$50,000  or  more     - 

4 

805 

189 

616 

9 

1 

_ 

1 

Median  

$14  900 

$19  800 

$10  400 

$21  300 

$19  200 

$22  200 

$12  500 

$16  100 

$12  000 

$11  900 

$14  900 

$10  000 

With  oil  plumbing  focilittos  

772 

95 

4  109 

74  172 

23  641 

50  531 

2  583 

734 

198 

274 

46 

3  419 

■  -*_•_•     (t..     *  C  (\f\f\ 

41 

1 

232 

248 

115 

133 

42 

3 

4 

23 

1 

218 

cc  nnn  in  co  ooo 

197 

3 

1  685 

2  389 

1  331 

1  058 

666 

57 

51 

98 

3 

1  504 

tin  nnn  ■ «  t  i  a  ooo 

149 

22 

1  390 

7  988 

4  134 

3  854 

1  044 

240 

79 

45 

19 

1  179 

*  1  C  t\{\{\    In    tlO  OOO 

200 

22 

540 

20  868 

7  402 

13  466 

519 

265 

38 

55 

14 

386 

ton  nn/i  *«  to.4  ooo 

101 

23 

159 

20  695 

5  139 

15  556 

140 

116 

19 

36 

8 

87 

$25,000  or  more  

84 

24 

103 

21  984 

5  520 

16  464 

172 

53 

7 

17 

1 

45 

Median  

$15  000 

$19  900 

$10  400 

$21  400 

$19  300 

$22  200 

$12  500 

$16  100 

$12  000 

$12  000 

$15  000 

$10  000 

CONTRACT  RENT 

Specified  renfer  occupitd-    .  ______ 

5  026 

485 

21  897 

583  525 

113  22S 

470  300 

9  750 

5  011 

1  480 

3  664 

329 

19  642 

Less  thon  $30  

147 

4 

219 

4  601 

819 

3  782 

115 

25 

12 

109 

3 

197 

$30  to  $39     _ 

452 

9 

616 

9  768 

2  240 

7  528 

70 

49 

21 

363 

9 

566 

$40  to  $59   

1  750 

36 

5  133 

58  630 

7  514 

51  116 

600 

210 

250 

1  357 

34 

4  800 

$60  to  $79 

1  403 

115 

10  327 

tin  9rn 

1  JO  TOJ 

16  851 

120  132 

2  284 

885 

605 

981 

107 

9  470 

$80  to  $99    

688 

92 

3  750 

145  807 

21  973 

1 23  834 

2  813 

1  683 

342 

501 

70 

3  133 

$100  to  $119  

247 

77 

1  198 

9 1  504 

25  097 

1  891 

1  196 

99 

151 

53 

996 

$120  to  $149    

191 

71 

338 

79  701 

28  302 

5?  399 

1  391 

689 

72 

129 

34 

263 

$150  to  $199     __ 

81 

68 

106 

40  007 

8  068 

31  939 

454 

208 

16 

35 

14 

51 

$200  to  $249  

8 

8 

6 

6  692 

723 

5  969 

36 

18 

1 

4 

1 

5 

$250  or  more.        _  _.   

4 

2 

7 

2  964 

311 

2  653 

17 

3 

1 

1 

1 

2 

No  cosh  rent    

55 

3 

197 

6  868 

1  327 

5  541 

79 

45 

61 

33 

1 59 

Median  

$62 

$96 

$69 

$90 

$105 

$87 

$91 

$96 

$73 

$60 

$82 

$68 

With  oil  plumbing  focilitioi  

4  726 

470 

21  226 

553  398 

107  262 

446  136 

9  248 

4  878 

1  329 

3  424 

314 

19  059 

less  thon  $40    

519 

13 

746 

12  275 

2  751 

9  524 

146 

67 

24 

407 

12 

679 

$40  to  $59    

1  662 

31 

4  867 

52  459 

6  243 

46  216 

510 

171 

179 

1  292 

29 

4  562 

$60  to  $79   __ 

1  332 

108 

10  091 

126  589 

14  686 

111  903 

2  098 

843 

547 

923 

100 

9  270 

$80  to  $99...   

649 

90 

3  692 

140  086 

20  917 

119  169 

2  716 

1  656 

332 

468 

68 

3  089 

$100  to  $149   

420 

148 

1  524 

166  674 

52  426 

114  248 

3  204 

1  870 

168 

265 

87 

1  251 

$1 50  or  more..   

92 

77 

118 

48  835 

8  994 

39  841 

502 

227 

18 

39 

15 

58 

No  cosh  rent  

52 

3 

188 

6  480 

1  245 

5  235 

72 

44 

61 

30 

3 

150 

Median   

$62 

$98 

W9 

$91 

$107 

$88 

$92 

$96 

$76 

$60 

$84 

$68 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  ocres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-fomily  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  11.    Occupancy,  Plumbing,  and  Financial  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of 
Household,  for  Areas  and  Places:    1970 -Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


C  tn  rtrJn  rri  Metro  do  1  ita  n 

Places -Con. 

Statistical  Areas 

Places  of  50  000 

1  1 UVC9    Ul     wWf  WWW 

Inhabitants  or  More 

(or  Central  Cities) 

Urban  Balance 

Urbanized  Areas 

nl                  _  /    Cft  ftftft 

Places  or  50,000 

Levittown 

Mount 

New 

New  York 

Niogaro 

Sche- 

White 

Inhabitants  or  More 

(U) 

Vernon 

Rochelle 

City 

Falls 

Rochester 

Rome 

nectady 

Syracuse 

Troy 

Utico 

Ploins 

Yonker 

Total  Negro  population  

44 

25  883 

10  854 

1  668  115 

8  001 

49  647 

1  932 

3  211 

21  383 

2  924 

5  152 

7  250 

13  003 

All  occupied  housing  units 

9 

8  068 

3  289 

524  534 

2  042 

13  211 

453 

973 

6  061 

764 

1  427 

2  439 

4  112 

POPULATION 

Population  in  housing  wnrti  

28 

25  578 

10  363 

1  636  425 

7  957 

48  832 

1  679 

3  145 

21  048 

2  842 

5  037 

6  972 

12  720 

Per  occupied  unit 

3.1 

3.2 

3.2 

3.1 

3.9 

3.7 

3.7 

3.2 

3.5 

3.7 

3.5 

2.9 

3.1 

Owner  

3.7 

3.8 

3.6 

4.2 

4.4 

4.2 

3.8 

4.2 

3.9 

4.5 

3.5 

3.4 

Renter 

2.2 

3.0 

2.9 

3.0 

3.8 

3.4 

3.5 

2.9 

3.3 

3.7 

3.3 

2.7 

3.1 

TENURE 

Owner  occupied  ,  -   

4 

2  187 

952 

83  937 

587 

3  581 

119 

353 

1  119 

168 

269 

426 

492 

Renter  occupied 

5 

5  881 

2  337 

440  597 

1  455 

9  630 

334 

620 

4  942 

596 

1  158 

2  013 

3  620 

Dl  1  lURIMd  EAtTIIITICC 
rLUMDiriU  r  A  lv  ILI  IICj 

With  all  plumbing  facilities  

9 

7  794 

3  058 

501  021 

1  961 

12  670 

427 

944 

5  921 

736 

1  293 

2  136 

3  869 

Lacking  some  or  oil  plumbing  facilities  

- 

274 

231 

23  513 

81 

541 

26 

29 

140 

28 

134 

303 

243 

Lacking  only  hot  water 

27 

11 

1  729 

6 

44 

1 

2 

10 

1 

4 

9 

45 

Locking  other  plumbing  facilities  

247 

220 

21  784 

75 

497 

25 

27 

130 

27 

130 

294 

198 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold    

9 

8  032 

3  276 

522  114 

2  035 

13  154 

450 

971 

6  048 

760 

1  420 

2  403 

4  000 

Cold  only 

36 

13 

2  309 

7 

52 

3 

2 

13 

4 

7 

36 

1 1 1 

None  - 

111 

5 

1 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

9 

7  885 

3  106 

506  458 

1  994 

12  803 

433 

954 

5  956 

745 

1  321 

2  185 

3  988 

Also  used  by  another  household 

176 

183 

16  873 

48 

391 

18 

18 

101 

16 

105 

252 

117 

None 

7 

1  203 

17 

2 

1 

4 

3 

1 

2 

7 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  -  

9 

7  838 

3  082 

504  312 

1  971 

12  744 

430 

947 

5  934 

740 

1  306 

2  154 

3  923 

Also  used  by  another  household 

176 

184 

16  797 

56 

399 

20 

21 

113 

16 

104 

235 

89 

None 

54 

23 

3  425 

15 

68 

3 

5 

14 

8 

17 

50 

100 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household 

9 

7  881 

3  075 

509  737 

1  999 

12  778 

441 

954 

5  890 

744 

1  357 

2  232 

3  992 

Also  used  by  another  household   

115 

129 

7  488 

17 

140 

4 

47 

5 

37 

132 

53 

No  complete  kitchen  facilities 

72 

85 

7  309 

26 

293 

12 

15 

124 

15 

33 

75 

67 

Arrccc 

With  direct  access  

9 

8  014 

3  267 

522  736 

2  036 

13  1 72 

453 

970 

6  048 

761 

1  418 

2  413 

4  102 

Lacking  direct  access  

54 

22 

1  798 

6 

39 

3 

1 3 

3 

9 

26 

10 

VALUE 

Specified  owner  occupied'  

1 

826 

641 

33  260 

433 

2  398 

98 

180 

624 

68 

93 

185 

279 

Less  than  $5.000   - 

- 

2 

- 

86 

11 

46 

3 

7 

2 

5 

3 

1 

8 

$5,000  to  $7,499   

- 

5 

9 

257 

62 

188 

7 

20 

9 

16 

11 

- 

3 

$7,500  to  $9.999  

- 

5 

7 

443 

89 

482 

13 

31 

44 

12 

20 

11 

tlfl  flfin  tn  tl  9  499 

19 

1 3 

961 

93 

576 

28 

24 

88 

10 

25 

3 

12 

$12,500  to  $14,999    

_ 

23 

9 

1  361 

76 

468 

13 

24 

129 

3 

10 

7 

11 

$15,000  to  $17,499    

- 

41 

20 

3  228 

51 

333 

14 

30 

133 

8 

9 

4 

17 

$17,500  to  $19,999    

- 

74 

32 

6  018 

33 

170 

9 

24 

94 

3 

5 

11 

24 

$20,000  to  $24.999    

- 

227 

84 

10  834 

13 

87 

7 

12 

90 

8 

10 

30 

40 

$25,000  to  $34,999  

2 

305 

195 

8  583 

4 

34 

3 

8 

30 

3 

- 

78 

70 

$35,000  to  $49,999    

- 

103 

206 

1  278 

1 

12 

1 

- 

4 

- 

- 

41 

53 

$50,000  or  more  _  

- 

22 

66 

211 

- 

2 

- 

- 

1 

- 

- 

10 

30 

Median  

$25  600 

$32  500 

$22  000 

$11  500 

$12  100 

$12  300 

$13  300 

$15  800 

$10  300 

$11  300 

$29  700 

$26  900 

With  ell  plumbing  focilHies  

2 

822 

632 

32  996 

431 

2  385 

96 

180 

624 

67 

93 

184 

273 

Less  thon  $5,000   

2 

~ 

84 

10 

42 

1 

7 

2 

5 

3 

1 

6 

$5,000  to  $9,999  

10 

16 

686 

150 

666 

20 

51 

53 

27 

31 

~ 

14 

$10,000  to  $14,999  

39 

22 

2  294 

169 

1  042 

41 

48 

217 

13 

35 

9 

23 

$15,000  to  $19,999  

1 15 

52 

9  1 70 

84 

501 

23 

54 

227 

1 1 

1 4 

1 5 

39 

$20,000  to  $24,999   

227 

83 

1 0  764 

13 

87 

7 

12 

90 

8 

10 

30 

39 

$25,000  or  more  

2 

429 

459 

9  998 

5 

47 

4 

8 

35 

3 

129 

152 

Median    

$25  600 

$32  400 

$22  000 

$  1 1  500 

$12  100 

$12  400 

$13  300 

$15  800 

$10  400 

$1 1  300 

$29  700 

$27  200 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied7  

5 

5  874 

2  336 

439  732 

1  433 

9  514 

327 

617 

4  914 

592 

1  143 

2  011 

3  613 

Less  thon  $30     

- 

25 

16 

3  475 

13 

115 

4 

12 

25 

23 

8 

18 

39 

$30  to  $39..  

- 

39 

6 

7  165 

10 

70 

9 

20 

49 

59 

12 

30 

143 

$40  to  $59   

279 

129 

49  381 

143 

600 

41 

128 

208 

239 

209 

269 

377 

$60  to  $79 

i 

690 

507 

116  520 

560 

2  283 

58 

232 

884 

161 

546 

340 

666 

$80  to  $99   

1  079 

487 

119  148 

472 

2  808 

59 

129 

1  681 

51 

280 

399 

806 

$100  to  $119   

- 

962 

371 

62  215 

163 

1  887 

48 

52 

1  183 

32 

51 

246 

503 

$120  to  $149     

_ 

1  459 

342 

44  868 

48 

1  366 

42 

28 

671 

12 

28 

228 

395 

$150  to  $199    _. 

1 

998 

344 

25  431 

12 

282 

7 

5 

163 

6 

6 

317 

438 

$200  to  $249   

1 

168 

58 

4  548 

— 

20 

1 

- 

14 

- 

- 

69 

127 

$250  or  more   

1 

73 

35 

1  996 

1 

5 

- 

- 

3 

- 

- 

66 

47 

1 

102 

41 

4  985 

11 

78 

58 

11 

33 

9 

3 

29 

72 

Median  

$116 

$100 

$86 

$80 

$90 

$88 

$70 

$95 

$57 

$72 

$96 

$94 

With  oil  plumbing  focilitiei   

S 

5  637 

2  127 

417  662 

1  358 

9  012 

303 

595 

4  782 

566 

1  016 

1  718 

3  380 

Less  thon  $40   

56 

17 

9  004 

21 

146 

7 

29 

67 

77 

17 

17 

132 

$40  to  $59    

251 

100 

44  840 

123 

510 

37 

120 

169 

226 

142 

198 

304 

$60  to  $79..     

1 

623 

416 

108  793 

525 

2  097 

46 

227 

842 

156 

500 

305 

589 

$80  to  $99     

1  047 

447 

114  892 

458 

2  711 

58 

126 

1  654 

48 

271 

314 

794 

$100  to  $149   

2  345 

683 

104  012 

207 

3  175 

89 

77 

1  839 

44 

77 

426 

889 

$150  or  more   .... 

3 

1  215 

424 

31  408 

13 

302 

8 

5 

179 

6 

6 

435 

605 

No  cash  rent  

.1 

100 

40 

4  713 

11 

71 

58 

11 

32 

9 

3 

23 

67 

Median    

$117 

$104 

$87 

$80 

$91 

$91 

$71 

$96 

$58 

$74 

$101 

$96 

'Limited  to  one-fomily  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 


34-34    NEW  YORK  GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  12.    Utilization  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Areas  and 
Places:  1970 


(For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 
Places  of  50,000 
Inhabitants  or  More 
(or  Central  Cities) 
Urban  Balance 
Urbanized  Areas 
Places  of  50,000 

InhnKitnntQ  nr  Mnrp 

New  York-Nonheostern  New  Jersey  SCA 

Standord  m 

etropoliton  stotistical  areas 

Total 

New  Jersey 
portion 

New  York 
portion 

Albony-Schenectody-Troy 

Binghamton 

Totol 

Albany 

Schenec- 
tady 

Troy 

Urbon 
balance 

Totol 

New  York  portion 

Totol  Binghamton 

Urbon 
balonce 

All  occupied  housing  units  

727 

576 

147 

701 

579 

875 

7 

051 

4  374 

973 

764 

724 

758 

743 

407 

254 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1     

96 

514 

26 

500 

70 

014 

1 

370 

451 

225 

98 

430 

230 

218 

66 

85 

629 

440 

120 

981 

508 

459 

5 

666 

3  922 

748 

665 

290 

515 

513 

340 

166 

Mobile  home  or  trailer   

1 

622 

220 

1 

402 

15 

1 

1 

4 

13 

12 

1 

3 

ROOMS 

Owatr  occupied 

146 

118 

38 

867 

107 

251 

1 

811 

709 

353 

168 

423 

236 

226 

77 

to 

1  room    

701 

101 

600 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

- 

i 

701 

190 

1 

51 1 

Q 

6 

~ 

~ 

~ 

- 

3  rooms    

8 

899 

1 

180 

7 

719 

45 

24 

3 

3 

1 1 

10 

10 

5 

4  rooms    

21 

115 

4 

053 

17 

062 

144 

76 

13 

10 

34 

1 0 

10 

4 

2 

33 

438 

9 

997 

23 

441 

356 

147 

73 

26 

73 

46 

44 

14 

10 

6  rooms  _   

39 

287 

11 

036 

28 

251 

511 

185 

1 28 

47 

1 12 

71 

70 

31 

27 

7  rooms  -  .- 

20 

408 

5 

926 

14 

482 

343 

114 

75 

40 

88 

35 

33 

9 

16 

8  rooms    

10 

749 

3 

305 

7 

444 

189 

66 

JO 

1  o 

AQ 

•act 

J  J 

32 

8 

14 

9 

820 

3 

079 

6 

741 

212 

88 

22 

22 

57 

28 

26 

6 

1 1 

Medion   

5.7 

5.9 

5.6 

6.2 

6.0 

6.2 

64 

6.3 

62 

6.2 

60 

6.6 

iHtn  occupied    

SSI 

458 

108 

834 

472 

624 

5 

240 

3  665 

620 

596 

301 

522 

517 

330 

174 

1  room  

31 

720 

4 

140 

27 

580 

118 

61 

23 

23 

9 

1 6 

16 

13 

3 

44 

574 

6 

335 

38 

239 

280 

21 7 

30 

1 4 

17 

29 

29 

19 

9 

152 

077 

23 

504 

128 

573 

872 

670 

101 

4 1 

55 

1 1 5 

115 

62 

50 

4  rooms  

188 

321 

34 

020 

154 

301 

1 

271 

940 

1 18 

1 1  7 

76 

145 

143 

76 

65 

113 

091 

28 

759 

84 

332 

1 

296 

964 

109 

1 50 

62 

136 

134 

94 

36 

6  rooms   -- 

37 

998 

9 

021 

28 

977 

897 

568 

162 

120 

36 

49 

49 

41 

7 

7  rooms  

9 

356 

1 

899 

7 

457 

318 

151 

54 

86 

26 

25 

25 

21 

3 

8  rooms  

2 

743 

703 

2 

040 

99 

39 

1 5 

34 

9 

4 

4 

2 

1 

9  rooms  or  more  

1 

578 

453 

1 

125 

89 

55 

8 

1 1 

1 1 

3 

2 

2 

- 

Medion    

38 

4.1 

3.8 

46 

4.4 

4.8 

5.2 

4.4 

4.2 

4.2 

4  4 

3  9 

PERSONS 

Owatr  occupied  ._   

146 

lit 

38 

867 

107 

251 

1 

811 

709 

353 

168 

423 

236 

226 

77 

to 

1  person  

14 

481 

3 

239 

11 

242 

234 

112 

39 

22 

44 

22 

19 

9 

3 

2  persons  _ .    _   

32 

309 

8 

138 

24 

171 

418 

162 

84 

37 

107 

47 

45 

16 

11 

3  persons  -  

27 

097 

7 

086 

20 

011 

304 

124 

47 

25 

75 

41 

40 

14 

16 

4  persons  .  

25 

953 

7 

103 

18 

850 

299 

103 

69 

21 

73 

49 

46 

13 

20 

5  persons      

18 

711 

5 

193 

13 

518 

193 

63 

42 

19 

50 

43 

42 

15 

18 

6  persons.  .  

11 

868 

3 

371 

8 

497 

166 

56 

37 

17 

39 

9 

9 

3 

3 

7  persons  

7 

618 

2 

257 

5 

361 

88 

34 

14 

14 

20 

13 

13 

4 

8  persons  _  _   

5 

283 

1 

596 

3 

687 

66 

28 

17 

9 

9 

4 

4 

1 

3 

9  persons  or  more  .. 

2 

798 

884 

1 

914 

43 

27 

4 

4 

6 

8 

8 

2 

2 

Median    _ 

3  5 

3.6 

3.4 

3.3 

3.1 

3.6 

3.5 

3.3 

3.7 

3.7 

3.5 

4.0 

Renter  occupied  .  

581 

458 

108 

834 

472 

624 

5 

240 

3  665 

620 

596 

301 

522 

517 

330 

174 

1  person  .  _  

138 

863 

23 

425 

115 

438 

1 

464 

1  047 

183 

122 

96 

156 

154 

81 

71 

2  persons    

138 

892 

25 

065 

113 

827 

1 

132 

789 

149 

103 

76 

123 

121 

76 

44 

3  persons   .   

102 

118 

19 

614 

82 

504 

850 

596 

98 

104 

42 

91 

91 

53 

36 

4  persons     

81 

689 

1 5 

305 

66 

384 

625 

430 

70 

83 

39 

45 

45 

29 

12 

51 

377 

10 

130 

41 

247 

432 

307 

42 

58 

20 

43 

43 

36 

5 

6  persons      

30 

270 

6 

395 

23 

875 

303 

215 

27 

45 

13 

29 

29 

23 

4 

7  persons  

18 

932 

4 

218 

14 

714 

193 

1 20 

27 

37 

6 

16 

15 

15 

- 

8  persons  .    

13 

082 

3 

001 

10 

081 

148 

100 

17 

26 

3 

7 

7 

7 

9  persons  or  more    

6 

235 

1 

681 

4 

554 

93 

61 

7 

18 

6 

12 

12 

10 

2 

Medion  _ 

2.6 

2.8 

2.6 

2.5 

2.5 

2.4 

3.2 

2.2 

2.4 

2.4 

2.7 

1.9 

PERSONS  PER  ROOM 

Owatr  occupied   .  -   

146 

lit 

38 

867 

107 

251 

1 

811 

709 

353 

168 

423 

236 

226 

77 

to 

0.50  or  less  

61 

979 

16 

498 

45 

481 

929 

369 

167 

81 

235 

114 

106 

38 

34 

0  51  to  0.75    

36 

286 

9 

364 

26 

922 

408 

145 

99 

42 

81 

59 

57 

18 

25 

0  76  to  1.00    

32 

055 

8 

686 

23 

369 

330 

124 

60 

29 

83 

45 

45 

15 

19 

1 .01  to  1 .50  

12 

340 

3 

534 

8 

806 

118 

57 

23 

13 

19 

13 

13 

6 

1 

1.51  or  more   

3 

458 

785 

2 

673 

26 

14 

4 

3 

5 

5 

5 

1 

Renter  occupied   

581 

458 

108 

834 

472 

624 

5 

240 

3  665 

620 

596 

301 

522 

517 

330 

174 

0  50  or  less  

191 

326 

36 

728 

154 

598 

2 

441 

1  713 

312 

227 

158 

238 

234 

129 

102 

0  51  to  0.75   

124 

990 

23 

642 

101 

348 

1 

036 

687 

139 

139 

58 

109 

108 

62 

43 

0.76  to  1 .00   

154 

000 

28 

331 

125 

669 

1 

119 

787 

117 

144 

63 

118 

118 

92 

22 

1  01  to  1.50...  _    

77 

104 

14 

471 

62 

633 

489 

359 

43 

65 

17 

42 

42 

35 

4 

1.51  or  more  .     

34 

038 

5 

662 

28 

376 

155 

119 

9 

21 

5 

15 

15 

12 

3 

Wrt.  til  pkimbina  facilities    

695 

209 

141 

397 

553 

812 

6 

683 

4  109 

944 

736 

687 

730 

717 

391 

253 

Owatr  occupied  

143 

819 

38 

339 

105 

480 

1 

761 

684 

346 

166 

413 

226 

217 

76 

79 

1  00  or  less  _    

128 

398 

34 

106 

94 

292 

1 

621 

615 

320 

150 

390 

212 

203 

70 

78 

1  01  to  1  50   

12 

155 

3 

483 

8 

672 

114 

55 

22 

13 

18 

11 

11 

6 

3 

266 

750 

2 

516 

26 

14 

4 

3 

5 

3 

3 

1 

Renter  occupied  

551 

390 

103 

058 

448 

332 

4 

922 

3  425 

598 

570 

274 

504 

500 

315 

174 

1  00  or  less  ..    

445 

647 

83 

914 

361 

733 

4 

321 

2  981 

547 

490 

254 

450 

446 

270 

167 

1.01  to  1.50   _  

75 

340 

13 

994 

61 

346 

459 

334 

42 

63 

15 

40 

40 

34 

4 

1 .51  or  more  

30 

403 

5 

150 

25 

253 

142 

110 

9 

17 

5 

14 

14 

11 

3 

TELEPHONE 

Available   

506 

199 

105 

882 

400 

317 

5 

199 

3  015 

783 

576 

623 

602 

588 

301 

218 

None   

221 

377 

41 

819 

179 

558 

1 

852 

1  359 

190 

188 

101 

156 

155 

106 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-35 


Table  12.    Utilization  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Areas  and 
Places:    1 970- Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meoning  of  symbols,  see  text) 


Standard  Metropolitan 

Stondard  metrooolitan  statistical  areas 

-Con. 

MaTisTica  i  Areas 

rlaces  Or  OU,UUU 

Buffalo 

New  York 

Inhabitants  or  More 

Bingham 

(or  Central  Cities) 

ton  — Con. 

Urban  Balance 

Urbanized  Areas 

Places  of  50,000 

Pennsylvania 

Urban 

Mount 

InknnitnnK  or  Mfirp 

(III  IU  Ul  1  U  ■  I  1  3    VI  ITIWIC 

portion 

Total 

Buffalo 

Niogora  Falls 

balance 

Total    Levittown  (U) 

Vernon    New  Rochelle 

New  York 

White  Plains 

AH  occupied  housing  units  __ 

15 

31  615 

27  963 

2  042 

1  372 

579  875 

9 

8  068 

3  289 

524  534 

2  439 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1   

12 

7  715 

6  138 

766 

621 

70  014 

7 

1  069 

752 

44  484 

292 

2  or  more     

2 

23  876 

21  813 

1  274 

749 

508  459 

2 

6  981 

2  526 

478  859 

2  135 

Mobile  home  or  trailer  __  __ 

1 

24 

12 

2 

2 

1  402 

- 

18 

11 

1  191 

12 

ROOMS 

Owner  occupied  .  __ 

10 

9  325 

8  169 

587 

412 

107  251 

4 

2  187 

952 

83  937 

426 

1  room  

- 

13 

9 

1 

600 

5 

2 

548 

5 

2  rooms     

33 

28 

2 

2 

1  51 1 

1 

18 

9 

1  401 

9 

3  rooms    __  

164 

136 

12 

9 

7  719 

122 

43 

7  078 

51 

4  rooms  

_ 

475 

349 

84 

31 

17  062 

- 

301 

103 

14  853 

88 

5  rooms  

2 

1  420 

1  142 

138 

107 

23  441 

- 

414 

114 

18  895 

71 

6  rooms  

1 

3  608 

3  280 

170 

125 

28  251 

2 

474 

144 

22  071 

69 

7  rooms     _  _  _   

2 

1  996 

1  807 

90 

72 

14  482 

- 

358 

126 

9  974 

53 

8  rooms                         _  -  _  —  

3 

907 

802 

53 

35 

7  444 

1 

238 

152 

4  624 

43 

9  rooms  or  more    

2 

709 

616 

38 

30 

6  741 

257 

259 

4  493 

37 

Median   

7.5 

6.2 

6.2 

5.8 

5.9 

5.6 

6.0 

7.0 

5.5 

5.3 

Renter  occupied  

5 

22  290 

19  794 

1  455 

960 

472  624 

5 

5  881 

2  337 

440  597 

2  013 

1  room   

- 

377 

345 

24 

6 

27  580 

1 

167 

178 

25  756 

247 

2  rooms  

480 

412 

34 

29 

10  ion 

Jo  zjv 

365 

202 

35  966 

176 

3  rooms  

2  199 

1  857 

206 

123 

128  573 

2  014 

690 

120  060 

568 

4  rooms  

2 

5  251 

4  355 

522 

350 

154  301 

2 

1  804 

764 

144  804 

632 

2 

5  721 

5  057 

342 

307 

84  332 

1 

954 

330 

78  610 

267 

6  rooms  -  _  -  _   

5  623 

5  312 

201 

97 

28  977 

_ 

361 

106 

26  339 

64 

7  rooms    

_ 

1  837 

1  728 

72 

33 

7  457 

1 

128 

39 

6  515 

27 

8  rooms  

- 

513 

463 

37 

10 

2  040 

_ 

42 

15 

1  670 

20 

9  rooms  or  more  . 

1 

289 

265 

17 

5 

1  125 

_ 

46 

13 

877 

12 

Median   

4  8 

5.0 

5.1 

4.4 

4.4 

3.8 

4.3 

3.7 

3.6 

3.8 

3.5 

PERSONS 

Owner  occupied   __ 

10 

9  325 

8  1 69 

587 

412 

107  251 

4 

2  187 

952 

83  937 

426 

1  person    

3 

970 

876 

38 

35 

11  242 

1 

203 

83 

9  610 

42 

2  persons    

2 

2  197 

1  936 

134 

91 

24  171 

505 

207 

19  658 

124 

3  persons   

1 

1  646 

1  451 

85 

81 

20  011 

424 

171 

15  870 

71 

4  persons    _ 

3 

1  445 

1  261 

98 

63 

18  850 

1 

406 

178 

14  544 

80 

5  persons  

1 

1  137 

1  005 

63 

53 

13  518 

1 

277 

127 

10  030 

45 

6  persons  _  _______   

767 

657 

65 

36 

8  497 

_ 

169 

86 

6  254 

36 

7  persons          _  _  _  -  _  

529 

52 

25 

5  361 

1 

91 

53 

3  906 

15 

8  persons  

359 

301 

29 

21 

3  687 

- 

73 

36 

2  737 

8 

9  persons  or  more   _ 

275 

23 

7 

1  914 

39 

1 1 

1  328 

5 

Median   

2.5 

3.4 

3.4 

3.9 

3.5 

3.4 

3.4 

3.6 

3.3 

3.2 

Renter  occupied    .  

5 

22  290 

19  794 

1  455 

960 

472  624 

5 

5  881 

2  337 

440  597 

2  013 

1  person                                               _  _ 

2 

5  634 

5  1 50 

271 

204 

115  438 

2 

1  277 

560 

108  710 

594 

2  persons                              ,  _  -   

2 

5  027 

4  504 

281 

227 

113  827 

1  589 

649 

106  312 

564 

3  persons    

3  647 

3  276 

224 

134 

82  504 

3 

1  134 

427 

76  824 

288 

4  persons  _  .   _ 

2  768 

2  399 

225 

129 

66  384 

851 

302 

61  810 

232 

5  persons  

1  937 

1  702 

135 

91 

41  247 

464 

192 

38  235 

1 55 

6  persons  

z 

1  304 

1  126 

102 

68 

23  875 

290 

108 

21  872 

99 

7  persons   

1 

888 

757 

86 

40 

14  714 

141 

48 

13  511 

51 

8  persons    .  .    

_ 

596 

502 

56 

36 

10  081 

97 

37 

9  276 

24 

9  persons  or  more                  .  -_ 

489 

378 

75 

31 

4  554 

- 

38 

14 

4  047 

6 

Median  

1  8 

2.6 

2.6 

3.3 

2.9 

2  6 

2  7 

2.6 

2.4 

2.6 

2.2 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied  __   

10 

9  325 

587 

412 

107  251 

4 

2  187 

952 

83  937 

426 

0.50  or  less 

8 

4  712 

4  219 

221 

191 

45  481 

2 

1  040 

516 

35  555 

188 

0.51  to  0.75   

2 

2  062 

1  796 

140 

96 

26  922 

584 

243 

20  887 

120 

0.76  to  1.00  

1  766 

1  521 

133 

84 

23  369 

1 

395 

139 

18  417 

81 

1.01  to  1.50  _ 

667 

550 

73 

28 

8  806 

1 

134 

37 

6  901 

29 

1.51  or  more  

1 18 

83 

20 

13 

2  673 

34 

17 

2  177 

8 

Renter  occupied.  ... 

5 

22  290 

19  794 

1  455 

960 

472  624 

5 

5  881 

2  337 

440  597 

2  013 

0.50  or  less  . 

4 

11  284 

10  342 

513 

403 

154  598 

1 

1  980 

721 

145  048 

666 

0.51  to  0.75  

1 

4  183 

3  732 

265 

174 

101  348 

3 

1  508 

588 

94  170 

430 

0.76  to  1.00—  -  _  

4  352 

3  775 

371 

187 

125  669 

1 

1  423 

610 

1 1 7  048 

570 

1.01  to  1.50  

1  926 

1  538 

232 

139 

62  633 

705 

304 

58  095 

228 

1 .51  or  more 

545 

407 

74 

57 

28  376 

265 

114 

26  236 

119 

With  all  plumbing  facilities  _  _  

1 3 

30  814 

1  961 

1  352 

553  812 

9 

7  794 

3  058 

501  021 

2  136 

Owner  occupied  __   

9 

9  214 

8  081 

581 

407 

105  480 

4 

2  150 

930 

82  511 

416 

1.00  or  less    

9 

8  439 

7  455 

489 

368 

94  292 

3 

1  990 

879 

73  669 

381 

1.01  to  1.50    

663 

549 

72 

26 

8  672 

1 

131 

36 

6  794 

29 

1.51  or  more   .   

112 

77 

20 

13 

2  516 

29 

15 

2  048 

6 

Renter  occupied  

4 

21  600 

19  211 

1  380 

945 

448  332 

5 

5  644 

2  128 

418  510 

1  720 

1.00  or  less  

4 

19  185 

17  304 

1  083 

750 

361  733 

5 

4  723 

1  748 

338  149 

1  426 

1.01  to  1.50    

1  893 

1  514 

228 

139 

61  346 

691 

293 

56  953 

214 

1 .51  or  more  ..      _  _   

522 

393 

69 

56 

25  253 

230 

87 

23  408 

80 

TELEPHONE 

Avoiloble    _  .   

14 

25  240 

22  251 

1  654 

1  132 

400  317 

9 

6  659 

2  808 

356  130 

2  061 

None  

1 

6  375 

5  712 

388 

240 

179  558 

1  409 

481 

168  404 

378 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  12.    Utilization  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Areas  and 
Places:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 
Places  of  50,000 
Inhabitants  or  More 
(or  Central  Cities) 
Urban  Balance 
Urbanized  Areas 

Places  of  SO  000 
innauiionis  or  mure 

Standard  metropolitan  statistical  areos 

-Con. 

New  York- 

Con. 

Rochester 

Syracuse 

Utica-Rome 

Yonkers 

Urbon 
balance 

Total 

Rochester 

Urbon 
balance 

Total 

Syrocuse 

Urbon 
balance 

Total 

Rome 
(urbon  part) 

Utica 

Urban 
balance 

All  occupied  homing  units  

4 

112 

35  243 

15 

1 3  211 

785 

484 

313 

1  985 

452 

1  427 

26 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1    

371 

21  234 

5  221 

4  066 

398 

1  423 

1  154 

184 

420 

162 

181 

16 

2  or  more    

3 

737 

13  918 

9  796 

9  133 

382 

5  039 

4  900 

127 

1  537 

277 

1  242 

10 

Mobile  home  or  troiler   

4 

91 

143 

12 

5 

22 

7 

2 

28 

13 

4 

ROOMS 

Owner  occupied  -   

492 

18  037 

4  382 

3  581 

325 

1  356 

1119 

158 

461 

118 

269 

12 

1  room     

4 

30 

10 

7 

- 

2 

1 

1 

- 

- 

2  rooms    

2 

58 

32 

14 

2 

6 

3 

1 

2 

1 

- 

3  rooms  

24 

352 

126 

92 

4 

32 

27 

3 

10 

3 

6 

- 

4  rooms   

68 

1  409 

343 

258 

14 

70 

46 

7 

36 

15 

16 

- 

5  rooms   

98 

3  512 

715 

579 

50 

225 

160 

46 

97 

24 

51 

4 

6  rooms   

117 

5  102 

1  191 

1  010 

79 

442 

386 

41 

147 

48 

80 

4 

7  rooms  

63 

3  766 

880 

732 

77 

267 

225 

27 

76 

15 

52 

1 

8  rooms   

57 

2  244 

663 

543 

66 

187 

167 

17 

51 

7 

37 

3 

9  rooms  or  more.  .   

59 

1  564 

422 

346 

33 

125 

104 

15 

42 

6 

26 

Median     

59 

6  2 

6.3 

6.3 

6.7 

6.3 

6.3 

6.0 

6.1 

5.9 

6.3 

6.0 

Renter  occupied  

3 

620 

17  206 

10  778 

9  630 

460 

5  128 

4  942 

155 

1  524 

334 

1  158 

14 

1  room  

131 

1  060 

434 

347 

30 

174 

169 

5 

91 

14 

77 

- 

2  rooms  .  _  -  

1 72 

1  310 

770 

597 

44 

229 

222 

7 

69 

9 

57 

1 

3  rooms     -  -    

1 

096 

3  993 

2  134 

1  880 

106 

894 

873 

19 

262 

56 

202 

2 

4  rooms    

1 

248 

4  761 

2  857 

2  585 

156 

1  303 

1  235 

57 

387 

115 

264 

4 

692 

3  249 

2  329 

2  181 

62 

1  111 

1  065 

38 

384 

92 

289 

3 

6  rooms   

205 

1  767 

1  385 

1  298 

23 

859 

836 

17 

213 

36 

169 

3 

7  rooms  

44 

667 

506 

431 

24 

356 

346 

8 

74 

9 

63 

1 

8  rooms     -  

22 

254 

225 

196 

8 

140 

137 

2 

25 

2 

22 

- 

9  rooms  or  more.   

10 

145 

138 

115 

7 

62 

59 

2 

19 

1 

15 

Median    

3.8 

4.0 

4.2 

4.3 

3.8 

4.5 

4.5 

4.3 

4.4 

4.3 

4  4 

4.5 

PERSONS 

Owner  occupied     

492 

18  037 

4  382 

3  581 

325 

1  356 

1  119 

158 

441 

118 

269 

12 

1  person     

61 

1  085 

339 

276 

18 

111 

95 

14 

32 

6 

20 

1 

2  persons    .            .  .  .  .  .  

140 

3  258 

789 

650 

51 

246 

204 

24 

87 

22 

47 

3 

3  persons  

88 

3  203 

696 

548 

64 

234 

194 

22 

82 

26 

41 

4 

4  persons  

85 

3  375 

684 

556 

65 

228 

175 

33 

74 

20 

39 

3 

5  persons  

55 

2  849 

575 

467 

55 

179 

152 

20 

58 

15 

37 

- 

6  persons  . .             .  . -  -   

24 

1  835 

501 

419 

31 

136 

107 

24 

47 

10 

29 

1 

7  persons  

19 

1  190 

304 

255 

20 

108 

89 

15 

27 

4 

21 

8  persons              _  -  _      __                 .  _ 

12 

762 

245 

211 

10 

72 

68 

3 

30 

10 

18 

9  persons  or  more  _ 

8 

480 

249 

199 

11 

42 

35 

3 

24 

5 

17 

Median   _   

3  0 

3  9 

4  0 

4.1 

4.0 

3.9 

3.9 

4.1 

3.9 

3.8 

4.2 

3.0 

Renter  occupied  _.  _  

3 

620 

17  206 

10  778 

9  630 

460 

5  128 

4  942 

155 

1  524 

334 

1  158 

14 

1  person  

881 

3  230 

2  361 

2  081 

104 

1  140 

1  116 

22 

416 

48 

360 

4 

2  persons  

869 

3  650 

2  264 

1  986 

114 

1  174 

1  125 

34 

269 

64 

197 

4 

3  persons   

632 

3  034 

1  745 

1  568 

97 

847 

814 

27 

240 

74 

163 

3 

4  persons     

51 1 

2  548 

1  492 

1  358 

68 

692 

652 

36 

191 

63 

125 

1 

5  persons                             -  -  —      _  _ 

310 

1  790 

1  053 

977 

28 

463 

444 

19 

137 

38 

96 

2 

6  persons    

192 

1  236 

742 

683 

14 

319 

310 

8 

98 

20 

75 

7  persons   

104 

812 

492 

440 

13 

229 

223 

5 

77 

14 

61 

- 

8  persons   

82 

531 

357 

314 

13 

156 

152 

3 

53 

7 

45 

- 

9  persons  or  more    .                    .    _  .. 

39 

375 

272 

223 

9 

108 

106 

1 

43 

6 

36 

- 

Median  

2  6 

3.1 

2.9 

3.0 

2.6 

2.8 

2  8 

3.3 

2.8 

3.2 

2.6 

2.3 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied   

492 

18  037 

4  382 

3  581 

325 

1  356 

1  119 

158 

461 

118 

269 

12 

0.50  or  less      .  .     

278 

7  356 

1  709 

1  399 

136 

563 

476 

57 

178 

41 

103 

6 

0.51  to  075  

104 

4  755 

1  092 

880 

103 

335 

275 

39 

130 

36 

68 

6 

0  76  to  1  00   

78 

4  015 

1  002 

852 

57 

326 

256 

48 

85 

20 

56 

1.01  to  1 .50  

21 

1  546 

465 

376 

23 

103 

87 

13 

57 

19 

34 

I 

1.51  or  more    

11 

365 

114 

74 

6 

29 

25 

1 

11 

2 

8 

Renter  occupied   

3 

620 

17  206 

10  778 

9  630 

460 

5  128 

4  942 

155 

1  524 

334 

1  158 

1 4 

0.50  or  less   

1 

223 

4  644 

3  664 

3  269 

163 

2  028 

1  968 

44 

568 

78 

477 

7 

0.51  to  0.75    

855 

3  615 

2  246 

2  032 

112 

1  136 

1  085 

42 

279 

85 

187 

3 

0.76  to  1.00.  

906 

4  871 

2  835 

2  563 

113 

1  249 

1  197 

48 

424 

116 

300 

3 

1.01  to  1.50  

474 

2  673 

1  423 

1  297 

37 

560 

543 

16 

201 

45 

1 54 

1.51  or  more  ...    .  .    

162 

1  403 

610' 

469 

35 

155 

149 

5 

52 

10 

40 

1 

With  all  plumbing  facilities  

3 

869 

33  885 

14  018 

12  670 

714 

6  321 

5  921 

303 

1  813 

426 

1  293 

25 

Owner  occupied  

482 

17  821 

4  226 

3  544 

309 

1  335 

1  111 

155 

445 

116 

262 

12 

1.00  or  less    

451 

15  942 

3  694 

3  103 

287 

1  205 

999 

141 

378 

95 

221 

12 

1.01  to  1.50.   

21 

1  527 

444 

374 

19 

102 

87 

13 

56 

19 

33 

1.51  or  more   _   

10 

352 

88 

67 

3 

28 

25 

1 

11 

2 

8 

Renter  occupied   __   

3 

387 

16  064 

9  792 

9  126 

405 

4  986 

4  810 

148 

1  368 

310 

1  031 

13 

1.00  or  less  __  _   

2 

790 

12  222 

7  972 

7  415 

350 

4  293 

4  138 

129 

1  124 

257 

843 

13 

1.01  to  1.50    

456 

2  596 

1  328 

1  271 

29 

555 

539 

15 

198 

44 

152 

1.51  or  more  

141 

1  246 

492 

440 

26 

138 

133 

4 

46 

9 

36 

TELEPHONE 

Availoble   . 

2 

893 

28  074 

10  438 

9  055 

644 

4  913 

4  544 

272 

1  363 

373 

903 

22 

None   

1 

219 

7  169 

4  722 

4  156 

141 

1  571 

1  517 

41 

622 

79 

524 

4 
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Table  12.    Utilization  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Areas  and 
Places:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 
Places  of  50,000 

innaDiTanTS  or  more 
(or  Central  Cities) 
Urban  Balance 
Urbanized  Areas 
Places  of  50,000 

Inhabitants  or  Morp 

111  11 VI  l#l  1  Wl  1 1  m    VI     ITIVl  c 

U 

bonized  oreos 

Places 

Albony- 
Schenec- 
tody-Troy 

Bmghomton 

Buffalo 

New  York-Northeastern  New  Jersey 

Syracuse 

Utica-Rome 

Albany 

Bmghamton 

Buffalo 

Total 

New  Jersey 
portion 

New  York 
portion 

Rochester 

All  occupied  housing  units  _._ 

6  546 

614 

31  151 

733  197 

1 56  112 

577 

085 

13  665 

6  280 

1  900 

4  374 

407 

27  963 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1   _  

1  063 

122 

7  409 

99  058 

31  342 

67 

716 

4  307 

1  291 

357 

66 

6  1 38 

2  or  more  

5  481 

489 

23  733 

COD 

6J^  DYO 

1 24  538 

508  060 

9  346 

4  980 

1  526 

099 

¥22 

340 

21  813 

Mobile  home  or  trailer  

2 

3 

16 

1  541 

232 

1 

309 

12 

9 

17 

12 

ROOMS 

Owntr  occupied     

1  511 

12S 

9  063 

148  293 

42  590 

105 

703 

3  788 

1  241 

398 

709 

8  169 

1  room  

5 

- 

10 

703 

109 

594 

7 

1 

9 

6 

31 

1  697 

202 

495 

14 

3 

6 

28 

3  rooms  

34 

5 

154 

1  253 

92 

29 

9 

24 

3 

1 36 

117 

5 

456 

21  195 

4  418 

16 

777 

263 

52 

31 

76 

4 

349 

5  rooms  

297 

22 

1  363 

33  826 

10  848 

22 

978 

611 

196 

78 

147 

1  142 

6  rooms  

443 

49 

3  550 

40  1 24 

12  228 

27 

896 

1  049 

418 

132 

1 85 

3 1 

3  280 

7  rooms  

293 

18 

1  949 

20  875 

6  578 

785 

247 

68 

114 

Q 

1  807 

8  rooms               _  _  _   

153 

17 

873 

1 1  001 

3  656 

345 

601 

181 

47 

66 

g 

802 

9  rooms  or  more,.  ..  ,     

163 

12 

677 

9  953 

3  298 

6 

655 

366 

114 

32 

88 

6 

616 

Median       

6.2 

6.2 

6.2 

5.7 

5.9 

5.6 

6.4 

6.3 

6.1 

6.0 

6.0 

6.2 

Renter  occupied  

5  035 

486 

22  095 

584  904 

113  522 

471 

382 

9  877 

5  039 

1  502 

3  665 

330 

19  794 

1  room  

114 

16 

371 

31  801 

4  264 

27 

537 

350 

169 

91 

61 

13 

345 

2  rooms  -   

268 

28 

468 

44  797 

6  615 

38 

182 

616 

227 

66 

217 

19 

412 

3  rooms  

845 

108 

2  162 

1 53  1 80 

24  808 

128 

372 

1  940 

880 

259 

62 

1  857 

4  rooms  .  _   

1  211 

138 

5  191 

1 89  441 

35  505 

153 

936 

2  695 

1  274 

383 

940 

76 

c 

1  258 

1 27 

5  688 

1 1 3  596 

29  573 

84 

023 

2  214 

1  095 

384 

964 

94 

5  057 

6  rooms  .   -  -   

868 

43 

5  594 

38  296 

9  482 

28 

814 

1  309 

848 

207 

568 

5  312 

7  rooms  .  _  „  _____ 

302 

22 

1  830 

9  437 

2  033 

7 

404 

435 

350 

72 

151 

2 1 

8  rooms    

92 

2 

506 

2  780 

762 

2 

018 

201 

137 

24 

39 

■ 

463 

9  rooms  or  more.   

77 

2 

285 

1  576 

480 

1 

096 

117 

59 

16 

2 

265 

Median    

4.6 

4.2 

5.0 

3.8 

4.1 

3.8 

4.3 

4.5 

4.4 

A  A 
4.4 

4.4 

5.1 

PERSONS 

Owner  occupied     

1  511 

128 

9  063 

148  293 

42  590 

105 

703 

3  788 

1  241 

398 

709 

77 

8  169 

1  person    

189 

10 

936 

14  633 

3  581 

1 1 

052 

281 

103 

27 

112 

9 

876 

2  persons  

346 

21 

2  146 

32  917 

9  083 

23 

834 

681 

221 

71 

162 

16 

1  936 

3  persons  _  _  _    

251 

26 

1  602 

27  512 

7  744 

19 

768 

593 

213 

71 

124 

14 

1  451 

4  persons __  _ _  -  __   

250 

28 

1  408 

26  308 

7  676 

18 

632 

606 

202 

62 

103 

13 

1  261 

5  persons  _   

158 

28 

1  112 

18  990 

5  660 

13 

330 

508 

167 

52 

63 

15 

1  005 

6  persons  

140 

4 

748 

12  055 

3  683 

8 

372 

436 

126 

40 

56 

3 

657 

7  persons   _ 

77 

7 

509 

7  721 

2  469 

5 

252 

266 

101 

25 

34 

4 

443 

8  persons          _  _  _  

61 

2 

338 

5  328 

1  720 

3 

608 

214 

71 

28 

28 

1 

301 

9  persons  or  more    ._  -   

39 

2 

264 

2  829 

974 

1 

855 

203 

37 

22 

27 

2 

239 

Median               _  _    __  _  

3.4 

3.8 

3.4 

3.5 

3.6 

3.4 

4.1 

3.9 

4.0 

3.1 

3.5 

3.4 

Renter  occupied  _   

5  035 

486 

22  095 

584  904 

113  522 

471 

382 

9  877 

5  039 

1  502 

3  665 

330 

19  794 

1  person  _  _  _   

1  391 

143 

5  596 

139  667 

24  451 

115 

216 

2  135 

1  125 

411 

1  047 

81 

5  150 

2  persons     

1  080 

1 16 

4  991 

139  795 

26  208 

113 

587 

2  063 

1  145 

263 

789 

76 

4  504 

3  persons                                            _  - 

825 

89 

3  615 

102  722 

20  430 

82 

292 

1  623 

832 

240 

596 

53 

3  276 

4  persons  

606 

39 

2  740 

82  174 

15  962 

66 

212 

1  394 

678 

189 

430 

29 

2  399 

5  persons  

418 

40 

51  681 

10  564 

41 

117 

457 

135 

307 

36 

1  702 

6  persons     

295 

26 

1  288 

30  420 

6  653 

23 

767 

687 

315 

95 

215 

23 

1  1 26 

7  persons  

186 

15 

876 

19  041 

4  393 

14 

648 

442 

226 

75 

1 20 

1 5 

757 

8  persons                    ,    _  _   

145 

7 

590 

13  152 

3  117 

10  035 

318 

154 

52 

100 

7 

502 

9  persons  or  more  

89 

11 

480 

6  252 

1  744 

4 

508 

224 

107 

42 

61 

10 

378 

Median  

2.6 

2.4 

2.6 

2.6 

2.8 

2.6 

3.0 

2.8 

2.8 

2.5 

2.7 

2.6 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied  

1  511 

128 

9  063 

148  293 

42  590 

105 

703 

3  788 

1  241 

398 

709 

77 

8  169 

0.50  or  less   _  

755 

58 

4  587 

63  084 

18  270 

44 

814 

1  490 

517 

149 

369 

38 

4  219 

0.51  to  0.75  _ 

348 

37 

2  016 

36  823 

10  194 

26 

629 

955 

307 

110 

145 

18 

1  796 

0.76  to  1.00     

280 

27 

1  715 

32  495 

9  448 

23 

047 

885 

294 

76 

124 

15 

1  521 

1.01  to  1.50.    _  _ 

104 

6 

638 

12  450 

3  835 

8 

615 

384 

97 

53 

57 

6 

550 

1.51  or  more  

24 

107 

3  441 

843 

2 

598 

74 

26 

10 

14 

83 

Renter  occupied  _  

5  035 

486 

22  095 

584  904 

113  522 

471 

382 

9  877 

5  039 

1  502 

3  665 

330 

19  794 

0.50  or  less  

2  316 

218 

11  219 

192  569 

38  359 

154 

210 

3  383 

1  992 

560 

1  713 

129 

10  342 

0.51  to  0.75      

1  002 

104 

4  143 

125  820 

24  712 

101 

108 

2  105 

1  113 

275 

687 

62 

3  732 

0.76  to  1.00    

1  090 

1 1 1 

4  312 

154  810 

29  458 

125 

352 

2  605 

1  229 

418 

787 

92 

3  775 

1.01  to  1 .50  

477 

38 

1  894 

77  515 

15  078 

62 

437 

1  304 

554 

199 

359 

35 

1  538 

1 .51  or  more   

150 

15 

527 

34  190 

5  915 

28 

275 

480 

151 

50 

119 

12 

407 

With  all  plumbing  facilities   

6  208 

598 

30  391 

700  740 

149  549 

551 

191 

13  123 

6  138 

1  740 

4  109 

391 

27  292 

Owner  occupied  

1  473 

127 

8  967 

145  990 

41  998 

103 

992 

3  750 

1  232 

389 

684 

76 

8  081 

1.00  or  less  _  

1  348 

121 

8  230 

130  462 

37  402 

93 

060 

3  301 

1  109 

327 

615 

70 

7  455 

1  01  to  1.50   _  

101 

6 

636 

12  272 

3  786 

8 

486 

382 

97 

52 

55 

6 

549 

24 

101 

3  256 

810 

2 

446 

67 

26 

10 

14 

77 

Renter  occupied   

4  735 

471 

21  424 

554  750 

107  551 

447 

199 

9  373 

4  906 

1  351 

3  425 

315 

19  211 

1  00  or  less  

4  150 

420 

19  051 

448  439 

87  576 

360  863 

7  644 

4  222 

1  110 

2  981 

270 

17  304 

1.01  to  1.50     

448 

37 

1  866 

75  757 

14  590 

61 

167 

1  278 

549 

196 

334 

34 

1  514 

1.51  or  more  .   

137 

14 

507 

30  554 

5  385 

25 

169 

451 

135 

45 

no 

11 

393 

TELEPHONE 

Available  

4  765 

480 

24  863 

510  794 

112  608 

398 

186 

9  483 

4  750 

1  296 

3  015 

301 

22  251 

None   _ 

1  781 

134 

6  295 

222  403 

43  504 

178 

899 

4  182 

1  530 

604 

1  359 

106 

5  712 
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Table  12.    Utilization  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Areas  and 
Places:    1 970- Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  medion,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

Places  — Con. 

Statistical  Areas 

f%|        _                  t     FA  rtrtft 

Places  ot  50,000 

Inhabitants  or  More 

(or  Central  Cities) 

Urban  Balance 

Urbanized  Areas 

Places  of  50  000 

Levittown 

Mount 

Hew  TOTK 

Niagara 

Sche- 

innaDiianTS or  rviore 

(U) 

Vernon 

Rochelle 

City 

Falls 

Rochester 

Rome 

nectady 

Syrocuse 

Troy 

Utica 

Plains 

Yonkers 

AH  occupied  housing  units  __ 

1 

8  068 

3  289 

524  534 

2  042 

13  211 

453 

973 

6  061 

764 

1  427 

2  439 

4  112 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1 

7 

1  069 

752 

44  484 

766 

4  066 

163 

225 

1  154 

98 

181 

292 

371 

2  or  more    - 

2 

6  981 

2  526 

478  859 

1  274 

9  133 

277 

748 

4  900 

665 

1  242 

2  135 

3  737 

Mobile  home  or  trailer    

_ 

16 

11 

1  191 

2 

12 

13 

_ 

7 

1 

4 

12 

4 

ROOMS 

4 

2  187 

952 

83  937 

5S7 

3  581 

119 

353 

1  119 

168 

269 

426 

492 

1  room     

5 

2 

548 

7 

1 

1 

1 

5 

4 

2  rooms    -- 

1 

18 

9 

I  401 

2 

14 

3 

1 

9 

2 

3  rooms  _  _   

122 

43 

7  078 

12 

92 

3 

3 

27 

3 

6 

51 

24 

4  rooms  _   

_ 

301 

103 

14  853 

84 

258 

15 

13 

46 

10 

16 

88 

68 

5  rooms   —  

_ 

414 

114 

18  895 

138 

579 

25 

73 

160 

26 

51 

71 

98 

6  rooms  -    

2 

474 

144 

22  071 

170 

1  010 

48 

128 

386 

47 

80 

69 

117 

7  rooms  -   

358 

126 

9  974 

90 

732 

15 

75 

225 

40 

52 

53 

63 

8  rooms  

1 

238 

152 

4  624 

53 

543 

7 

38 

167 

19 

37 

43 

57 

9  rooms  or  more   _   

_ 

257 

259 

4  493 

38 

346 

6 

22 

104 

22 

26 

37 

59 

Median   

60 

7.0 

5.5 

5.8 

6.3 

5.8 

6.2 

6.3 

6.4 

6.3 

5.3 

5.9 

Renter  occupied  

5 

S  981 

2  337 

440  597 

1  455 

9  630 

334 

620 

4  942 

596 

1  158 

2  013 

3  620 

1  room  _   . 

1 

167 

178 

25  756 

24 

347 

14 

23 

169 

23 

77 

247 

131 

2  rooms   

365 

202 

35  966 

34 

597 

9 

30 

222 

14 

57 

176 

172 

3  rooms   -  _  __ 

2  014 

690 

120  060 

206 

1  880 

56 

101 

873 

41 

202 

568 

1  096 

4  rooms   

2 

1  804 

764 

144  804 

522 

2  585 

115 

118 

1  235 

117 

264 

632 

1  248 

954 

330 

2  181 

92 

1 09 

1  065 

OQO 

zov 

267 

692 

6  rooms  

_ 

361 

106 

26  339 

201 

1  298 

36 

162 

836 

120 

169 

64 

205 

128 

39 

6  515 

72 

431 

9 

54 

346 

86 

63 

27 

44 

_ 

42 

15 

1  670 

37 

196 

2 

15 

137 

34 

22 

20 

22 

- 

46 

13 

877 

17 

115 

1 

8 

59 

11 

15 

12 

10 

Median    .  -   

4.3 

3.7 

3.6 

3.8 

4.4 

4.3 

4.3 

4.8 

4.5 

5.2 

4.4 

3.5 

3.8 

PERSONS 

Owner  occupied  

4 

2  187 

9S2 

83  937 

587 

3  581 

119 

353 

1  119 

168 

269 

426 

492 

1  person   

1 

203 

83 

9  610 

38 

276 

6 

39 

95 

22 

20 

42 

61 

2  persons  _   

~ 

505 

207 

19  658 

134 

650 

22 

84 

204 

37 

47 

124 

140 

424 

171 

15  870 

85 

548 

27 

47 

194 

25 

41 

71 

88 

4  persons  _  -  -  

1 

406 

178 

14  544 

98 

556 

20 

69 

175 

21 

39 

80 

85 

5  persons     

1 

277 

127 

10  030 

63 

467 

15 

42 

152 

19 

37 

45 

55 

6  persons  -   

169 

86 

6  254 

65 

419 

10 

37 

107 

17 

29 

36 

24 

7  persons  _   -  -  -  -   

1 

91 

53 

3  906 

52 

255 

4 

14 

89 

14 

21 

15 

19 

8  persons  

73 

36 

2  737 

29 

211 

10 

17 

68 

9 

18 

8 

12 

9  persons  or  more  

_ 

39 

11 

1  328 

23 

199 

5 

4 

35 

4 

17 

5 

8 

Median   

3.4 

36 

3.3 

3.9 

4.1 

3.7 

3.6 

3.9 

3.5 

4.2 

3.2 

3.0 

Renter  occupied  _   

S 

S  881 

2  337 

440  597 

1  455 

9  630 

334 

620 

4  942 

596 

1  158 

2  013 

3  620 

1  person  __ 

2 

1  277 

560 

108  710 

271 

2  081 

48 

183 

1  116 

122 

360 

594 

881 

2  persons  -  -  -  

1  589 

649 

106  312 

281 

1  986 

64 

149 

1  125 

103 

197 

564 

869 

3  persons.   

3 

1  134 

427 

76  824 

224 

1  568 

74 

98 

814 

104 

163 

288 

632 

4  persons  _ 

851 

302 

61  810 

225 

1  358 

63 

70 

652 

83 

125 

232 

511 

5  persons   

464 

192 

38  235 

1 35 

977 

38 

42 

444 

58 

96 

155 

310 

6  persons   —   

290 

108 

21  872 

102 

683 

20 

27 

310 

45 

75 

99 

192 

7  persons  

_ 

141 

48 

13  511 

86 

440 

14 

27 

223 

37 

61 

51 

104 

8  persons  

_ 

97 

37 

9  276 

56 

314 

7 

17 

152 

26 

45 

24 

82 

9  persons  or  more  

38 

14 

4  047 

75 

223 

6 

7 

106 

18 

36 

6 

39 

Median  

11 

26 

2.4 

2.6 

3.3 

3.0 

3.2 

2.4 

2.8 

3.2 

2.6 

2.2 

2.6 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied  

4 

2  187 

952 

83  937 

587 

3  581 

119 

353 

1  119 

168 

269 

426 

492 

0.50  or  less  _    

2 

1  040 

516 

35  555 

221 

1  399 

41 

167 

476 

81 

103 

188 

278 

0.51  to  0.75.   

584 

243 

20  887 

140 

880 

37 

99 

275 

42 

68 

120 

104 

0.76  to  1.00  _  _  

1 

395 

139 

18  417 

133 

852 

20 

60 

256 

29 

56 

81 

78 

1.01  to  1.50  _  _  _ 

1 

134 

37 

6  901 

73 

376 

19 

23 

87 

13 

34 

29 

21 

1  51  or  more  

34 

17 

2  177 

20 

74 

2 

4 

25 

3 

8 

8 

11 

Renter  occupied  __  -  _ 

5 

5  881 

2  337 

440  597 

1  455 

9  630 

334 

620 

4  942 

596 

1  158 

2  013 

3  620 

0.50  or  less   _  

1 

1  980 

721 

145  048 

513 

3  269 

78 

312 

1  968 

227 

477 

666 

1  223 

0.51  to  0.75-    _._ 

3 

1  508 

588 

94  170 

265 

2  032 

85 

139 

1  085 

139 

187 

430 

855 

0.76  to  1 .00  

1 

1  423 

610 

1 1 7  048 

371 

2  563 

1 16 

117 

1  197 

144 

300 

570 

906 

1.01  to  1.50   __    

705 

304 

58  095 

232 

1  297 

45 

43 

543 

65 

154 

228 

474 

1 .51  or  more      _  -   

265 

114 

26  236 

74 

469 

10 

9 

149 

21 

40 

119 

162 

With  all  plumbing  facilities    ___ 

9 

7  794 

3  058 

501  021 

1  961 

12  670 

427 

944 

5  921 

736 

1  293 

2  136 

3  869 

Owner  occupied  

4 

2  ISO 

930 

82  511 

581 

3  544 

117 

346 

1  111 

166 

262 

416 

482 

1.00  or  less   ___   

3 

1  990 

879 

73  669 

489 

3  103 

96 

320 

999 

150 

221 

381 

451 

1.01  to  1.50  _._   

131 

36 

6  794 

72 

374 

19 

22 

87 

13 

33 

29 

21 

29 

15 

2  048 

20 

67 

2 

4 

25 

3 

8 

6 

10 

Renter  occupied  .   

5 

S  644 

2  128 

418  510 

1  380 

9  126 

310 

598 

4  810 

570 

1  031 

1  720 

3  387 

1.00  or  less  ___  _  _ 

5 

4  723 

1  748 

338  149 

1  083 

7  415 

257 

547 

4  138 

490 

843 

1  426 

2  790 

1  01  to  1.50  _   

691 

293 

56  953 

228 

1  271 

44 

42 

539 

63 

152 

214 

456 

1 .51  or  more   

230 

87 

23  408 

69 

440 

9 

9 

133 

17 

36 

80 

141 

TELEPHONE 

Available  _   

9 

6  659 

2  808 

356  130 

1  654 

9  055 

374 

783 

4  544 

576 

903 

2  061 

2  893 

None.  _   

1  409 

481 

168  404 

388 

4  156 

79 

190 

1  517 

188 

524 

378 

1  219 

GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-39 


Table  13.   Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Standard  Metropolitan  Statistical  Areas 
and  Constituent  Counties:  1970 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

Statistical  Areas 
\»onsTiTuenT  ^ouniics 

Albany-Schenectody-Troy 

Binghamton 

Buffalo 

Total 

Albany 
County 

Rensselaer 
County 

So  rotogo 
County 

Schenec- 
County 

Total 

New  York  portion 

Pennsylva- 
nia portion 

Total 

Erie 
County 

N  ioQora 
County 

Total 

Broome 
County 

logo 
County 

Susque- 
hanna 
County 

721 

910 

286  742 

152  510 

121  679 

160  979 

302 

672 

268 

328 

221  815 

46  513 

34  344 

1  349 

211 

1  113  491 

235  720 

All  housing  units   ___ 

244 

667 

98  412 

50  305 

40  364 

55  586 

100 

728 

87 

532 

73  371 

14  161 

13  196 

435 

588 

360  893 

74  695 

Vacant  —  seasonol  and  migratory  _ 

3 

717 

325 

785 

2  401 

206 

1 

963 

707 

586 

121 

1  256 

2 

405 

1  709 

696 

AH  year-round  housing  units  

240 

ISO 

98  087 

49  520 

37  963 

55  380 

98 

765 

86 

825 

72  785 

14  040 

1 1  940 

433 

183 

359  184 

73 

POPULATION 

699 

591 

275  638 

146  641 

118  958 

158  354 

295 

430 

261 

300 

215  030 

46  270 

34  130 

1  322 

507 

1  090  152 

232  355 

3.0 

2.9 

3.1 

3.3 

3.0 

3.2 

3.2 

3.1 

3.5 

3.3 

3.2 

3.1 

3.2 

3.3 

3.3 

3.3 

3  5 

3.2 

3.4 

3.4 

3.4 

3.6 

3.3 

3.5 

3.5 

3.4 

Renter  

2.5 

2.5 

2.7 

2.8 

2.4 

2.6 

2.6 

2.6 

2.9 

3.0 

2.6 

2.6 

2.7 

Dinnilntun    in    k  a  ii  a  in  m    ■  *  _r*«  10nA 

640 

018 

264  731 

137  343 

87  092 

150  852 

277 

074 

244 

145 

206  618 

37  527 

32  929 

1  279 

481 

1  040  958 

238  523 

3.1 

3.1 

3.1 

3  3 

3.0 

3.3 

3.3 

3.2 

3.5 

3.4 

3.3 

3.2 

3.4 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

All  occupied  units   

230 

484 

94  004 

47  322 

35  686 

53  472 

93 

290 

S2 

833 

69  458 

13  375 

10  457 

418 

255 

346  374 

71  881 

1 46 

681 

54  115 

29  605 

26  904 

36  057 

64 

611 

56 

45  875 

10  689 

8  047 

263 

238 

213  021 

50  217 

63.6 

57.6 

62.6 

75.4 

67.4 

69.3 

68.3 

66.0 

79.9 

77.0 

62.9 

61.5 

69.9 

357 

204 

59 

13 

81 

45 

45 

45 

- 

727 

690 

37 

White 

144 

561 

53  007 

29  276 

26  689 

35  589 

64 

277 

56 

245 

45  641 

10  604 

8  032 

252 

929 

203  701 

49  228 

eg  o   

81 1 

958 

273 

172 

408 

236 

226 

161 

65 

10 

9 

325 

8  585 

740 

83 

803 

39  889 

17  717 

8  782 

17  415 

28 

679 

26 

269 

23  583 

2  686 

2  410 

1 55 

01 7 

133  353 

21  664 

White 

78 

034 

35  876 

16  929 

8  587 

16  642 

27 

973 

25 

570 

22  909 

2  661 

2  403 

131 

060 

111  344 

19  716 

eg  o 

5 

240 

3  763 

667 

161 

649 

522 

517 

496 

21 

5 

22 

290 

20  636 

1  654 

Vacant  yaar-round  units  

10 

466 

4  083 

2  198 

2  277 

1  908 

5 

475 

3 

992 

3  327 

1  483 

14 

928 

12  810 

2  118 

For  sole  only   ...  _   

960 

315 

214 

239 

192 

560 

467 

353 

114 

93 

\ 

279 

1  032 

247 

Homeowner  vacancy  rate  __  _  

0.7 

0.6 

0.7 

0.9 

0.5 

0.9 

0.8 

0.8 

1.1 

1 . 1 

0.5 

0.5 

0.5 

With  all  plumbing  facilities  

884 

294 

193 

216 

181 

501 

432 

333 

99 

69 

1 

216 

983 

233 

For  rent      

4 

675 

2  297 

854 

638 

886 

1 

969 

1 

770 

1  604 

166 

199 

7 

252 

6  355 

897 

Rental  vacancy  rate        _         _  — 

5.3 

5.4 

4.6 

6.8 

4.8 

6.4 

6.3 

6.4 

5.8 

7.6 

4.5 

4.5 

4.0 

With  oil  plumbing  facilities  ,   -  

4 

286 

2  122 

719 

604 

841 

1 

780 

1 

636 

1  486 

150 

144 

6 

460 

5  634 

826 

Rented  or  sold,  awaiting  occupancy  .  _  

945 

341 

205 

157 

242 

463 

355 

281 

74 

108 

1 

585 

1  361 

224 

Held  for  occasional  use   

1 

686 

312 

334 

897 

143 

1 

526 

730 

584 

146 

796 

1 

383 

1  090 

293 

Other  vacant  _                         _  _ 

2 

200 

818 

591 

346 

445 

957 

670 

505 

165 

287 

3 

429 

2  972 

457 

All  year-round  housing  units 

240 

950 

98  087 

49  520 

37  963 

55  380 

98 

765 

86 

825 

72  785 

14  040 

11  940 

433 

183 

359  184 

73  999 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  - 

231 

291 

94  114 

46  939 

36  034 

54  204 

94 

655 

84 

048 

70  649 

13  399 

10  607 

422 

563 

lift  7ftA 

JJU  /UO 

7 1  857 

Locking  some  or  oil  plumbing  facilities  

o 

659 

3  973 

2  581 

1  929 

1  1 76 

4 

1 10 

2 

777 

2  136 

641 

1  333 

10 

620 

8  478 

2  142 

Locking  only  hot  water 

i 

755 

616 

534 

365 

240 

616 

389 

269 

120 

227 

1 

416 

1  077 

339 

Locking  other  plumbing  facilities  ______ 

7 

904 

3  357 

2  047 

1  564 

936 

3 

494 

2 

388 

1  867 

521 

1  106 

9 

204 

7  401 

1  803 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  ond  cold                              _  - 

236 

135 

96  474 

48  133 

36  637 

54  891 

96 

482 

85 

515 

71  931 

13  584 

10  967 

430 

068 

356  970 

73  098 

Cold  only 

3 

783 

1  345 

1  126 

936 

376 

1 

502 

885 

621 

264 

617 

2 

359 

1  751 

608 

None  

1 

032 

268 

261 

390 

113 

781 

425 

233 

192 

356 

756 

463 

293 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  -  -   

236 

654 

96  390 

48  439 

37  030 

54  795 

96 

227 

85 

071 

71  421 

13  650 

11  156 

427 

255 

354  528 

72  727 

Also  used  by  another  household 

2 

238 

570 

1 04 

394 

1 

033 

938 

889 

49 

95 

4 

451 

739 

None   

2 

058 

527 

511 

829 

191 

1 

505 

816 

475 

341 

689 

1 

477 

944 

533 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  _   

233 

401 

94  891 

47  550 

36  474 

54  486 

95 

434 

84 

553 

71  000 

13  553 

10  881 

424 

462 

352  175 

72  287 

Also  used  by  another  household  

2 

207 

1  148 

582 

76 

401 

1 

106 

996 

943 

53 

110 

4 

530 

3  748 

782 

None.     

5 

342 

2  048 

1  388 

1  413 

493 

2 

225 

1 

276 

842 

434 

949 

4 

191 

3  261 

930 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

AM  year-round  units  

240 

950 

98  087 

49  520 

37  963 

55  380 

98 

765 

86 

825 

72  785 

14  040 

11  940 

433 

183 

359  184 

73  999 

For  exclusive  use  of  household 

236 

752 

96  505 

48  286 

37  288 

54  673 

96 

566 

85 

350 

71  703 

13  647 

11  216 

424 

693 

351  946 

72  747 

Also  used  by  another  household  

482 

234 

157 

31 

60 

167 

157 

149 

8 

10 

891 

777 

1 14 

No  complete  kitchen  facilities  

3 

716 

1  348 

1  077 

644 

647 

2 

032 

1 

318 

933 

385 

714 

7 

599 

6  461 

1  138 

Renter  occupied  

83 

803 

39  889 

17  717 

8  782 

17  415 

28 

679 

26 

269 

23  583 

2  686 

2  410 

155 

017 

133  353 

21  664 

For  exclusive  use  of  household 

81 

707 

38  914 

1 7  090 

8  638 

1 7  065 

27 

925 

25 

665 

23  070 

2  595 

2  260 

150 

210 

129  301 

20  909 

Also  used  by  another  household  _   

346 

178 

129 

12 

27 

130 

123 

118 

5 

7 

619 

536 

83 

No  complete  kitchen  facilities  

1 

750 

797 

498 

132 

323 

624 

481 

395 

86 

143 

4 

188 

3  516 

672 

ACCESS 

With  direct  access              .  .  _ 

240 

695 

97  965 

49  463 

37  932 

55  335 

98 

691 

86 

758 

72  724 

14  034 

11  933 

432 

674 

358  754 

73  920 

Lacking  direct  occess  -  

255 

122 

57 

31 

45 

74 

67 

61 

6 

7 

509 

430 

79 

UNITS  IN  STRUCTURE 

All  yaar-round  units   

1  ___  _  _  

240 

950 

98  087 

49  520 

37  963 

55  380 

98 

765 

86 

82  5 

72  785 

14  040 

11  940 

433 

183 

359  184 

73  999 

132 

485 

48  014 

26  264 

25  538 

32  669 

62 

251 

53 

099 

42  734 

10  365 

9  152 

237 

611 

187  697 

49  914 

2  or  more   _ 

102 

825 

48  647 

22  167 

9  659 

22  352 

32 

282 

30 

219 

2  455 

2  063 

192 

395 

169  787 

22  608 

Mobile  home  or  trailer  

5 

640 

1  426 

1  089 

2  766 

359 

4 

232 

3 

507 

2  287 

1  220 

725 

3 

177 

1  700 

1  477 

Owner  occupied  

146 

681 

54  115 

29  605 

26  904 

36  057 

64 

611 

56 

564 

45  875 

10  689 

8  047 

263 

238 

213  021 

50  217 

117 

067 

42  621 

22  809 

21  839 

29  798 

53 

464 

46 

660 

37  760 

8  900 

6  804 

210 

578 

167  116 

43  462 

2  or  more      

24 

749 

10  310 

5  839 

2  666 

5  934 

7 

449 

6 

822 

6  115 

707 

627 

49 

828 

44  440 

5  388 

Mobile  home  or  trailer   _  .   _  

4 

865 

1  184 

957 

2  399 

325 

3 

698 

3 

082 

2  000 

1  082 

616 

2 

832 

1  465 

1  367 

Rantar  occupied  

83 

803 

39  889 

17  717 

8  782 

17  415 

28 

679 

26 

269 

23  583 

2  686 

2  410 

155 

017 

133  353 

21  664 

1  

11 

553 

4  456 

2  599 

2  191 

2  307 

5 

715 

4 

623 

3  618 

1  005 

1  092 

22 

936 

17  393 

5  543 

2  or  more   _   

71 

475 

35  191 

14  986 

6  224 

15  074 

22 

430 

21 

221 

19  678 

1  543 

1  209 

131 

736 

115  725 

16  011 

Mobile  home  or  trailer  

775 

242 

132 

367 

34 

534 

425 

287 

138 

109 

345 

235 

110 

TELEPHONE 

All  occupied  units  

230 

484 

94  004 

47  322 

35  686 

53  472 

93 

290 

82 

833 

69  458 

13  375 

10  457 

418 

255 

346  374 

71  881 

Available  _   

212 

854 

85  937 

43  279 

33  202 

50  436 

85 

325 

76 

250 

64  073 

12  177 

9  075 

387 

993 

320  854 

67  139 

None   _   

17 

630 

8  067 

4  043 

2  484 

3  036 

7 

965 

6 

583 

5  385 

1  198 

1  382 

30 

262 

25  520 

4  742 
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Table  13.   Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Standard  Metropolitan  Statistical  Areas 
and  Constituent  Counties:    1 970- Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text) 


New  York 

Standard  Metropolitan 

oTaTisiicai  Areas 

rAncfituAtit  Co li  n t i p<; 

V»  U  1  1  J  '  IIUvlll          W  W  ill  ICJ 

New  York 

Richmond 

Rockland 

Westchester 

Total 

Bronx  County 

Kings  County 

Nassau  County 

County 

Queens  County 

County 

County 

Suffolk  County 

County 

Totol  population  

11  571  899 

1  471  701 

2  602  012 

1  458 

080 

1  539  233 

1  986  473 

295  443 

229  903 

1  124 

950 

894  104 

All  housing  units  

4  022  812 

506  789 

902  622 

410 

190 

714  593 

708  419 

89  961 

62  401 

334 

378 

291  459 

Vacant— seasonal  and  migratory  _ 

33  476 

139 

436 

2 

906 

215 

5  348 

725 

265 

22 

328 

1  114 

All  year-round  housing  units  

3  989  336 

508  650 

902  186 

407 

284 

714  378 

703  071 

89  236 

62  136 

312 

050 

290  345 

POPULATION 

Population  in  homing  until  1970 

11  3S4  S91 

1  446  694 

2  S75  963 

1  412 

197 

1  494  321 

1  969  034 

284  266 

216  566 

1  084 

823 

870  727 

Per  occupied  unit 

2.9 

2.9 

2.9 

3.5 

2.2 

2.9 

3.3 

3.6 

3.7 

3.1 

Owner 

3.5 

3.3 

3.3 

3.8 

2.4 

3.3 

3.6 

3.9 

3.8 

3.6 

Renter 

2.6 

2.8 

2.8 

2.5 

2.2 

2.5 

2.8 

2.8 

2.9 

2.6 

Populotion  in  houiing  units  1960 

10  445  890 

1  400  102 

2  590  722 

1  289 

052 

1  640  947 

1  789  995 

209  973 

120  176 

622 

937 

781  986 

Per  occupied  unit 

3.0 

3.0 

3.0 

3.7 

2.3 

3  0 

3  4 

3  4 

3.5 

a.4 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

3  876  503 

497  222 

876  119 

401 

056 

687  283 

690  056 

86  192 

60  359 

295 

587 

282  629 

Owner  occupied 

1  427  338 

70  928 

209  842 

324 

069 

47  028 

289  429 

51  855 

42  488 

245 

818 

145  881 

Percent  of  all  occupied 

36.8 

14.3 

24.0 

80.8 

6.8 

41.9 

60.2 

70.4 

83.2 

51.6 

Cooperative  or  condominium 

113  741 

13  415 

19  693 

962 

38  795 

35  109 

271 

344 

17 

5  135 

White 

1  310  705 

58  907 

180  748 

314 

508 

39  300 

248  753 

50  737 

41  360 

237 

544 

138  848 

Negro 

107  251 

11  194 

27  248 

8 

510 

6  671 

37  881 

943 

974 

7 

431 

6  399 

Renter  occupied 

2  449  165 

426  294 

666  277 

76 

987 

640  255 

400  627 

34  337 

17  871 

49 

769 

136  748 

White 

1  925  844 

318  579 

488  757 

69 

302 

479  625 

360  734 

31  082 

15  493 

45 

340 

116  932 

Negro 

472  624 

99  121 

167  975 

7 

081 

137  590 

33  003 

2  908 

2  226 

4 

055 

18  665 

Vacant  y  tor- round  units  

112  833 

11  428 

26  067 

6 

228 

27  095 

13  015 

3  044 

1  777 

16 

463 

7  716 

For  sole  only  „   

8  212 

604 

1  312 

952 

589 

1  389 

555 

302 

1 

697 

812 

Homeowner  vacancy  rate   __ 

0  6 

0.8 

0.6 

0.3 

1 .2 

0.5 

1 .1 

0.7 

0.7 

0.6 

With  all  plumbing  facilities   

7  937 

596 

1  213 

944 

550 

1  367 

548 

299 

1 

643 

777 

For  rent   

52  220 

8  125 

15  160 

2 

173 

12  986 

6  857 

949 

669 

2 

228 

3  073 

Rental  vacancy  rate  

2.1 

1.9 

2.2 

2  7 

2.0 

1.7 

2.7 

3.6 

4.3 

2.2 

With  all  plumbing  facilities  

48  987 

7  910 

14  349 

2 

120 

11  392 

6  656 

879 

631 

2 

156 

2  894 

Rented  or  sold,  owaiting  occupancy  

1 1  612 

872 

2  582 

1 

1 10 

1  801 

1  480 

856 

309 

1 

446 

1  156 

Held  for  occasional  use  

21  444 

566 

2  023 

1 

170 

5  111 

1  367 

232 

274 

9 

046 

1  655 

Other  vacant  _  

19  345 

1  261 

4  990 

823 

6  608 

1  922 

452 

223 

2  046 

1  020 

All  year-round  housing  units  

3  989  336 

508  650 

902  186 

407 

284 

714  378 

703  071 

89  236 

62  136 

312 

050 

290  345 

Di  1  IUDIMT    r  A  1*11  IT1CC 

rLUMBINu  rALILIIItj 

With  all  plumbing  facilities  

3  889  714 

501  812 

880  536 

403 

420 

669  709 

693  735 

87  936 

61  037 

307 

628 

283  901 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

99  622 

6  838 

21  650 

3 

864 

44  669 

9  336 

1  300 

1  099 

4 

422 

6  444 

Lacking  only  hot  water   _   

11  294 

996 

2  886 

1 

358 

1  459 

1  553 

303 

185 

1 

513 

1  041 

Lacking  other  plumbing  facilities  _   

88  328 

5  842 

18  764 

2 

506 

43  210 

7  783 

997 

914 

2 

909 

5  403 

DlDCn  VAJ  ATCD    Ikl    CTD1  l/"TI  IDC 

rlrfcU  WATcK  IN  bTKUCTUKc 

Hot  and  cold                                         _  _ 

3  973  720 

507  398 

898  354 

405 

756 

712  008 

701  229 

88  855 

61  796 

309 

701 

288  623 

Cold  only  

14  472 

1  184 

3  520 

1 

509 

2  219 

1  772 

366 

295 

2 

039 

1  568 

None   

1  144 

68 

312 

19 

151 

70 

15 

45 

310 

154 

CI  IICU    TAII  CT 

rLUbn  TUILcT 

For  exclusive  use  of  household  

3  925  439 

504  763 

889  397 

406 

118 

679  157 

698  713 

88  627 

61  460 

310 

517 

286  687 

Also  used  by  another  household  _   

56  983 

3  220 

11  009 

985 

32  774 

3  807 

519 

557 

822 

3  290 

None  

6  914 

667 

1  780 

181 

2  447 

551 

90 

119 

711 

368 

B  ATUTIIQ    -iO  tUAIilM 

BATHTUB  Ok  inOWcR 

For  exclusive  use  of  household  

3  908  903 

503  759 

885  445 

405 

012 

674  199 

696  302 

88  320 

61  276 

309 

309 

285  281 

Also  used  by  another  household  _____ 

54  618 

2  766 

10  945 

958 

31  645 

3  400 

522 

547 

821 

3  014 

None  

25  815 

2  125 

5  796 

1 

314 

8  534 

3  369 

394 

313 

1 

920 

2  050 

rAUDI  ETC    f  ITr"  Li  CM    C  A  C  1 1  IT  1  C  C 

COMPLETE  KITCHEN  rACILITIbb 

All  year-round  units  _  .  __ 

3  989  336 

508  650 

902  186 

407 

284 

714  378 

703  071 

89  236 

62  136 

312 

050 

290  345 

For  exclusive  use  of  household  

3  914  221 

504  357 

888  133 

404  988 

672  884 

697  901 

88  528 

61  398 

309 

864 

286  168 

Also  used  by  another  household  

19  612 

1  911 

4  426 

509 

9  314 

1  614 

254 

102 

299 

1  183 

No  complete  kitchen  facilities-   

55  503 

2  382 

9  627 

1 

787 

32  180 

3  556 

454 

636 

1 

887 

2  994 

Rantar  occupied  

2  449  165 

426  294 

666  277 

76 

987 

640  255 

400  627 

34  337 

17  871 

49 

769 

136  748 

For  exclusive  use  of  household  

2  385  356 

422  766 

655  501 

75 

263 

601  946 

396  733 

33  863 

17  298 

48 

597 

133  389 

Also  used  by  another  household  

16  727 

1  665 

3  482 

368 

8  656 

1  095 

154 

85 

227 

995 

No  complete  kitchen  facilities  

47  082 

1  863 

7  294 

1 

356 

29  653 

2  799 

320 

488 

945 

2  364 

ACCESS 

With  direct  access.    

3  980  938 

507  410 

899  730 

406 

743 

712  581 

701  622 

89  134 

62  073 

311 

882 

289  763 

Lacking  direct  access   

8  398 

1  240 

2  456 

541 

1  797 

1  449 

102 

63 

168 

582 

IlkJITC    1 KJ    CTDI  lf*TI  IDC 

UNITb  IN  STRUCTURE 

All  year-round  units  

3  989  336 

508  650 

902  186 

407 

284 

714  378 

703  071 

89  236 

62  136 

312 

050 

290  345 

1  _    _  

1  128  662 

31  689 

79  410 

327 

877 

8  129 

184  401 

45  048 

44  008 

276 

575 

131  525 

2  or  more  _   

2  851  352 

475  694 

821  363 

79 

167 

704  195 

517  691 

44  138 

17  342 

33 

397 

158  365 

Mobile  home  or  trailer  

9  322 

1  267 

1  413 

240 

2  054 

979 

50 

786 

2 

078 

455 

Ownar  occupied   

1  427  338 

70  928 

209  842 

324 

069 

47  028 

289  429 

51  855 

42  488 

245 

818 

145  881 

1   

1  007  661 

25  608 

66  253 

308 

663 

2  015 

167  937 

40  021 

39  334 

238 

783 

119  047 

416  412 

45  251 

143  462 

15 

280 

44  37] 

121  330 

1 1  825 

2  476 

5 

206 

26  71 1 

Mobile  home  or  trailer    __   

3  265 

69 

127 

126 

142 

162 

9 

678 

1 

829 

123 

Rantar  occupied  _   

2  449  165 

426  294 

666  277 

76 

987 

640  255 

400  627 

34  337 

17  871 

49 

769 

136  748 

1 

94  491 

5  639 

11  843 

16 

187 

5  796 

14  362 

3  882 

3  760 

23 

539 

9  483 

2  or  more,   

2  348  617 

419  457 

653  148 

60 

686 

632  547 

385  448 

30  414 

14  003 

25 

981 

126  933 

Mobile  home  or  trailer  _  .   

6  057 

1  198 

1  286 

114 

1  912 

817 

41 

108 

249 

332 

TELEPHONE 

All  occupied  units  

3  876  503 

497  222 

876  119 

401 

056 

687  283 

690  056 

86  192 

60  359 

295 

587 

282  629 

Available  

3  317  801 

385  964 

689  586 

386 

944 

543  794 

630  894 

79  800 

56  900 

278 

733 

265  186 

558  702 

111  258 

186  533 

14 

112 

143  489 

59  162 

6  392 

3  459 

16 

854 

17  443 

GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-41 


Table  13.    Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Standard  Metropolitan  Statistical  Areas 
and  Constituent  Counties:    1 970  — Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text) 


Rochester 

Syracuse 

Utico-Rome 

Standard  Metropolitan 

Statistical  Areas 

("nnctituAnt  Counties 

WUIDIIIVCIII  \#UUI1IIC9 

Livingston 

Monroe 

Orleans 

Wayne 

Modison 

Onondaga 

Oswego 

Herkimer 

Oneida 

Total 

County 

County 

County 

County 

Totol 

County 

County 

County 

Total 

County 

County 

682  667 

54  041 

711  917 

37  305 

79  404 

636 

507 

62  864 

472  746 

100  897 

340 

670 

67  633 

273  037 

All  housing  units    .  .   

206 

919 

32 

112 

712 

24  464 

86  248 

Vacant— seasonal  and  migratory  _ 

4  359 

792 

705 

966 

1  896 

5 

239 

1  634 

1  596 

2  009 

3 

406 

1  327 

2  079 

All  year-round  housing  units  

260  255 

16  OSS 

227  849 

11  935 

24  418 

201 

680 

18  852 

151  980 

30  848 

109 

306 

23  137 

86  169 

POPULATION 

Population  in  housing  units  1970 

854  525 

49  161 

692  341 

36  756 

76  267 

613 

537 

59  076 

457  859 

96  602 

325 

894 

66  819 

259  075 

Per  occupied  unit 

3.2 

3.3 

3.1 

3.2 

3.2 

3.2 

3.3 

3.2 

3.3 

3.1 

3.1 

3.2 

3.4 

3.3 

3.5 

3.3 

3.3 

3.5 

3.5 

3.5 

3.4 

3.4 

3.3 

3.4 

Renter 

2.6 

3.0 

2.5 

3.0 

2.9 

2.6 

2.9 

2.6 

2.9 

2.7 

2.7 

2.7 

Po  illation  in  housin   units  1960 

707  444 

40  190 

570  350 

33  599 

63  305 

547 

034 

52  444 

4!0  633 

83  957 

315 

352 

65  650 

249  702 

Per   ecu  ied  unit 
P 

3.2 

3.3 

3.2 

3.3 

3.2 

3.3 

3.4 

3.3 

3.4 

3.2 

3.2 

3.2 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

All  occupied  units  

270  515 

15  088 

220  554 

11  320 

23  553 

192 

242 

17  741 

145  322 

29  179 

103 

466 

21  406 

82  080 

Owner  occupied 

180  627 

11  285 

143  031 

8  524 

17  787 

126 

421 

13  226 

90  976 

22  219 

68 

638 

15  407 

53  231 

Percent  of  oil  occupied 

66.8 

74.8 

64.9 

75.3 

75.5 

65.8 

74.6 

62.6 

76.1 

66.3 

72.0 

64.9 

Cooperotive  or  condominium 

83 

- 

83 

- 

- 

124 

- 

106 

18 

99 

12 

87 

White 

175  816 

11  143 

138  748 

8  361 

17  564 

124 

628 

13  168 

89  305 

22  155 

68 

075 

15  378 

52  697 

4  382 

125 

3  900 

155 

202 

1 

356 

37 

1  281 

38 

461 

8 

453 

Renter  occupied 

89  888 

3  803 

77  523 

2  796 

5  766 

65 

821 

4  515 

54  346 

6  960 

34 

848 

5  999 

28  849 

White 

78  358 

3  690 

66  869 

2  5)4 

5  285 

59 

889 

4  459 

48  529 

6  901 

33 

197 

5  979 

27  218 

10  778 

96 

9  958 

268 

456 

5 

128 

43 

5  059 

26 

1 

524 

5 

1  519 

Vacant  year-round  units   

9  740 

965 

7  295 

615 

865 

9 

438 

1  111 

6  658 

1  669 

5 

820 

1  731 

4  089 

For  sole  only  

1  060 

96 

766 

62 

136 

1 

088 

147 

790 

151 

459 

99 

360 

Homeowner  vacancy  rate.  

0.6 

0.8 

0.5 

0.7 

0.8 

0.9 

1  .  1 

0.9 

0.7 

0.7 

0.6 

0.7 

With  oil  plumbing  facilities  _   

986 

76 

747 

48 

115 

982 

104 

761 

117 

412 

85 

327 

For  rent  

4  586 

180 

4  002 

129 

275 

4 

568 

221 

3  918 

429 

1 

817 

322 

1  495 

Rental  vocancy  rate  -   

4.9 

4.5 

4  9 

4.4 

4  6 

6.5 

4.7 

6.7 

5.8 

5.0 

5.1 

4.9 

With  oil  plumbing  facilities  

4  216 

160 

3  739 

97 

220 

3  935 

179 

3  415 

341 

1 

603 

256 

1  347 

Rented  or  sold,  owaiting  occupancy  

1  047 

74 

824 

49 

100 

792 

169 

471 

152 

472 

93 

379 

Held  for  occasional  use  

1  251 

414 

502 

201 

134 

1 

270 

309 

389 

572 

1 

771 

858 

913 

Other  vacant  

1  796 

201 

1  201 

174 

220 

1 

720 

265 

1  090 

365 

359 

942 

All  year-round  housing  units 

280  255 

16  053 

227  849 

11  935 

24  418 

201 

680 

18  852 

151  980 

30  848 

109 

306 

23  137 

86  169 

PLUMBING  FACILITIES 

With  oil  plumbing  facilities  

271  291 

1 5  087 

222  780 

10  898 

22  526 

193 

601 

17  555 

147  669 

28  377 

103 

786 

21  616 

82  1 70 

Locking  some  or  oil  plumbing  facilities  

8  964 

966 

5  069 

1  037 

1  892 

8 

079 

1  297 

4  311 

2  471 

5 

520 

1  521 

3  999 

Locking  only  hot  woter  

1  180 

139 

680 

117 

244 

1 

367 

256 

617 

494 

829 

285 

544 

Lacking  other  plumbing  facilities  . 

7  784 

827 

4  389 

920 

1  648 

6 

712 

1  041 

3  694 

1  977 

4 

691 

1  236 

3  455 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold                 _    _  _  _ 

276  542 

1 5  394 

226  789 

1 1  243 

23  116 

197 

653 

17  939 

150  580 

29  134 

106 

763 

22  256 

84  507 

Cold  only 

2  290 

356 

908 

365 

661 

3 

035 

653 

1  136 

1  246 

1 

862 

591 

1  271 

None    

1  423 

303 

152 

327 

641 

992 

260 

264 

468 

681 

290 

391 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  _   

274  328 

1 5  426 

224  540 

)  1  198 

23  164 

197 

449 

18  295 

149  400 

29  754 

106 

525 

22  405 

84  1 20 

Also  used  by  another  household 

3  322 

80 

2  879 

170 

193 

2 

283 

88 

1  945 

250 

1 

567 

269 

1  298 

None                   __      .   -  __ 

2  605 

547 

430 

567 

1  061 

1 

948 

469 

635 

844 

1 

214 

463 

751 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  ._  

272  913 

15  279 

223  685 

1 1  063 

22  886 

195 

266 

17  859 

148  457 

28  950 

104 

790 

21  950 

82  840 

Also  used  by  another  household  

3  422 

92 

2  954 

174 

202 

2 

372 

103 

1  981 

288 

1 

604 

262 

1  342 

None  

3  920 

682 

1  210 

698 

1  330 

4 

042 

890 

1  542 

1  610 

2 

912 

925 

1  987 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

All  y tar-round  units  

280  255 

16  053 

227  849 

11  935 

24  418 

201 

680 

18  852 

151  980 

30  848 

109 

306 

23  137 

86  169 

For  exclusive  use  of  household 

274  917 

15  555 

224  609 

11  364 

23  389 

197 

044 

18  228 

148  924 

29  892 

106 

417 

22  387 

84  030 

Also  used  by  onother  household  

831 

18 

765 

21 

27 

429 

19 

388 

22 

259 

24 

235 

No  complete  kitchen  facilities  

4  507 

480 

2  475 

550 

1  002 

4 

207 

605 

2  668 

934 

2 

630 

726 

1  904 

Renter  occupied  ... 

89  888 

3  603 

77  523 

2  796 

5  766 

65 

821 

4  515 

54  346 

6  960 

34 

848 

5  999 

28  649 

For  exclusive  use  of  household 

86  609 

3  664 

75  085 

2  521 

5  339 

63 

553 

4  309 

52  547 

6  697 

33 

510 

5  751 

27  759 

Also  used  by  another  household  

639 

7 

612 

6 

14 

317 

8 

296 

13 

180 

13 

167 

No  complete  kitchen  facilities  

2  640 

132 

1  826 

269 

413 

1 

951 

198 

1  503 

250 

1 

158 

235 

923 

ACCESS 

With  direct  access  

279  845 

16  029 

227  518 

11  917 

24  381 

201 

501 

18  834 

151  836 

30  831 

109 

167 

23  104 

86  063 

Lacking  direct  access  _  _   

410 

24 

331 

18 

37 

179 

18 

144 

17 

139 

33 

106 

UNITS  IN  STRUCTURE 

All  year-round  units   .  

280  255 

16  053 

227  849 

11  935 

24  418 

201 

680 

18  652 

151  980 

30  848 

109 

306 

23  137 

66  169 

1    

183  147 

11  850 

143  949 

9  132 

18  216 

126 

179 

13  743 

90  209 

22  227 

63 

466 

15  209 

48  257 

2  or  more                       _  _   

92  1 79 

2  872 

82  328 

2  258 

4  721 

70 

709 

4  055 

60  367 

6  287 

42 

252 

6  750 

35  502 

Mobile  home  or  troiler   

4  929 

1  331 

1  572 

545 

1  481 

4 

792 

1  054 

1  404 

2  334 

3 

588 

1  178 

2  410 

Owner  occupied  _   

180  627 

11  285 

143  031 

8  524 

1 7  787 

126 

421 

1 3  226 

90  976 

22  219 

68 

638 

1 5  407 

53  231 

1 

162  178 

9  442 

129  853 

7  457 

15  426 

109 

562 

11  201 

79  768 

18  593 

54 

105 

12  434 

41  671 

2  or  more   -   

14  228 

695 

1 1  730 

61 1 

1  192 

12 

599 

1  078 

9  999 

1  522 

11 

399 

1  899 

9  500 

Mobile  home  or  trailer  

4  221 

1  148 

1  448 

456 

1  169 

4 

260 

947 

1  209 

2  104 

3 

134 

1  074 

2  060 

Renter  occupied  

89  888 

3  803 

77  523 

2  796 

5  766 

65 

621 

4  515 

54  346 

6  960 

34 

848 

5  999 

28  849 

17  090 

1  682 

11  998 

1  222 

2  188 

12 

785 

1  704 

8  592 

2  489 

6 

389 

1  531 

4  858 

2  or  more  

72  090 

1  938 

65  401 

1  485 

3  266 

52 

504 

2  704 

45  559 

4  241 

28 

005 

4  364 

23  641 

Mobile  home  or  trailer  _, 

708 

183 

124 

89 

312 

532 

107 

195 

230 

454 

104 

350 

TELEPHONE 

All  occupied  units   _   

270  515 

15  088 

220  554 

11  320 

23  553 

192 

242 

17  741 

145  322 

29  179 

103 

486 

21  406 

82  080 

Available     _  _.  . 

247  848 

13  649 

202  887 

10  189 

21  123 

177 

411 

16  033 

134  988 

26  390 

94 

461 

19  464 

74  997 

None   

22  667 

1  439 

17  667 

1  131 

2  430 

14 

831 

1  708 

10  334 

2  789 

9 

025 

1  942 

7  083 

34-42    NEW  YORK 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  14.    Utilization  Characteristics  for  Standard  Metropolitan  Statistical  Areas  and  Constituent  Counties: 
1970 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

Statistical  Areas 
Constituent  Counties 

Albany-Schenectady-Troy 

Binghamton 

Buffalo 

lotol 

Albony 
County 

Rensselaer 
County 

Sorotogo 
County 

Schenec- 
tady 
County 

Total 

New  York  portion 

Pennsylva- 
nia portion 

Total 

Erie 
County 

Niagaro 
County 

Totol 

Broome 
County 

Tiogo 
County 

Susque- 
hanna 
County 

ROOMS 

All  year-round  units   

240 

950 

98 

087 

520 

37 

963 

55 

380 

98 

765 

86 

825 

72 

785 

1 4 

040 

1 1 

940 

433 

183 

359 

184 

73 

999 

3 

062 

1 

610 

771 

175 

506 

1 

140 

1 

014 

940 

74 

126 

5 

389 

4 

562 

827 

2  rooms   -  -   

5 

214 

2 

821 

851 

565 

977 

1 

773 

1 

642 

1 

492 

150 

131 

6 

081 

4 

882 

1 

199 

19 

971 

9 

354 

3 

389 

2 

339 

4 

889 

7 

698 

7 

189 

6 

516 

673 

509 

27 

457 

22 

014 

5 

443 

35 

778 

14 

794 

7 

156 

S 

971 

7 

857 

15 

590 

13 

950 

12 

064 

1 

886 

1 

640 

69 

843 

56 

996 

12 

847 

50 

964 

20 

800 

10 

729 

8 

518 

10 

917 

22 

736 

20 

322 

17 

318 

3 

004 

2 

414 

108 

173 

88 

470 

19 

703 

63 

187 

25 

588 

12 

948 

8 

202 

16 

449 

23 

071 

20 

379 

17 

563 

2 

816 

2 

692 

120 

045 

102 

154 

17 

891 

32 

720 

12 

321 

7 

327 

5 

531 

7 

541 

13 

006 

11 

102 

8 

767 

2 

335 

1 

904 

54 

530 

45 

961 

8 

569 

17 

143 

6 

362 

3 

493 

3 

427 

3 

861 

7 

889 

6 

544 

4 

883 

1 

661 

1 

345 

25 

457 

20 

959 

4 

498 

oo  s  o     o  e,_  , 

12 

911 

4 

437 

2 

856 

3 

235 

2 

383 

5 

862 

4 

683 

3 

242 

1 

441 

1 

179 

16 

208 

13 

186 

3 

022 

5.6 

5  5 

5.6 

5.7 

5.7 

5.5 

5.5 

5.4 

5.9 

5.9 

5.5 

5.5 

5.3 

Owntr  occupied  

146 

61 1 

115 

605 

904 

057 

611 

564 

875 

1  0 

689 

8 

047 

263 

238 

213 

02 1 

50 

217 

1  room    

190 

57 

41 

55 

37 

1 1 1 

88 

66 

22 

23 

249 

193 

56 

2  rooms     

537 

239 

93 

112 

93 

197 

164 

123 

41 

33 

678 

563 

115 

2 

759 

1 

008 

620 

541 

590 

1 

213 

1 

044 

832 

212 

169 

3 

752 

2 

891 

861 

4  m 

13 

964 

4 

776 

2 

755 

3 

113 

3 

320 

6 

674 

5 

823 

4 

744 

1 

079 

851 

22 

068 

16 

238 

5 

830 

5  r°°ms 

31 

885 

11 

602 

6 

598 

5 

997 

7 

688 

14 

650 

13 

212 

10 

967 

2 

245 

1 

438 

65 

791 

51 

533 

14 

258 

6  r  m 

44 

383 

17 

158 

8 

823 

6 

329 

12 

073 

18 

369 

16 

402 

14 

108 

2 

294 

1 

967 

88 

129 

73 

244 

14 

885 

26 

498 

9 

793 

5 

434 

4 

752 

6 

519 

1 1 

183 

9 

685 

7 

657 

2 

028 

1 

498 

45 

642 

38 

062 

7 

580 

8  rooms 

14 

962 

5 

554 

2 

798 

3 

060 

3 

550 

6 

992 

5 

891 

4 

410 

1 

481 

1 

101 

22 

575 

18 

590 

3 

985 

9  rooms  or  more 

1  1 

503 

3 

928 

2 

443 

2 

945 

2 

187 

5 

222 

4 

255 

2 

968 

1 

287 

967 

1 4 

354 

1 1 

707 

2 

647 

6.0 

6.0 

6.0 

6. 1 

6.0 

6.0 

6.0 

5.9 

6.3 

6.3 

5.9 

6.0 

5.8 

Renter  occupied ..  

83 

803 

39 

889 

17 

717 

8 

782 

17 

415 

28 

679 

26 

269 

23 

583 

2 

686 

2 

410 

155 

017 

133 

353 

21 

664 

I  room  

2 

566 

1 

438 

605 

92 

431 

854 

779 

741 

38 

75 

4 

429 

3 

71 1 

718 

2  rooms  

4 

171 

2 

315 

693 

361 

802 

1 

300 

1 

249 

1 

162 

87 

51 

4 

825 

3 

843 

982 

15 

560 

7 

607 

2 

519 

1 

474 

3 

960 

5 

614 

5 

405 

5 

009 

396 

209 

21 

694 

17 

498 

4 

196 

4  rooms 

19 

363 

9 

044 

4 

002 

2 

212 

4 

105 

7 

645 

7 

129 

6 

449 

680 

516 

44 

070 

37 

603 

6 

467 

16 

658 

g 

263 

2 

557 

2 

002 

2 

836 

949 

348 

710 

638 

601 

33 

540 

938 

6  rooms 

1 7 

054 

7 

844 

3 

709 

1 

529 

3 

972 

3 

899 

3 

461 

3 

062 

399 

438 

29 

364 

26 

625 

2 

739 

7  rooms 

5 

552 

2 

296 

1 

699 

650 

907 

1 

355 

1 

117 

893 

224 

238 

8 

062 

7 

197 

865 

8  rooms    _   

) 

795 

673 

605 

268 

249 

639 

486 

355 

131 

153 

2 

515 

2 

066 

449 

9  rooms  or  more   

1 

084 

409 

328 

194 

153 

424 

295 

202 

93 

129 

1 

580 

1 

270 

310 

Median  

4.5 

4.4 

4  8 

4  6 

4.4 

4.4 

4.3 

4.3 

4.7 

5.1 

4.6 

4  6 

4.3 

Year-round  vocont  for  sole 

960 

315 

214 

239 

192 

560 

467 

353 

114 

93 

1 

279 

1 

032 

247 

61 

29 

12 

9 

1 1 

22 

16 

13 

3 

6 

59 

51 

8 

4   nd  5  r  m 

321 

122 

67 

75 

57 

196 

160 

124 

36 

36 

449 

352 

97 

6   nd  7  r  m 

397 

1 16 

100 

91 

90 

229 

197 

145 

52 

32 

564 

473 

91 

8  rooms  or  more 

181 

48 

35 

64 

34 

113 

94 

71 

23 

19 

207 

156 

51 

Median   

5  9 

5.6 

5  9 

6  2 

6.0 

6.0 

6  1 

6.0 

6.2 

5.7 

5  9 

5  9 

5.8 

Year-round  vocont  for  rent  .... 

2 

297 

854 

638 

886 

1 

969 

1 

770 

1 

604 

166 

199 

7 

252 

6 

355 

897 

2 1 4 

88 

100 

7 

19 

106 

96 

93 

3 

10 

524 

491 

33 

2  rooms   -  

325 

201 

27 

37 

60 

135 

132 

126 

6 

3 

296 

249 

47 

3  rooms   

951 

471 

125 

155 

200 

465 

445 

419 

26 

20 

1 

166 

932 

234 

4  rooms      

J 

293 

619 

176 

224 

274 

631 

573 

524 

49 

58 

2 

061 

1 

754 

307 

5  rooms    

1 

055 

543 

226 

1  1  7 

169 

376 

329 

287 

42 

47 

1 

912 

1 

726 

186 

6  rooms  or  more   _   

837 

375 

200 

98 

164 

256 

195 

155 

40 

61 

1 

293 

1 

203 

90 

Median      

4.2 

4.1 

4.5 

4.0 

4.1 

3.9 

3.9 

3.8 

4.5 

4.7 

4.3 

4.4 

39 

PERSONS 

Owner  occupied     -  .   

146 

681 

54 

115 

29 

605 

26 

904 

36 

057 

64 

611 

56 

564 

45 

875 

1 0 

689 

8 

047 

263 

238 

213 

021 

50 

217 

1  person  

18 

236 

6 

999 

3 

938 

2 

845 

4 

454 

7 

159 

6 

197 

5 

126 

1 

071 

962 

28 

066 

22 

721 

5 

345 

2  persons    

42 

959 

16 

137 

8 

701 

7 

087 

11 

034 

18 

478 

16 

081 

13 

371 

2 

710 

2 

397 

72 

434 

58 

345 

14 

089 

25 

84) 

9 

502 

5 

080 

4 

730 

6 

529 

1 1 

290 

9 

780 

8 

040 

1 

740 

1 

510 

46 

012 

37 

223 

8 

789 

24 

951 

9 

040 

4 

630 

4 

926 

6 

355 

1 1 

291 

10 

067 

8 

018 

2 

049 

1 

224 

46 

970 

38 

150 

8 

820 

16 

911 

6 

089 

3 

328 

3 

434 

4 

060 

7 

951 

7 

028 

5 

554 

T 

474 

923 

33 

709 

27 

300 

6 

409 

9 

497 

3 

379 

1 

960 

2 

055 

2 

103 

4 

539 

3 

991 

3 

113 

878 

548 

19 

077 

15 

437 

3 

640 

4 

660 

1 

666 

1 

079 

1 

017 

898 

2 

193 

1 

936 

1 

532 

404 

257 

9 

471 

7 

670 

1 

801 

2 

262 

788 

560 

506 

408 

1 

126 

983 

741 

242 

143 

4 

598 

3 

777 

821 

1 

364 

515 

329 

304 

216 

584 

501 

380 

121 

83 

2 

901 

2 

398 

503 

3.0 

2  9 

2  9 

3  2 

2  9 

3  1 

3  1 

3  1 

3  4 

2  9 

3  2 

3  2 

3.1 

Renter  occupied  .  

83 

803 

39 

889 

17 

717 

8 

782 

17 

415 

28 

679 

26 

269 

23 

583 

2 

686 

2 

410 

155 

017 

133 

353 

21 

664 

1  person  _   .. 

26 

884 

13 

550 

5 

188 

2 

198 

5 

948 

8 

502 

7 

904 

7 

191 

713 

598 

45 

849 

39 

685 

6 

164 

24 

545 

1 1 

913 

4 

870 

2 

599 

5 

163 

8 

220 

7 

640 

6 

973 

667 

580 

44 

821 

38 

949 

5 

872 

3  persons  

13 

272 

5 

935 

3 

000 

1 

588 

2 

749 

4 

845 

4 

434 

3 

948 

486 

411 

25 

542 

21 

825 

3 

717 

8 

901 

3 

998 

2 

086 

1 

092 

| 

725 

3 

400 

3 

055 

2 

699 

356 

345 

18 

027 

15 

305 

2 

722 

5  persons    .  _  -  

4 

920 

1 97 

625 

890 

i 

824 

i 

609 

] 

409 

200 

215 

900 

8 

415 

1 

485 

6  persons      

2 

662 

1 

181 

663 

334 

484 

953 

832 

698 

134 

121 

5 

383 

4 

545 

838 

7  persons  

1 

403 

588 

370 

184 

261 

499 

431 

366 

65 

68 

2 

861 

2 

426 

435 

8  persons  _   

744 

311 

212 

88 

133 

259 

223 

187 

36 

36 

1 

568 

1 

322 

246 

9  persons  or  more  ..  .  .    . 

472 

205 

131 

74 

62 

177 

141 

112 

29 

36 

1 

066 

881 

185 

Median  .    

2.1 

20 

2.3 

2.3 

20 

2  2 

2.2 

2.2 

2.4 

26 

2.2 

2.2 

2.3 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied 

146 

681 

54 

1 1 5 

29 

605 

26 

904 

36 

057 

64 

61 1 

56 

564 

45 

875 

1 0 

689 

8 

047 

263 

238 

213 

021 

50 

217 

f)  SO  nr  lAtt 

83 

754 

31 

504 

16 

915 

14 

151 

21 

184 

35 

149 

30 

457 

25 

007 

5 

450 

4 

692 

137 

092 

111 

781 

25 

311 

0  51  to  0  75 

33 

538 

12 

146 

6 

390 

6 

560 

8 

442 

14 

799 

13 

065 

10 

391 

2 

674 

1 

734 

61 

542 

49 

973 

1 1 

569 

0  76  to  l.00__     

23 

379 

8 

420 

4 

810 

4 

782 

5 

367 

1  1 

529 

10 

314 

8 

324 

1 

990 

1 

215 

50 

903 

40 

497 

10 

406 

1.01  to  1.50._   

5 

191 

1 

783 

1 

272 

1 

186 

950 

2 

723 

2 

394 

1 

901 

493 

329 

12 

183 

9 

608 

2 

575 

1 .51  or  more                                   .  - 

819 

262 

218 

225 

1  14 

411 

334 

252 

82 

77 

1 

518 

1 

162 

356 

Renter  occupied 

83 

803 

39 

889 

17 

717 

8 

782 

17 

415 

28 

679 

26 

269 

23 

583 

2 

686 

2 

410 

155 

017 

133 

353 

21 

664 

0  50  or  less 

48 

633 

23 

629 

9 

892 

4 

702 

10 

410 

15 

224 

13 

979 

12 

574 

1 

405 

1 

245 

88 

139 

77 

385 

10 

754 

0.51  to  0.75   

]  7 

513 

7 

948 

3 

725 

2 

029 

3 

811 

6 

545 

6 

038 

5 

396 

642 

507 

31 

569 

26 

594 

4 

975 

0  76  to  1.00  

13 

553 

6 

397 

3 

098 

1 

517 

2 

541 

5 

317 

4 

832 

4 

364 

468 

485 

26 

813 

22 

440 

4 

373 

1.01  to  1.50   

3 

1 86 

1 

461 

764 

421 

540 

1 

286 

1 

144 

1 

004 

140 

142 

6 

884 

5 

607 

1 

277 

1.51  or  more   

918 

454 

238 

113 

113 

307 

276 

24S 

31 

31 

1 

612 

1 

327 

285 

Witk  all  plumbinq  focilititf     

222 

313 

90 

405 

45 

156 

34 

289 

52 

463 

90 

311 

80 

690 

67 

808 

12 

882 

9 

621 

409 

422 

339 

439 

69 

983 

143 

050 

52 

934 

28 

631 

25 

920 

35 

565 

63 

149 

55 

591 

45 

234 

10 

357 

7 

558 

260 

017 

210 

657 

49 

360 

1.00  or  less  

137 

324 

50 

942 

27 

234 

24 

617 

34 

531 

60 

209 

52 

997 

43 

163 

9 

834 

7 

212 

246 

530 

200 

029 

46 

501 

1.01  to  1.50   

5 

009 

1 

749 

I 

208 

1 

121 

931 

2 

587 

2 

297 

1 

839 

458 

290 

12 

057 

9 

522 

2 

535 

1.51  or  more  

717 

243 

189 

182 

103 

353 

297 

232 

65 

56 

1 

430 

1 

106 

324 

Renter  occupied  

79 

263 

37 

471 

16 

525 

8 

369 

16 

898 

27 

162 

25 

099 

22 

574 

2 

525 

2 

063 

149 

405 

128 

782 

20 

623 

1.00  or  less  _.    

75 

474 

35 

709 

15 

601 

7 

892 

16 

272 

25 

669 

23 

751 

21 

382 

2 

369 

1 

918 

141 

163 

122 

023 

19 

140 

1.01  to  1.50  

2 

998 

1 

369 

714 

386 

529 

1 

232 

1 

108 

980 

128 

124 

6 

752 

5 

526 

1 

226 

1.51  or  more   . 

791 

393 

210 

91 

97 

261 

240 

212 

28 

21 

1 

490 

1 

233 

257 

GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-43 


Table  14.    Utilization  Characteristics  for  Standard  Metropolitan  Statistical  Areas  and  Constituent  Counties: 
1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


New  York 

Standard  Metropolitan 

Statistical  Areas 

Constituent  Counties 

New  York 

Richmond 

Rockland 

Westchester 

Total 

Bronx  County 

Kings  County 

Nassau  County 

County 

Queens  County 

County 

County 

Suffolk  County 

County 

ROOMS 

3  989  336 

508  650 

902  186 

407  284 

714  378 

703  071 

89  236 

62  136 

312  050 

290  345 

152  025 

7  322 

21  465 

4  084 

95  867 

13  846 

986 

949 

1  861 

5  645 

256  086 

27  555 

51  612 

7  714 

1 1 1  763 

39  719 

1  723 

1  639 

4  133 

10  228 

898  649 

1 76  843 

225  783 

28  902 

208  141 

171  299 

1 1  751 

6  721 

18  1 12 

51  097 

932  043 

1 Sfi  ftlft 

1  JO  OJU 

280  A4ft 

37  81 1 

1 72  092 

1 62  1 56 

1 7  434 

8  601 

38  293 

56  1 78 

83  289 

1 62  047 

54  250 

78  429 

120  995 

18  877 

8  397 

54  304 

43  960 

542  263 

38  462 

104  209 

96  653 

29  107 

127  482 

22  490 

10  378 

71  139 

42  343 

290  840 

10  223 

31  902 

89  206 

10  401 

40  122 

8  973 

9  553 

57  682 

32  778 

167  314 

3  302 

13  294 

51  129 

3  961 

1 5  989 

4  104 

10  192 

42  889 

22  454 

9  rooms  or  more  

125  568 

2  824 

11  226 

37  535 

4  617 

11  463 

2  898 

5  706 

23  637 

25  662 

4.2 

38 

4.0 

6.2 

3.2 

4.3 

5.2 

6.0 

6.1 

5.0 

1  427  338 

70  928 

209  842 

324  069 

47  028 

289  429 

51  855 

42  488 

245  818 

145  881 

3  012 

191 

590 

178 

987 

599 

48 

41 

200 

178 

2  rooms                 -  -   

8  772 

856 

1  969 

414 

2  798 

1  610 

1 17 

92 

541 

375 

65  511 

7  429 

1 5  992 

2  726 

10  541 

20  024 

1  354 

687 

3  116 

3  642 

166  327 

13  960 

40  288 

16  288 

13  229 

41  930 

5  124 

3  062 

20  890 

1 1  556 

259  780 

16  743 

50  1 29 

42  962 

6  812 

62  403 

1 1  774 

5  626 

42  394 

20  937 

395  802 

19  981 

56  863 

89  243 

4  608 

100  748 

19  007 

8  945 

62  629 

33  778 

256  345 

6  730 

23  266 

86  215 

2  743 

36  580 

8  052 

8  900 

53  749 

30  110 

155  100 

2  656 

10  813 

49  704 

1  999 

14  882 

3  742 

9  743 

40  460 

21  101 

9  rooms  or  more   

116  689 

2  382 

9  932 

36  339 

3  311 

10  653 

2  637 

5  392 

21  839 

24  204 

6.0 

5.3 

5.4 

6.6 

4.2 

5.7 

5.9 

6.8 

6.4 

6.6 

.  , 

2  449  165 

426  294 

666  277 

76  987 

640  255 

400  627 

34  337 

17  871 

49  769 

136  748 

141  551 

6  816 

19  502 

3  655 

90  599 

12  774 

843 

827 

1  410 

5  1 25 

2  rooms    

237  768 

26  177 

47  876 

6  899 

104  012 

37  162 

1  518 

1  457 

3  132 

9  535 

3  rooms   —   

804  794 

165  533 

203  071 

24  870 

189  317 

147  628 

9  765 

5  702 

13  231 

45  677 

4  rooms                          -  _   

734  872 

140  705 

230  998 

20  372 

153  020 

116  919 

11  665 

5  126 

13  440 

42  627 

5  rooms  -  .  

347  804 

64  794 

107  710 

10  377 

69  346 

56  393 

6  657 

2  540 

8  155 

21  832 

136  274 

17  912 

45  466 

6  506 

23  745 

24  997 

2  840 

1  265 

5  724 

7  819 

7  rooms  -   

30  526 

3  365 

8  232 

2  459 

7  339 

3  159 

629 

528 

2  599 

2  216 

8  rooms  _  -  

9  468 

604 

2  314 

1  048 

1  835 

931 

231 

248 

1  298 

959 

6  108 

388 

1  108 

801 

1  042 

664 

189 

178 

780 

958 

3.6 

3.6 

3.8 

3.7 

3.2 

3.5 

3.9 

3.7 

4.0 

3.7 

Year-round  vacant  for  sola  

8  212 

604 

1  312 

952 

589 

1  389 

555 

302 

1  697 

812 

1  116 

178 

241 

53 

290 

154 

34 

5 

68 

93 

4  and  5  rooms..          .  .-   

2  687 

302 

672 

236 

186 

443 

145 

49 

471 

183 

6  and  7  rooms              -  .   

2  835 

107 

312 

414 

69 

652 

301 

70 

666 

244 

8  rooms  or  more   . 

1  574 

17 

87 

249 

44 

140 

75 

178 

492 

292 

5.7 

4.2 

4.5 

6.2 

3.5 

5.7 

6.0 

7.8 

6.4 

6.5 

Year-round  vacant  for  rent  

52  220 

8  125 

15  160 

2  173 

12  986 

6  857 

949 

669 

2  228 

3  073 

4  717 

234 

965 

180 

2  596 

268 

73 

62 

94 

245 

2  rooms   -   

4  777 

352 

1  035 

234 

2  162 

563 

51 

51 

160 

169 

3  rooms        _    —  

15  881 

2  817 

4  015 

763 

3  782 

2  200 

298 

211 

682 

1  113 

16  298 

3  078 

5  648 

569 

2  824 

2  073 

284 

247 

584 

991 

5  rooms   

7  137 

1  231 

2  454 

233 

1  143 

1  059 

159 

71 

408 

379 

6  rooms  or  more                             -  _  -  -  _ 

3  410 

413 

1  043 

194 

479 

694 

84 

27 

300 

176 

3.5 

3.7 

3.8 

3.4 

3.0 

3.7 

3.7 

3.5 

3.8 

3.5 

PERSONS 

1  427  338 

70  928 

209  842 

324  069 

47  028 

289  429 

51  855 

42  488 

245  818 

145  881 

128  513 

7  955 

25  024 

1 7  309 

1 3  248 

29  855 

4  1 88 

2  570 

17  203 

11  161 

2  persons  .   

358  564 

19  928 

59  197 

69  540 

1 7  291 

83  895 

1 1  836 

7  634 

51  829 

37  414 

3  persons  

263  342 

14  071 

39  789 

61  280 

7  046 

58  080 

9  522 

6  508 

40  277 

26  769 

4  persons  .                                     .  _   

inn  qia 

13  1 38 

39  1 69 

78  606 

5  455 

56  496 

11  412 

10  740 

54  745 

31  1 75 

5  persons    

1 99  563 

8  1 59 

24  296 

53  479 

2  408 

32  701 

7  906 

8  080 

41  228 

21  306 

6  persons .                .  _  —  

98  371 

4  212 

1 1  950 

25  213 

996 

15  241 

4  024 

3  979 

22  276 

10  480 

7  persons                                   _„  _.  

45  390 

2  053 

5  796 

1 1  038 

369 

7  551 

1  750 

1  776 

10  554 

4  503 

8  persons   

22  197 

1  091 

3  299 

5  008 

1 89 

3  823 

816 

782 

5  072 

2  117 

9  persons  or  more   

10  462 

321 

1  322 

2  596 

26 

1  787 

401 

419 

2  634 

956 

Median  __   

3.4 

3.0 

30 

3.7 

2.1 

3.0 

3.5 

3.9 

3.7 

3.4 

2  449  165 

426  294 

666  277 

76  987 

640  255 

400  627 

34  337 

1 7  871 

49  769 

136  748 

1  person  _  _  _  .   

705  563 

93  900 

156  716 

20  703 

276  110 

99  996 

7  392 

4  397 

10  481 

35  868 

2  persons               _      -  -   

750  715 

127  415 

197  240 

26  106 

185  390 

139  027 

10  894 

5  231 

15  075 

44  337 

3  persons                                 ,  _  

401  890 

78  709 

117  895 

13  174 

76  284 

72  572 

6  406 

3  281 

9  728 

23  841 

4  persons   _   

299  142 

61  073 

93  614 

8  657 

51  433 

52  362 

4  850 

2  581 

6  659 

17  913 

5  persons    

151  113 

33  505 

49  779 

4  371 

26  040 

21  616 

2  542 

1  198 

3  633 

8  429 

72  050 

16  434 

24  790 

2  103 

12  842 

8  478 

1  203 

599 

1  958 

3  643 

7  persons      _  _   

37  134 

8  546 

13  278 

1  007 

6  924 

3  741 

584 

297 

1  161 

1  596 

8  persons -  -   

22  241 

5  190 

8  553 

570 

4  103 

1  951 

292 

166 

634 

782 

9  persons  or  more                   _    .        -  -  _ 

9  317 

1  522 

4  412 

296 

1  129 

884 

174 

121 

440 

339 

2.2 

2.4 

2.4 

2.2 

1 .7 

2.2 

2.4 

2.4 

2.5 

2.2 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied   

1  427  338 

70  928 

209  842 

324  069 

47  028 

289  429 

51  855 

42  488 

245  818 

145  881 

0.50  or  less   .  _.   

710  397 

31  061 

10P  067 

165  933 

28  624 

141  991 

23  270 

20  570 

116  368 

82  513 

0.51  to  0.75  

400  975 

19  507 

53  902 

99  099 

11  082 

77  528 

14  310 

13  567 

73  004 

38  976 

0.76  to  1.00  _    

251  414 

15  627 

42  118 

49  179 

5  751 

55  315 

11  564 

6  752 

45  143 

19  965 

1    ft]    ».    1  Cf\ 

55  194 

3  983 

11  192 

8  856 

1  100 

12  440 

2  405 

1  424 

9  881 

3  913 

9  358 

750 

2  563 

1  002 

471 

2  155 

306 

175 

1  422 

514 

Renter  occupied   

2  449  165 

426  294 

666  277 

76  987 

640  255 

400  627 

34  337 

17  871 

49  769 

136  748 

0.50  or  less  

948  296 

142  555 

246  242 

32  447 

280  050 

152  711 

13  171 

6  412 

19  398 

55  310 

0.51  to  0.75._   

634  109 

120  382 

176  273 

22  054 

125  829 

121  724 

10  029 

4  970 

14  365 

38  483 

U.  /O  TO  1  -UU   _  

588  662 

100  922 

155  002 

16  366 

171  490 

90  056 

7  961 

4  524 

11  361 

30  980 

i  ni  *n  i  c.n 

196  788 

47  221 

64  966 

4  180 

37  401 

26  278 

2  602 

1  389 

3  492 

9  259 

1.51  or  m  ore   

81  310 

15  214 

23  794 

1  940 

25  485 

9  858 

574 

576 

1  153 

2  716 

With  otl  plumbing  facilities  

3  783  714 

490  767 

856  240 

397  302 

645  293 

681  181 

85  035 

59  340 

291  941 

276  615 

Owner  occupied      _  _  _   

1  413  891 

70  223 

207  192 

321  815 

46  271 

286  602 

51  452 

42  177 

243  482 

144  677 

1.00  or  less  _    __ 

1  350  368 

65  560 

193  739 

312  058 

44  760 

272  214 

48  775 

40  601 

232  331 

140  330 

1.01  to  1.50    

54  585 

3  944 

11  023 

8  785 

1  080 

12  304 

2  382 

1  409 

9  785 

3  873 

1 .51  or  more   _   

8  938 

719 

2  430 

972 

431 

2  084 

295 

167 

1  366 

474 

Renter  occupied  _  _                   _  _  _  _ 

2  369  823 

420  544 

649  048 

75  487 

599  022 

394  579 

33  583 

17  163 

48  459 

131  938 

1.00  or  less   

2  101  810 

359  042 

563  092 

69  556 

540  683 

359  220 

30  465 

15  280 

43  975 

120  497 

1.01  to  1 .50   _..   

193  344 

46  723 

63  786 

4  104 

36  414 

25  941 

2  569 

1  364 

3  432 

9  011 

1 .51  or  more    

74  669 

14  779 

22  170 

1  827 

21  925 

9  418 

549 

519 

1  052 

2  430 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  14.    Utilization  Characteristics  for  Standard  Metropolitan  Statistical  Areas  and  Constituent  Counties: 

1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Rochester 

Syracuse 

Utico-Rome 

Standard  Metropolitan 

Statistical  Areas 

Constituent  Counties 

Livingston 

Monroe 

Orleons 

Wayne 

Madison 

Onondogo 

Oswego 

Herkimer 

Oneida 

Totol 

County 

County 

County 

County 

Totol 

County 

County 

County 

Total 

County 

County 

ROOMS 

All  y tar-round  unit!  _     

280  255 

16  053 

227  849 

11  935 

24  418 

201  680 

18  852 

151  980 

30  848 

109  306 

23  137 

86  169 

4  957 

129 

4  380 

189 

259 

3  763 

139 

3  363 

261 

1  598 

327 

1  271 

7  406 

231 

6  502 

230 

443 

4  533 

256 

3  803 

474 

1  797 

278 

1  519 

3  rooms 

27  646 

922 

24  431 

678 

1  615 

16  817 

1  148 

13  728 

1  941 

8  612 

1  365 

7  247 

4  rooms 

41  527 

2  493 

34  188 

1  466 

3  380 

29  469 

2  855 

21  933 

4  681 

15  827 

3  232 

12  595 

5  rooms 

53  268 

3  059 

43  725 

1  959 

4  525 

42  827 

3  827 

32  587 

6  413 

25  083 

5  130 

19  953 

6  rooms 

64  881 

3  154 

54  197 

2  428 

5  102 

46  095 

3  658 

36  015 

6  422 

28  193 

5  464 

22  729 

7  rooms 

39  266 

2  496 

30  654 

2  129 

3  987 

28  362 

2  777 

20  697 

4  888 

13  695 

3  264 

10  431 

8  rooms 

25  463 

1  779 

19  493 

1  459 

2  732 

17  269 

1  975 

12  097 

3  197 

8  183 

2  335 

5  848 

9  rooms  or  more 

15  841 

1  790 

10  279 

1  397 

2  375 

12  545 

2  217 

7  757 

2  571 

6  318 

1  742 

4  576 

Med  ion 

5.6 

5.9 

5.5 

6. 1 

5.9 

5.6 

5.8 

5.5 

5.8 

5.6 

5.7 

5.5 

Ovrnir  occupied    

180  627 

11  285 

143  031 

8  524 

17  787 

126  421 

13  226 

90  976 

22  219 

68  638 

15  407 

S3  231 

1  room  

206 

25 

120 

16 

45 

195 

23 

110 

62 

91 

27 

64 

469 

61 

252 

45 

111 

422 

56 

226 

140 

254 

64 

190 

3  rooms 

2  928 

243 

2  072 

170 

443 

2  047 

274 

1  215 

558 

1  296 

297 

999 

4  rooms 

14  394 

1  294 

10  479 

808 

1  813 

10  511 

1  538 

6  456 

2  517 

6  398 

1  560 

4  838 

5  rooms 

36  131 

2  108 

29  356 

1  372 

3  295 

27  219 

2  660 

20  067 

4  492 

16  217 

3  168 

13  049 

6  rooms 

54  010 

2  508 

45  390 

1  939 

4  173 

35  489 

2  810 

27  540 

5  139 

20  411 

4  071 

16  340 

7  rooms 

35  047 

2  032 

27  853 

1  763 

3  399 

24  105 

2  283 

17  614 

4  208 

1 1  341 

2  717 

8  624 

8  rooms 

23  206 

1  502 

18  081 

1  226 

2  397 

15  346 

1  691 

10  825 

2  830 

7  122 

2  021 

5  101 

9  rooms  or  more 

14  236 

1  512 

9  428 

1  185 

2  111 

1 1  087 

1  891 

6  923 

2  273 

5  508 

1  482 

4  026 

Median 

6  2 

6  3 

6  5 

6  3 

6  1 

6  2 

6.1 

6.2 

6.0 

6.1 

6.0 

Renter  occupied  __  

89  888 

3  803 

77  523 

2  796 

5  766 

65  821 

4  515 

54  346 

6  960 

34  848 

5  999 

28  849 

1  room  

4  214 

68 

3  810 

143 

193 

2  831 

89 

2  601 

141 

1  273 

194 

1  079 

2  rooms  -   

6  357 

142 

5  756 

166 

293 

3  634 

155 

3  213 

266 

1  289 

159 

1  130 

3  rooms 

22  808 

577 

20  772 

423 

1  036 

13  200 

732 

11  330 

1  138 

6  306 

854 

5  452 

4  rooms 

24  848 

941 

21  942 

543 

1  422 

16  777 

1  095 

13  966 

1  716 

8  116 

1  297 

6  819 

5  rooms 

738 

1 1  248 

1  568 

1  606 

6  1 28 

6  rooms 

9  663 

521 

7  939 

405 

798 

9  364 

677 

7  624 

1  063 

6  840 

1  098 

5  742 

7  rooms 

3  632 

376 

2  456 

324 

476 

3  617 

397 

2  654 

566 

1  91 1 

405 

1  506 

8  rooms   _____   

1  852 

227 

1  173 

179 

273 

1  540 

207 

1  036 

297 

826 

231 

595 

9  rooms  or  more  

1  266 

213 

696 

149 

208 

1  100 

221 

674 

205 

553 

155 

398 

Median  

4.0 

4.7 

3.9 

4.8 

4.5 

4.3 

4.7 

4.2 

4.6 

4.6 

4.8 

4  5 

Year-round  vacant  for  solo 

1  060 

96 

766 

62 

136 

1  088 

147 

790 

151 

459 

99 

360 

1  to  3  rooms 

61 

8 

39 

6 

8 

41 

5 

26 

10 

42 

4 

38 

4  and  5  rooms 

313 

34 

228 

20 

31 

371 

45 

271 

55 

144 

27 

117 

6  and  7  rooms 

447 

28 

333 

19 

67 

440 

50 

330 

60 

193 

49 

144 

8  rooms  or  more 

239 

26 

166 

17 

30 

236 

47 

163 

26 

80 

19 

61 

Median  

6.1 

60 

6.0 

5.9 

6  4 

6.0 

6.3 

6.0 

5  8 

5.9 

6.1 

5.8 

Yeor-roond  vacant  for  rant  

4  586 

180 

4  002 

129 

275 

4  566 

221 

3  918 

429 

1  817 

322 

1  495 

317 

]  ] 

276 

\  5 

1 5 

607 

4 

563 

40 

1 1 3 

52 

61 

2  rooms  _    _    ___      _    ____ 

380 

3 

347 

7 

23 

333 

]  ] 

282 

40 

98 

g 

90 

3  rooms  

1  212 

32 

1  081 

24 

75 

1  021 

58 

862 

101 

470 

53 

41 7 

4  rooms  -  -   

1  378 

86 

1  1 78 

30 

84 

1  1 74 

58 

1  008 

108 

534 

103 

431 

5  rooms    . 

832 

23 

751 

23 

35 

821 

51 

704 

66 

297 

52 

245 

6  rooms  or  more  

467 

25 

369 

30 

43 

612 

39 

499 

74 

305 

54 

251 

Median  _  _                                           _  _ 

3.8 

4.0 

3.8 

4. 1 

3.8 

3.8 

4.1 

3.8 

3.8 

3  9 

4  0 

3  9 

PERSONS 

Ownar  occupied  .  _   

180  627 

11  285 

143  031 

8  524 

17  787 

126  421 

13  226 

90  976 

22  219 

68  638 

15  407 

53  231 

1  person  

18  782 

1  474 

13  801 

1  202 

2  305 

14  250 

1  603 

9  803 

2  844 

8  481 

2  119 

6  362 

2  persons  

50  333 

3  297 

39  178 

2  563 

5  295 

34  700 

3  723 

24  702 

6  275 

19  787 

4  694 

15  093 

3  persons 

31  248 

1  926 

25  125 

1  367 

2  830 

21  417 

2  103 

15  604 

3  710 

1 1  742 

2  614 

9  128 

4  persons 

33  728 

1  765 

27  668 

1  283 

3  012 

22  054 

2  214 

16  346 

3  494 

11  479 

2  445 

9  034 

5  persons 

23  254 

1  309 

18  919 

976 

2  050 

16  011 

1  623 

11  794 

2  594 

8  199 

1  681 

6  518 

6  persons 

12  709 

803 

10  115 

575 

1  216 

9  313 

1  003 

6  689 

1  621 

4  628 

946 

3  682 

7  persons 

5  831 

416 

4  545 

288 

582 

4  771 

509 

3  319 

943 

2  323 

452 

1  871 

8  persons 

2  871 

190 

2  226 

140 

315 

2  399 

290 

1  684 

425 

1  205 

285 

920 

9  persons  or  more 

1  871 

105 

1  454 

130 

182 

1  506 

158 

1  035 

313 

794 

171 

623 

Median 

3.2 

3  0 

3.2 

2.9 

3.0 

3.2 

3.1 

3.2 

3  0 

3.0 

2.8 

3.1 

Renter  occupied  

89  888 

3  803 

77  523 

2  796 

5  766 

65  821 

4  515 

54  346 

6  960 

34  848 

5  999 

28  849 

1  person  

27  778 

842 

24  680 

722 

1  534 

19  621 

1  145 

16  702 

1  774 

10  594 

1  787 

8  807 

2  persons 

1  017 

23  370 

668 

1  439 

19  011 

1    1 64 

1 6  039 

1  808 

9  157 

1  587 

7  570 

3  persons  _  _  _  _ 

1 4  597 

714 

1 2  453 

489 

941 

1 0  866 

772 

8  844 

1  250 

939 

4  780 

4  persons 

9  821 

537 

8  1 22 

368 

794 

7  309 

61 5 

5  826 

868 

4  1 32 

3  396 

5  persons   _ 

5  230 

31 3 

4  214 

225 

478 

4  149 

358 

3  239 

552 

2  505 

450 

2  055 

6  persons     

2  827 

166 

2  253 

139 

269 

2  373 

212 

1  841 

320 

1  358 

246 

1  112 

7  persons  

1  577 

97 

1  244 

88 

148 

1  263 

120 

955 

188 

718 

1 19 

599 

8  persons    _______ 

932 

77 

718 

46 

91 

742 

73 

535 

134 

375 

71 

304 

9  persons  or  more  

632 

40 

469 

51 

72 

487 

56 

365 

66 

290 

64 

226 

Median   ____   

2.1 

2.6 

2.1 

2.5 

2.4 

2.2 

2.5 

2.2 

2.4 

2.2 

2.3 

2.2 

DCDCAMC    DC  D  DAAU 

rcKbONlr  PER  ROOm 

Owner  occupied 

180  627 

1 1  285 

143  031 

8  524 

17  787 

126  421 

1 3  226 

90  976 

22  219 

68  638 

15  407 

53  231 

0  50  or  less 

98  989 

6  554 

76  939 

5  177 

10  319 

68  717 

7  408 

49  174 

12  135 

37  866 

9  136 

28  730 

0  51  to  0  75 

45  359 

2  503 

37  109 

1  816 

3  931 

29  689 

2  907 

21  896 

4  886 

15  217 

3  283 

1 1  934 

0  76  to  1.00   

29  562 

1  755 

23  862 

1  167 

2  778 

21  813 

2  227 

15  688 

3  898 

12  231 

2  331 

9  900 

1  01  to  1.50  _   

5  996 

407 

4  640 

309 

640 

5  351 

580 

3  703 

1  068 

2  887 

567 

2  320 

1 .51  or  more  

721 

66 

481 

55 

119 

851 

104 

515 

232 

437 

90 

347 

Renter  occupied 

89  888 

3  803 

77  523 

2  796 

5  766 

65  821 

4  515 

54  346 

6  960 

34  848 

5  999 

28  849 

0.50  or  less 

43  522 

1  843 

37  534 

1  353 

2  792 

33  917 

2  297 

28  130 

3  490 

18  658 

3  348 

15  310 

0.51  to  0  75     _ 

22  501 

995 

19  533 

645 

1  328 

15  051 

1  020 

12  389 

1  642 

7  346 

1  188 

6  158 

0.76  to  1 .00    ___ 

18  096 

717 

15  698 

534 

1  147 

12  872 

872 

10  691 

1  309 

6  663 

1  088 

5  575 

1  01  to  1.50    

4  346 

197 

3  633 

174 

342 

3  134 

260 

2  440 

434 

1  764 

295 

1  469 

1.51  or  more  

1  423 

51 

1  125 

90 

157 

847 

66 

696 

85 

417 

80 

337 

With  all  plumbing  facilities 

262  728 

14  362 

216  033 

10  451 

21  882 

185  878 

16  811 

141  775 

27  292 

99  114 

20  269 

78  845 

177  589 

10  855 

141  763 

8  103 

16  868 

123  057 

12  587 

89  531 

20  939 

66  684 

14  788 

51  896 

1.00  or  less          ___  _  

171  123 

10  426 

136  699 

7  791 

16  207 

117  204 

11  969 

85  423 

19  812 

63  515 

14  174 

49  341 

1.01  to  1.50  

5  834 

381 

4  607 

270 

576 

S  116 

533 

3  627 

956 

2  792 

538 

2  254 

1 .51  or  more  _   

632 

48 

457 

42 

85 

737 

85 

481 

171 

377 

76 

301 

Renter  occupied  __  _   

85  139 

3  507 

74  270 

2  348 

5  014 

62  821 

4  224 

52  244 

6  353 

32  430 

5  481 

26  949 

1  00  or  less  _._   . 

79  821 

3  301 

69  694 

2  166 

4  660 

59  079 

3  938 

49  242 

5  899 

30  398 

5  150 

25  248 

1.01  to  1.50  

4  133 

167 

3  559 

131 

276 

3  012 

236 

2  382 

394 

1  682 

272 

1  410 

1.51  or  more  _  _  _  _   

1  185 

39 

1  017 

51 

78 

730 

50 

620 

60 

350 

59 

291 
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Table  15.    Financial  Characteristics  for  Standard  Metropolitan  Statistical  Areas  and  Constituent  Counties: 
1970 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meoning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

Statistical  Areas 
Constituent  Counties 

Albany-Schenectody-Troy 

Binghamton 

Buffalo 

Totol 

Albany 
County 

Rensselaer 
County 

Saratoga 
County 

Schenec- 
tady 
County 

Total 

New  York  portion 

Pcnnsylvo- 
nio  portion 

Total 

Erie 
County 

Niogaro 
County 

Totol 

Broome 
County 

Tioga 
County 

Susque- 
hanna 
County 

VALUE 

Specified  owner  occupied' 

107 

376 

40 

143 

19  997 

18  816 

28  420 

46  276 

41 

804 

34  776 

7  028 

4  472 

199  052 

159 

198 

39  654 

less  than  $5  000 

2 

238 

537 

683 

695 

323 

1  229 

621 

406 

215 

608 

2  320 

1 

845 

475 

$5  000  to  $7  499 

4 

253 

987 

1  158 

1  162 

946 

2  189 

1 

390 

900 

490 

799 

5  937 

4 

464 

1  473 

$7,500  to  $9.999   

6 

250 

1 

432 

1  593 

1  450 

1  775 

3  048 

2 

370 

1  660 

710 

678 

11  533 

8 

113 

3  420 

$10,000  to  $12,499___   

9 

988 

2 

586 

2  257 

2  015 

3  130 

4  930 

4 

276 

3  413 

863 

654 

19  588 

13 

760 

5  828 

$12,500  to  $14,999  .   

10 

797 

3 

098 

2  244 

1  701 

3  754 

5  278 

4 

886 

4  214 

672 

392 

24  318 

17 

668 

6  650 

$15,000  to  $17,499    

13 

580 

4 

567 

2  696 

2  039 

4  278 

6  300 

5 

892 

5  144 

748 

408 

30  862 

24 

136 

6  726 

13 

679 

5 

283 

2  625 

2  006 

3  765 

5  751 

5 

488 

4  865 

623 

263 

30  155 

25 

090 

5  065 

$20,000  to  $24,999.   

20 

968 

9 

420 

3  503 

3  276 

4  769 

8  206 

7 

821 

6  617 

1  204 

385 

36  961 

31 

524 

5  437 

$25,000  to  $34,999  

17 

403 

8 

063 

2  389 

3  001 

3  950 

6  362 

6 

148 

5  1 19 

1  029 

214 

25  221 

21 

788 

3  433 

$35,000  to  $49,999   

6 

660 

3 

166 

696 

1  352 

1  446 

2  307 

2 

246 

1  863 

383 

61 

9  009 

7 

998 

1  011 

$50,000  or  more  

1 

560 

1 

004 

153 

119 

284 

676 

666 

575 

91 

10 

3  148 

2 

812 

336 

Median  __   

$18 

700 

$20  800 

$16  900 

$17  900 

$17  500 

$17  600 

$18  200 

$18  300 

$16  900 

$10  600 

$  1  7  900 

$18 

500 

tK  OOO 

Specified  vacant  for  tale1  

688 

202 

ISO 

197 

139 

435 

379 

290 

69 

56 

863 

673 

190 

Less  than  $5,000  -  __. 

28 

4 

8 

8 

8 

41 

19 

12 

7 

22 

33 

26 

7 

$5,uuu  to  $y,vyy  

100 

18 

27 

33 

22 

72 

54 

31 

23 

18 

125 

95 

30 

$10,000  to  $14,999   

115 

27 

41 

30 

17 

72 

58 

43 

15 

14 

154 

108 

46 

$1  5,000  to  $1 9,999  

130 

46 

27 

26 

31 

75 

74 

60 

14 

1 

151 

113 

38 

$20,000  to  $24,999   

113 

33 

28 

30 

22 

58 

57 

48 

9 

1 

130 

99 

31 

$25,000  to  $34,999   

110 

36 

15 

30 

29 

66 

66 

56 

10 

- 

143 

121 

22 

$35,000  to  $49,999   _ 

85 

33 

3 

40 

9 

43 

43 

32 

1 1 

94 

83 

11 

$50,000  or  more   

7 

5 

| 

) 

8 

8 

8 

- 

33 

28 

Median  price  asked  .  _  .  

$19 

000 

$20  900 

$14  800 

$20  300 

$1 7  900 

$17  500 

$19 

100 

$19  900 

$14  900 

$6  400 

$19  100 

$19  800 

tin  700 

With  oil  plumbing  focilitkti: 

Specified  owner  occupied1 

105 

314 

39 

515 

19  480 

18  197 

28  122 

45  530 

41 

302 

34  426 

6  876 

4  228 

197  310 

157 

892 

39  418 

Less  than  $5,000             -       —  _ 

1 

615 

380 

490 

476 

269 

906 

289 

152 

465 

2  004 

1 

627 

377 

$5,000  to  $9,999      .  - 

9 

818 

2 

245 

2  559 

2  377 

2  637 

4  961 

2 

560 

2  433 

1  127 

1  401 

17  044 

12 

325 

4  719 

$10,000  to  $14,999   

20 

465 

5 

582 

4  431 

3  632 

6  820 

10  140 

9 

112 

7  585 

1  527 

1  028 

43  569 

31 

177 

12  392 

$1  5,000  to  $19,999  __   

27 

066 

9 

783 

5  288 

4  006 

7  989 

1 2  006 

11 

341 

?  crtO 

1  365 

665 

60  677 

48 

933 

1 1  744 

$20,000  to  $24,999 .   

20 

854 

9 

369 

3  484 

3  255 

4  746 

8  184 

7 

800 

6  598 

1  202 

384 

36  784 

31 

363 

5  421 

$25,000  or  more  

25 

496 

12 

156 

3  228 

4  451 

5  661 

9  333 

9 

048 

7  545 

1  503 

285 

37  232 

32 

467 

4  765 

Medion  _    _  .  

$18 

800 

$20  900 

$17  100 

$18  300 

$17  600 

$17  700 

$18 

300 

$1 8  400 

$17  100 

$11  000 

$17  900 

$18 

500 

$15  800 

Specified  vacant  for  sale1   - 

642 

195 

137 

180 

130 

403 

359 

279 

80 

44 

833 

652 

181 

Less  than  $5,000    

1 5 

3 

4 

3 

5 

25 

1 1 

9 

2 

14 

24 

19 

5 

«.*»  0.00.  tn  C.9  999 

88 

15 

25 

28 

20 

60 

46 

26 

20 

14 

111 

87 

24 

1 1  0  OOO  tn  *  1  A  099 

104 

25 

36 

27 

16 

72 

58 

43 

15 

14 

151 

105 

46 

1 1  c.  OOO  tn  CI  0  OOO 

125 

46 

26 

23 

30 

74 

73 

59 

14 

1 

150 

1 1 3 

37 

190  OOO  tn  t,94  999 

111 

32 

28 

29 

22 

58 

57 

48 

9 

1 

128 

97 

31 

C9^  OOO  nr  mnro 

199 

74 

18 

70 

37 

114 

1 14 

94 

20 

- 

269 

231 

38 

$19 

600 

$21 

300 

$15  700 

$21  600 

$18  500 

$18  200 

$19 

500 

$20  300 

$16  300 

$7  000 

$19  500 

$20 

100 

$17  300 

CONTRACT  DENT 

Specified  renter  occupied2 

82 

52  5 

39 

505 

1 7  328 

6  434 

17  258 

27  663 

25 

650 

23  200 

2  450 

2  013 

153  019 

131 

957 

21  062 

Less  than  $30 

3 

061 

1 

526 

764 

346 

425 

776 

523 

400 

123 

253 

2  995 

2 

411 

$30  to  $39 

4 

887 

2 

480 

1  336 

565 

506 

690 

482 

41 1 

71 

208 

5  035 

279 

$40  to  $59   

16 

129 

7 

377 

4  322 

1  868 

2  562 

3  436 

2 

850 

2  456 

394 

586 

27  252 

24 

815 

2  437 

$60  to  $79  

]  7 

744 

7 

943 

4  029 

1  704 

4  068 

6  599 

6 

181 

5  572 

609 

418 

45  172 

38 

981 

6  191 

$80  to  $99                               _      _  _ 

12 

463 

5 

731 

2  337 

1  127 

3  268 

5  697 

5 

576 

5  097 

479 

121 

29  411 

24 

007 

5  404 

$100  to  $1 19                             .  — 

7 

909 

3 

616 

1  440 

714 

2  139 

3  578 

3 

508 

3  247 

261 

70 

15  287 

12 

695 

2  592 

$120  to  $149      

8 

868 

4 

745 

1  316 

760 

2  047 

2  795 

2 

768 

2  626 

142 

27 

10  914 

9 

406 

1  508 

$150  to  $199   

5 

681 

3 

549 

568 

492 

1  072 

1  963 

1 

953 

1  875 

78 

10 

8  372 

7 

685 

687 

$200  to  $249  _ 

] 

094 

704 

96 

73 

221 

280 

276 

266 

10 

4 

1  743 

1 

572 

171 

$250  or  more  

327 

187 

55 

20 

65 

142 

142 

135 

7 

- 

845 

773 

72 

No  cash  rent    

4 

362 

1 

647 

1  065 

765 

885 

1  707 

1 

391 

1  115 

276 

316 

5  993 

4 

683 

1  310 

Median  _      .  .  _  -  

$77 

$79 

$68 

$72 

$83 

$84 

$86 

$87 

$76 

$54 

$77 

$76 

$82 

Specified  vacant  for  rent2    

4 

649 

2 

290 

848 

628 

883 

1  911 

1 

744 

1  586 

1 58 

167 

7  221 

6 

330 

891 

Less  than  $40    

473 

255 

103 

53 

62 

91 

45 

33 

1 2 

46 

489 

451 

38 

$40  to  $59    

1 

063 

616 

222 

117 

108 

257 

217 

188 

29 

40 

1  825 

1 

676 

149 

$60  to  $79   __   

037 

504 

241 

113 

179 

467 

422 

382 

40 

45 

2  229 

1 

967 

262 

$80  to  $99   

667 

309 

108 

90 

160 

346 

343 

306 

37 

3 

1  103 

862 

241 

$100  to  $149   

328 

121 

107 

192 

413 

387 

353 

34 

26 

799 

652 

147 

$150  to  $199    

396 

170 

36 

94 

96 

215 

209 

204 

5 

6 

473 

443 

30 

$200  or  more   ... 

265 

108 

17 

54 

86 

122 

121 

120 

1 

1 

303 

279 

24 

Medion  rent  asked  

$75 

$69 

$68 

$86 

$90 

$86 

$88 

$90 

$78 

$58 

$70 

$69 

$80 

With  all  plumbing  facilities: 

Specified  renter  occupied2  

78 

147 

37 

134 

16  184 

8  069 

16  760 

26  279 

24 

535 

22  218 

2  317 

1  744 

147  555 

127 

457 

20  098 

Less  than  $40   

6 

410 

3 

096 

1  689 

780 

845 

1  136 

814 

663 

151 

322 

6  765 

6 

261 

504 

$40  to  $59    

14 

862 

6 

765 

3  932 

1  773 

2  392 

2  959 

2 

430 

2  062 

368 

529 

25  045 

22 

960 

2  085 

$60  to  $79     

17 

052 

7 

535 

3  878 

1  669 

3  970 

6  340 

5 

935 

5  337 

598 

405 

44  086 

38 

136 

5  950 

$80  to  $99   

12 

193 

5 

555 

2  303 

1  117 

3  218 

5  594 

5 

475 

5  004 

471 

119 

29  037 

23 

692 

5  345 

$100  to  $149    

16 

564 

8 

241 

2  730 

1  464 

4  129 

6  325 

6 

232 

5  830 

402 

93 

26  031 

21 

968 

4  063 

$150  or  more   

7 

057 

4 

412 

710 

583 

1  352 

2  377 

2 

363 

2  269 

94 

14 

10  909 

9 

983 

926 

No  cash  rent  

4 

009 

530 

942 

683 

854 

1  548 

1 

286 

262 

5  682 

4 

457 

1  225 

Medion 

$78 

$81 

$70 

$73 

$84 

$86 

$88 

$89 

$77 

$56 

$78 

$77 

$83 

Specified  vacant  for  rent2  

4 

266 

2 

115 

714 

598 

839 

1  737 

1 

614 

1  471 

143 

123 

6  431 

5 

611 

820 

Less  than  $40  

377 

205 

69 

45 

58 

59 

32 

21 

11 

27 

346 

313 

33 

(in  •  _  icq 

*4U  tO  $JT  _   

940 

557 

179 

1 10 

94 

1 77 

151 

130 

21 

26 

1  438 

1 

315 

123 

tAO  tn  170 

J.OU  TO  */V  _                 _         _    _    __  _   

945 

473 

201 

109 

1 62 

432 

392 

355 

37 

40 

2  032 

1 

793 

239 

CRO  tn  COO 

635 

287 

1 06 

87 

1 55 

334 

331 

297 

34 

2 

1  056 

826 

230 

$100  to  $149 

719 

315 

116 

379 

345 

34 

20 

643 

$1 50  or  more    

650 

278 

43 

147 

182 

336 

329 

323 

6 

7 

775 

721 

'54 

Median  rent  asked  

$77 

$71 

$71 

$87 

$93 

$89 

$91 

$93 

$81 

$64 

$73 

$72 

$81 

DURATION  OF  VACANCY 

Year-round  vacant  for  sale  

960 

315 

214 

239 

192 

560 

467 

353 

114 

93 

1  279 

1 

032 

247 

Less  than  2  months  

219 

78 

35 

48 

58 

160 

148 

119 

29 

12 

301 

243 

58 

2  up  to  6  months  

381 

137 

77 

102 

65 

176 

153 

114 

39 

23 

477 

380 

97 

6  months  or  more  _     

360 

100 

102 

89 

69 

224 

166 

120 

46 

58 

501 

409 

92 

Year-round  vocant  for  rent   

4 

675 

2 

297 

8S4 

638 

886 

1  969 

1 

770 

1  604 

166 

199 

7  252 

6 

355 

897 

Less  thon  2  months  

1 

879 

943 

308 

251 

377 

1  182 

1 

136 

1  072 

64 

46 

3  220 

2 

792 

428 

2  up  to  6  months    _  _  -   

1 

707 

833 

285 

274 

315 

448 

386 

336 

50 

62 

2  231 

1 

980 

251 

6  months  or  more  

1 

089 

521 

261 

113 

194 

339 

248 

196 

52 

91 

1  801 

1 

583 

218 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  thon  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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(For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


New 

York 

Standard  Metropolitan 

Statistical  Areas 

Constituent  Counties 

New  York 

Richmond 

Rockland 

Westchester 

Total 

Bronx  County 

Kings  County 

Nassau  County 

County 

Queens  County 

County 

County 

Suffolk  County 

County 

VALUE 

Specified  owner  occupied'  

983  707 

24  749 

63  195 

303  370 

1  368 

163  012 

39  400 

38  414 

234  577 

115  622 

Less  than  $5,000   

1  781 

130 

230 

227 

12 

234 

151 

42 

642 

113 

$5  000  to  $7  499   

4  347 

329 

716 

435 

15 

817 

401 

102 

1  262 

270 

$7,500  to  $9,999   

7  943 

555 

1  029 

788 

39 

1  310 

684 

139 

2  945 

454 

$10,000  to  $12,499.  _  

17  538 

962 

1  794 

2  187 

71 

2  865 

1  215 

327 

7  199 

918 

$12,500  to  $14,999  

22  748 

943 

1  850 

3  077 

29 

3  609 

1  332 

453 

10  510 

945 

tic  aaa  ■  —  «n  a oo 

$1 5,000  to  $1  /,4W  

45  612 

1  638 

3  586 

7  671 

56 

8  462 

2  303 

963 

19  166 

1  967 

$17,500  To  $19,999  

76  351 

2  452 

5  459 

1 7  1 90 

44 

16  645 

3  063 

1  505 

27  115 

2  878 

210  449 

6  649 

16  149 

62  833 

89 

42  907 

7  858 

4  812 

59  327 

9  825 

$25,000  to  $34,999  

314  644 

8  308 

20  840 

1 10  435 

105 

55  646 

1 4  460 

11  812 

65  450 

27  588 

IH   A  Af"l    4  «    9  A  O  OOO 

$35,000  to  $4y,yyy    

177  890 

1  994 

8  141 

60  784 

77 

23  622 

6  210 

1 3  335 

28  667 

35  060 

1 04  204 

789 

3  401 

37  743 

831 

6  895 

1  723 

1 2  294 

35  604 

$/o  JUO 

CO  A  f\nf\ 
$24  UUU 

$25  400 

COO  OOA 

$JU  2UU 

C  CrtfWl  A. 

$5UUUU  + 

coc  ann 
$25  oUU 

cox  onn 
$26  VUU 

co,i  ono. 
$34  *UU 

$24  100 

$40  500 

Specified  vacant  for  sale'  

4  547 

72 

255 

810 

12 

624 

316 

261 

1  620 

577 

Less  trior.  $5,000   

28 

- 

2 

2 

- 

4 

- 

1 

19 

- 

«c  rWi  *a  co  ooo 

>j,uuu  >o  >y,yyy  

5 

1 6 

i  a 

10 

3 

79 

5 

♦  in  a  An  i„  *  l  a  ooo 

331 

1 1 

1 2 

on 

39 

51 

2 1 

3 

181 

13 

c  i  c  nnn  i «  *  i  o  ooo 

608 

1 2 

34 

1 07 

137 

37 

8 

257 

16 

•  on  AAA  *n   (Oi  OOO 

>zU,ULHj  io  5>z4,yyy  

761 

1 7 

72 

1 50 

1 78 

27 

1 5 

264 

38 

COC  AAA  * (Oj  OOO 

$zd,ooo  to  $J4,yvy  

1  1 22 

1 5 

74 

220 

1 

142 

1 20 

43 

41 1 

96 

*i<  nnn      c^to  ooo 

848 

■ 

38 

!  ^2 

57 

86 

98 

245 

176 

709 

5 

7 

1 48 

n 
10 

37 

1 5 

90 

1 64 

233 

Median  price  asked  

tt  OO    i  AA 

$zo  6UU 

OO  Af\f\ 

$•12  4UU 

$24  400 

*  oo  inn 

$5UUUU  + 

coo  ann 
$22  VUU 

con  onn 

C  A O    O AA 

>4J  oUU 

COC  OAA 

$4t5  ^00 

$45  300 

With  all  plumbing  facilities' 

976  610 

24  559 

62  721 

301  429 

1  359 

161  716 

39  148 

38  201 

232  514 

114  963 

i  iL.„  (c  nnn 

Less  ?non  jxuuu  

1  527 

119 

214 

208 

10 

222 

141 

33 

495 

85 

cc  nnn      co  ooo 

1 1  736 

871 

1  702 

1  1 82 

52 

2  069 

1  042 

225 

3  921 

672 

cm  nnn  •«  c i  a  ooo 

39  635 

1  880 

3  600 

5  1 77 

OA 
TO 

6  380 

2  523 

756 

1 7  399 

1  822 

1 1 1  nnn  iA  tio  ooo 

121  036 

4  059 

8  959 

24  622 

99 

24  878 

5  320 

2  435 

45  871 

4  793 

on  nnn      o,i  ooo 

ono  mo 

6  609 

16  033 

62  418 

89 

42  589 

7  809 

4  785 

58  93 1 

9  756 

$25,000  or  more  

593  657 

1 1  02 1 

32  213 

0A.7  OOO 
ZU/  0// 

85  578 

22  313 

29  967 

105  897 

97  835 

Median  -     

$28  400 

$24  000 

$25  400 

$30  200 

$50000  + 

$25  900 

$26  900 

$34  200 

$24  100 

$40  600 

Specified  vacant  for  tale1    _  __  

4  435 

71 

246 

805 

12 

615 

313 

258 

1  567 

548 

Less  thon  $5,000   

11 

1 

1 

- 

2 

1 

6 

$5  000  to  $9  999 

115 

5 

14 

4 

18 

7 

2 

61 

4 

$10  000  to  $14  999 

314 

10 

10 

39 

46 

21 

3 

172 

13 

$15  000  to  $19  999 

599 

12 

33 

104 

136 

37 

7 

254 

16 

$20  000  to  $24  999 

751 

17 

70 

149 

177 

27 

15 

262 

34 

$25  000  or  more 

2  645 

27 

1 18 

508 

12 

236 

221 

230 

812 

481 

Median  price  asked 

$28  900 

$22  500 

$24  600 

$29  800 

$50000  + 

$23  000 

$30  400 

$44  000 

$25  700 

$45  900 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied3  

2  443  634 

425  739 

665  573 

76  321 

639  321 

400  146 

34  211 

17  534 

48  901 

135  888 

Less  than  $30  .   

20  399 

1  644 

4  406 

1  073 

7  926 

2  434 

462 

366 

894 

1  194 

$30  to  $39     

35  325 

3  507 

8  193 

143 

19  328 

1  783 

313 

52 

163 

1  843 

$40  to  $59   

227  146 

39  557 

71  994 

1  383 

84  974 

19  356 

1  563 

494 

1  105 

6  720 

$60  to  $79   

476  127 

119  351 

164  445 

3  095 

114  622 

52  905 

3  897 

1  018 

2  363 

14  431 

con  coo 

$ho  to  $yy  

465  325 

1 1 9  640 

1 57  904 

4  337 

93  98 1 

60  351 

6  089 

1  604 

3  457 

1  7  962 

C  1  AA  4  CllO 

f  1 IX)  to  $  I  1 V  

inn  ooo 

58  095 

93  013 

7  069 

60  041 

52  896 

5  681 

1  912 

5  289 

16  942 

c  i  on  * ~  c  i  ac> 

$l<:0  to  $i4y  

o I  o  inn 
Jit!  6UU 

37  215 

80  296 

63  068 

77  416 

7  733 

3  838 

10  742 

23  668 

*  i  cn  t„  1 1  oo 

OOO  OOl 

ill  JtI 

OD  oon 

57  091 

OO  CO/ 

23  526 

^o  ooo 

86  610 

5  833 

5  093 

15  961 

oo  ono 
28  803 

$200  to  $249  .  

1 16  544 

7  423 

12  936 

9  715 

42  828 

26  024 

1  003 

1  403 

3  849 

1 1  363 

$250  or  more    

115  770 

4  663 

5  541 

7  182 

74  096 

12  915 

41 1 

822 

1  436 

8  704 

No  cash  rent                                    _  _  _ _  _ 

45  069 

6  264 

9  754 

4  1 74 

7  363 

7  456 

1  226 

932 

3  642 

4  258 

Median   _     

$99 

$87 

$89 

$1 59 

$99 

$123 

$1 1 5 

$1 42 

$146 

$129 

Specified  vacant  for  rent2   

52  115 

8  106 

15  143 

2  166 

12  970 

6  854 

943 

657 

2  213 

3  063 

Less  than  $40  _  _  _  

1  819 

192 

376 

49 

908 

82 

62 

12 

41 

97 

$40  to  $59     

5  575 

800 

1  556 

31 

2  554 

310 

51 

13 

81 

179 

$60  to  $79  _   

10  685 

2  503 

4  074 

124 

2  707 

690 

108 

34 

152 

293 

$80  to  $99   

9  968 

2  495 

4  159 

99 

1  584 

925 

112 

70 

171 

353 

$100  to  $149  __  

1 1  689 

1  330 

3  615 

536 

2  025 

2  227 

303 

214 

707 

732 

$150  to  $199  .    .  .     

5  666 

271 

864 

566 

1  011 

1  376 

249 

140 

616 

573 

$200  or  more    

6  713 

515 

499 

761 

2  181 

1  244 

58 

174 

445 

836 

Median  rent  asked    

$95 

$84 

$87 

$172 

$83 

$131 

$124 

$147 

$147 

$140 

With  all  plumbing  facilities: 

Specified  renter  occupied2  

2  364  413 

419  998 

648  358 

74  826 

598  122 

394  108 

33  457 

16  835 

47  614 

131  095 

Less  thon  $40    

47  699 

4  768 

10  663 

1  151 

22  840 

3  890 

679 

378 

948 

2  382 

$40  to  $59    _   

210  099 

38  469 

68  212 

1  237 

75  544 

18  345 

1  353 

355 

876 

5  708 

$60  to  $79   _._  

455  499 

117  517 

159  601 

2  775 

103  995 

51  529 

3  709 

856 

2  115 

13  402 

$80  to  $99  

451  703 

1 1 8  342 

154  601 

4  104 

87  367 

59  296 

6  008 

1  486 

3  292 

17  207 

$100  to  $149   „ 

606  621 

94  497 

170  983 

21  340 

116  246 

128  991 

13  316 

5  609 

15  802 

39  837 

$150  or  more  

549  285 

40  254 

74  982 

40  122 

185  128 

124  750 

7  209 

7  281 

21  101 

48  458 

No  cosh  rent  

43  507 

6  151 

9  316 

4  097 

7  002 

7  307 

1  183 

870 

3  480 

4  101 

Median   

$100 

$87 

$89 

$160 

$102 

$123 

$1 16 

$144 

$147 

$131 

Specified  vacant  for  rant1   

48  884 

7  891 

14  332 

2  113 

11  376 

6  653 

874 

620 

2  141 

2  884 

Less  than  $40  ._  _   

1  421 

169 

290 

47 

698 

66 

26 

9 

38 

78 

£4f)  tn  ISO 

4  837 

723 

1  412 

28 

2  136 

269 

47 

g 

59 

154 

$60  to  $79 

9  799 

2  44 1 

3  844 

1 1 7 

2  260 

640 

86 

26 

1 40 

$80  to  $99 

9  387 

2  456 

3  941 

94 

1  372 

883 

106 

59 

160 

316 

$100  to  $149  _   

11  179 

1  320 

3  503 

520 

1  756 

2  185 

303 

204 

691 

697 

$150  or  more   ._   

12  261 

782 

1  342 

1  307 

3  154 

2  610 

306 

313 

1  053 

1  394 

Medion  rent  asked  

$97 

$84 

$87 

$172 

$88 

$133 

$129 

$151 

$149 

$146 

DURATION  OF  VACANCY 

Year-round  vacant  for  sale  

8  212 

604 

1  312 

952 

589 

1  389 

555 

302 

1  697 

812 

Less  thon  2  months  

2  682 

347 

384 

314 

182 

465 

152 

100 

420 

318 

2  up  to  6  months   

2  994 

207 

475 

372 

234 

514 

238 

103 

585 

266 

6  months  or  more  

2  536 

50 

453 

266 

173 

410 

165 

99 

692 

228 

Year-round  vacant  for  rent  

52  220 

8  125 

IS  160 

2  173 

12  986 

6  857 

949 

669 

2  228 

3  073 

Less  than  2  months    

31  631 

5  880 

8  563 

1  120 

8  523 

3  915 

479 

284 

1  033 

1  834 

2  up  to  6  months  

13  602 

1  566 

4  371 

679 

3  009 

1  825 

320 

237 

681 

914 

6  months  or  more  

6  987 

679 

2  226 

374 

1  454 

1  117 

150 

148 

514 

325 

'Limited  To  one-family  homes  on  less  than  10  ocres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  15.   Financial  Characteristics  for  Standard  Metropolitan  Statistical  Areas  and  Constituent  Counties: 
1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Rochester 

Syracuse 

Utica-Rome 

Standard  Metropolitan 

Statistical  Areas 

Constituent  Counties 

Livingston 

Monroe 

Orleons 

Woyne 

Madison 

Onondaga 

Oswego 

Herkimer 

Oneida 

Total 

County 

County 

County 

County 

Total 

County 

County 

County 

Total 

County 

C  o  u  n  ty 

VALUE 

Specified  owner  occupied1 

150  906 

7  624 

125  612 

5  688 

1 1  982 

98  975 

9  034 

75  619 

14  322 

47  746 

10  441 

37  305 

Less  than  $5  000 

1  614 

315 

508 

257 

534 

1  860 

502 

634 

724 

1  408 

511 

897 

$5  000  to  $7  499 

3  736 

503 

1  716 

612 

905 

3  991 

940 

1  480 

1  571 

2  893 

1  062 

1  831 

$7,500  to  $9,999   

7  075 

680 

4  142 

923 

1  330 

6  589 

1  152 

3  191 

2  246 

4  458 

1  588 

2  870 

$10,000  to  $12,499   

11  490 

871 

7  943 

1  011 

1  665 

10  553 

1  379 

6  647 

2  527 

6  475 

1  775 

4  700 

13  213 

788 

10  338 

738 

1  349 

12  344 

1  049 

9  500 

1  795 

6  543 

1  326 

5  217 

$15,000  to  $17,499  

16  512 

914 

13  396 

717 

1  485 

15  154 

1  021 

12  514 

1  619 

6  626 

1  162 

5  464 

$17,500  to  $19,999   

17  359 

773 

14  983 

467 

1  136 

13  408 

763 

11  516 

1  129 

5  458 

834 

4  624 

$20,000  to  $24,999  _  —   

31  195 

1  317 

27  498 

529 

1  851 

16  354 

983 

13  913 

1  458 

6  997 

1  142 

5  855 

$25,000  to  $34,999   

32  428 

1  048 

29  766 

320 

1  294 

12  504 

747 

10  815 

942 

4  911 

743 

4  168 

$35,000  to  $49,999  

12  279 

339 

11  502 

98 

340 

4  593 

312 

4  039 

242 

1  541 

217 

1  324 

$50,000  or  more  

4  005 

76 

3  820 

16 

93 

1  625 

186 

1  370 

69 

436 

81 

355 

Median   

eon  7nn 

cia  ann 

«9i  onn 

^  1  A  OUU 

$15  400 

$1 7  300 

«1  1  OAT) 
J  1  J  OUU 

tin  inn 
9 i o  ouu 

i>  1  i  OUU 

in  nnn 
J 1  J  uuu 

$1 6  400 

Specified  vacant  for  sole*  _   

800 

71 

589 

40 

100 

842 

116 

625 

101 

300 

70 

230 

Less  than  $5,000   

30 

11 

7 

3 

9 

60 

21 

21 

18 

35 

12 

23 

$5,000  to  $9,999  

86 

6 

49 

13 

18 

155 

39 

90 

26 

74 

26 

48 

$10,000  to  $14,999  _   __  -   _ 

147 

16 

82 

18 

31 

156 

17 

107 

32 

56 

11 

45 

$15,000  to  $19,999   _   

142 

14 

103 

5 

20 

168 

10 

143 

15 

45 

8 

37 

$20,000  to  $24,999  

120 

10 

97 

_ 

13 

105 

8 

89 

8 

36 

4 

32 

$25,000  to  $34,999  

163 

10 

146 

- 

7 

112 

10 

100 

2 

35 

7 

28 

$35,000  to  $4V,VVV   

79 

3 

74 

1 

1 

62 

5 

57 

_ 

17 

2 

15 

$50,000  or  more  

33 

\ 

31 

) 

24 

18 

2 

2 

Median  price  asked  

$19  800 

$16  300 

$22  800 

$10  800 

$13  300 

$16  500 

$9  600 

$18  400 

$11  100 

$13  500 

$9  500 

$14  900 

With  all  plumbing  facilities: 

Specified  owner  occupied   

149  091 

7  391 

124  770 

5  436 

11  494 

96  957 

8  626 

74  693 

13  638 

46  688 

10  075 

36  613 

Less  than  $5,000  

1  150 

226 

442 

159 

323 

1  252 

332 

458 

462 

1  023 

377 

646 

$5,000  to  $9,999  

10  336 

1  105 

5  736 

1  429 

2  066 

9  841 

1  931 

4  394 

3  516 

6  964 

2  503 

4  461 

$10,000  to  $14,999  _______  

24  412 

1  633 

18  111 

1  716 

2  952 

22  580 

2  383 

15  948 

4  249 

12  873 

3  055 

9  818 

$15,000  to  $19,999  

33  631 

1  667 

28  195 

1  1 74 

2  595 

28  393 

1  766 

23  900 

2  727 

12  015 

1  975 

10  040 

$zo,ooo  to  $/4,vyy              _     _  _____ 

31  039 

1  305 

27  365 

526 

1  843 

16  271 

975 

13  851 

1  445 

6  964 

1  133 

5  831 

$25,000  or  more        —      _  _  _   _  _ 

48  523 

1  455 

44  921 

432 

1  715 

18  620 

1  239 

16  142 

1  239 

6  849 

1  032 

5  817 

Median  

$20  800 

$17  000 

$21  800 

$13  000 

$15  700 

$17  500 

$14  200 

$18  400 

$13  000 

$15  900 

$13  300 

$16  600 

Specified  vacant  for  sale*  

750 

56 

577 

29 

88 

775 

84 

610 

81 

270 

62 

208 

Less  than  $5,000    

17 

7 

4 

- 

6 

27 

7 

12 

8 

20 

10 

10 

*S  DOO  In  999 

68 

4 

43 

7 

14 

131 

26 

87 

18 

67 

24 

43 

$10  000  to  $14  999 

140 

13 

80 

17 

30 

147 

13 

104 

30 

55 

11 

44 

tl  S  Onn  tn  t!9  999 

136 

11 

103 

4 

18 

168 

10 

143 

15 

43 

8 

35 

*9fi  nnn  tn  %.oa.  909 

118 

8 

97 

13 

105 

8 

89 

8 

32 

1 

31 

nnn  nr  — -a-a 

271 

13 

250 

1 

7 

197 

20 

175 

2 

53 

8 

45 

Median  price  osked  

$20  600 

$17  800 

$23  000 

$11  700 

$13  800 

$17  500 

$13  600 

$18  600 

$12  600 

$14  300 

$9  500 

$15  700 

CONTRACT  BENT 

Specified  renter  occupied2 

87  291 

3  298 

76  483 

2  399 

5  111 

64  148 

4  118 

53  568 

6  462 

33  902 

5  738 

28  1 64 

Less  than  $30 

1  263 

140 

843 

82 

198 

936 

116 

622 

198 

1  157 

373 

784 

$30  to  $39 

631 

86 

363 

56 

126 

1  028 

88 

808 

132 

1  770 

507 

1  263 

$40  to  $59  

5  014 

427 

3  446 

365 

776 

5  410 

563 

3  831 

1  016 

6  937 

1  656 

5  281 

$60  to  $79     

12  268 

615 

9  858 

598 

1  197 

11  951 

980 

9  252 

1  719 

9  892 

1  623 

8  269 

$80  to  $99   

15  966 

486 

14  138 

453 

889 

13  125 

754 

11  123 

1  248 

5  691 

602 

5  089 

$100  to  $1 19  

12  865 

393 

11  586 

275 

611 

9  513 

489 

8  331 

693 

2  636 

226 

2  410 

$120  to  $149  

15  516 

351 

14  518 

211 

436 

10  128 

401 

9  160 

567 

1  775 

118 

1  657 

$150  to  $199  _   

16  058 

286 

15  441 

46 

285 

7  347 

205 

6  965 

177 

946 

48 

898 

$200  to  $249  _   

2  552 

51 

2  470 

3 

28 

919 

20 

872 

27 

159 

7 

152 

$250  or  more  _   

1  272 

8 

1  249 

2 

13 

403 

17 

379 

7 

122 

5 

117 

No  cash  rent  

3  886 

455 

2  571 

308 

552 

3  388 

485 

2  225 

678 

2  817 

573 

2  244 

Median   

$110 

$85 

$1 14 

$78 

$80 

$97 

$81 

$100 

$78 

$71 

$60 

$73 

Specified  vacant  for  rent2  _   _ 

4  484 

175 

3  933 

119 

257 

4  511 

198 

3  908 

405 

1  787 

314 

1  473 

Less  than  $40  _  _   

106 

9 

65 

1 1 

21 

102 

25 

59 

18 

190 

50 

140 

$40  to  $59    

293 

24 

210 

22 

37 

421 

22 

338 

61 

388 

94 

294 

$60  to  $79   

615 

22 

508 

26 

59 

943 

45 

739 

159 

534 

61 

473 

$80  to  $99  

674 

24 

590 

16 

44 

968 

37 

869 

62 

290 

22 

268 

$100  to  $149    

1  212 

33 

1  067 

37 

75 

1  1 10 

56 

971 

83 

213 

41 

172 

$150  to  $199  __    ___ 

1  182 

54 

1  102 

7 

19 

815 

9 

790 

16 

71 

1 

70 

$200  or  more   

402 

9 

391 

- 

2 

152 

4 

142 

6 

101 

45 

56 

Median  rent  asked  _   

$119 

$113 

$124 

$81 

$85 

$96 

$83 

$99 

$76 

$71 

$64 

$72 

With  all  plumbing  facilities: 

Specified  renter  occupied3  __   

82  895 

3  076 

73  277 

2  027 

4  515 

61  344 

3  866 

51  526 

5  952 

31  593 

5  256 

26  337 

Less  than  $40  _    _  _.   

1  499 

168 

1  038 

83 

210 

1  590 

148 

1  195 

247 

2  240 

694 

1  546 

$40  to  $59___   

3  865 

382 

2  650 

238 

595 

4  484 

496 

3  124 

864 

6  118 

1  515 

4  603 

$60  to  $79   

1 1  007 

588 

8  798 

516 

1  105 

11  243 

932 

8  694 

1  617 

9  450 

1  580 

7  870 

$80  to  $99    

15  289 

475 

13  536 

432 

846 

12  859 

745 

10  896 

1  218 

5  584 

583 

5  001 

$100  to  $149    

27  932 

732 

25  757 

465 

978 

19  473 

885 

17  341 

1  247 

4  369 

330 

4  039 

$150  or  more  

19  768 

343 

19  054 

48 

323 

8  623 

240 

8  176 

207 

1  221 

59 

1  162 

No  cosh  rent     ...           __  _  _   

3  535 

388 

2  444 

245 

458 

3  072 

420 

2  100 

552 

2  611 

495 

2  116 

$1 13 

$87 

$117 

$82 

$82 

$98 

$83 

$102 

$80 

$73 

$62 

$75 

Specified  vacant  for  rent2  

4  130 

157 

3  671 

90 

212 

3  893 

163 

3  406 

324 

1  580 

252 

1  328 

Less  than  $40   _   

64 

8 

38 

6 

12 

52 

11 

33 

8 

129 

37 

92 

>4U  TO  $_ty   

190 

18 

134 

16 

22 

201 

17 

148 

36 

31 1 

68 

243 

*OU  TO  

505 

20 

412 

21 

52 

713 

37 

551 

1 25 

498 

57 

441 

#on  in  coo 

638 

2 1 

^  1 

897 

32 

809 

56 

281 

260 

$100  to  $149 

1  161 

30 

1  037 

30 

64 

1  077 

53 

946 

78 

1 90 

23 

167 

$1 50  or  more  

1  572 

60 

1  484 

7 

21 

953 

13 

919 

21 

171 

46 

125 

Median  rent  asked    _ 

$125 

$122 

$130 

$83 

$89 

$103 

$88 

$107 

$79 

$74 

$66 

$75 

DURATION  OF  VACANCY 

Year-round  vacant  for  sale   

1  060 

96 

766 

62 

136 

1  088 

147 

790 

151 

459 

99 

360 

Less  than  2  months  

257 

8 

227 

6 

16 

187 

21 

156 

10 

76 

5 

71 

2  up  to  6  months  _   

380 

25 

285 

15 

55 

396 

39 

310 

47 

135 

25 

110 

6  months  or  more  _   

423 

63 

254 

41 

65 

505 

87 

324 

94 

248 

69 

179 

Year-round  vacant  for  rent   

4  586 

180 

4  002 

129 

275 

4  568 

221 

3  918 

429 

1  817 

322 

1  495 

Less  than  2  months  

2  449 

84 

2  222 

37 

106 

2  307 

72 

2  044 

191 

740 

117 

623 

2  up  to  6  months    

1  337 

50 

1  166 

22 

99 

1  422 

58 

1  259 

105 

572 

129 

443 

6  months  or  more  

800 

46 

614 

70 

70 

839 

91 

615 

133 

505 

76 

429 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       Excludes  one-fomily  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  16.   Occupancy,  Plumbing,  and  Financial  Characteristics  of  Housing  Units  with  Negro  Head  of  Household,  for 
Standard  Metropolitan  Statistical  Areas  and  Constituent  Counties:  1970 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text) 


Standard  Metropolitan 

jTQTISTICU 1  MicUj 

Constituent  Counties 

Albany 

-Schenectady-Troy 

Binghamton 

Buffalo 

Total 

Albony 
County 

Rensselaer 
County 

Saratoga 
County 

Schenec- 
tady 
County 

Total 

New  York  portion 

Pennsylva- 
nia portion 

Total 

Erie 
County 

Niagara 
County 

Total 

Broome 
County 

Tioga 
County 

Susque- 
hanna 
County 

Totol  Ntgro  population   

23  652 

15  472 

3  632 

998 

3  550 

2  606 

2  567 

2  245 

322 

39 

108  784 

99  238 

9  546 

All  occupied  housing  units 

7  051 

4  721 

940 

333 

1  057 

758 

743 

657 

86 

15 

31  615 

29  221 

2  394 

POPULATION 

Population  in  houjing  uniti  

22  931 

15  033 

3  460 

974 

3  464 

2  445 

2  405 

2  088 

317 

40 

106  851 

97  391 

9  460 

Per  occupied  unit 

3.3 

3.2 

37 

2.9 

3.3 

3.2 

3.2 

3.2 

3.7 

2.7 

3  4 

3.3 

4.0 

3.7 

3.7 

3^2 

3.9 

3^9 

3.9 

3.9 

4.1 

27 

3.8 

3.B 

4.3 

Renter   — 

3.1 

3.1 

3.6 

2.7 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

2  5 

2.6 

3.2 

3.1 

3.8 

TENURE 

Owner  occupied   -   

1  811 

958 

273 

172 

408 

236 

226 

161 

65 

10 

9  325 

8  585 

740 

Renter  occupied 

5  240 

3  763 

667 

161 

649 

522 

517 

496 

21 

5 

2  2  290 

20  636 

1  654 

PLUMBING  FACILITIES 

With  oil  plumbing  foe ilmes   _ 

6  683 

4  446 

902 

307 

1  028 

730 

717 

638 

79 

13 

30  814 

28  527 

2  287 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

368 

275 

38 

26 

29 

28 

26 

19 

7 

2 

801 

694 

107 

Lacking  only  hot  water 

37 

26 

8 

2 

5 

5 

4 

1 

103 

88 

15 

Lacking  other  plumbing  facilities  

331 

249 

37 

18 

27 

23 

21 

15 

6 

2 

698 

606 

92 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  ond  cold  .   

6  958 

4  656 

932 

315 

1  055 

745 

731 

651 

80 

14 

31  472 

29  105 

2  367 

Cold  only 

89 

62 

18 

2 

9 

9 

6 

3 

134 

111 

23 

None     

4 

3 

1 

- 

4 

3 

- 

3 

1 

9 

5 

4 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

6  845 

4  563 

917 

327 

1  038 

739 

725 

643 

82 

14 

31  148 

28  816 

2  332 

Also  used  by  another  household  -  -   

186 

145 

19 

4 

18 

12 

12 

12 

- 

422 

373 

49 

None   

20 

13 

4 

2 

1 

7 

6 

2 

4 

1 

45 

32 

13 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household   

6  743 

4  491 

906 

315 

1  031 

735 

722 

642 

80 

13 

30  980 

28  671 

2  309 

Also  used  by  another  household  

194 

148 

20 

5 

21 

12 

12 

12 

_ 

410 

353 

57 

None    

114 

82 

14 

13 

5 

11 

9 

3 

6 

2 

225 

197 

28 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household 

6  920 

4  638 

915 

331 

1  036 

746 

732 

651 

81 

14 

30  944 

28  605 

2  339 

Also  used  by  another  household  _   

38 

26 

3 

4 

- 

- 

- 

170 

1 53 

]  7 

No  complete  kitchen  facilities  .  -    _      _  -  _ 

93 

57 

17 

2 

17 

12 

1 1 

6 

5 

J 

501 

463 

38 

ACCESS 

With  direct  access  

7  025 

4  703 

937 

331 

1  054 

758 

743 

657 

86 

15 

31  527 

29  140 

2  387 

Lacking  direct  access  

26 

18 

3 

2 

3 

_ 

- 

- 

- 

_ 

88 

81 

7 

U  A 1 1  IE 
VALUE 

Specified  owner  occupied   _ 

998 

504 

145 

120 

229 

173 

167 

119 

48 

6 

4  340 

3  790 

550 

Less  than  $5,000  _  _  

56 

26 

13 

10 

7 

9 

7 

2 

5 

2 

254 

227 

27 

$5  000  to  $7,499 

131 

66 

26 

19 

20 

17 

1  7 

6 

]  \ 

_ 

703 

617 

86 

$7,500  to  $9,999-   

122 

48 

19 

20 

35 

13 

13 

3 

10 

_ 

1  042 

934 

108 

$10,000  to  $12,499    

103 

35 

15 

24 

29 

18 

15 

11 

4 

3 

867 

760 

107 

$lz,50U  to  $14, VW    - 

89 

44 

9 

7 

29 

18 

18 

16 

2 

579 

490 

89 

$15,000  to  $17,499  

128 

65 

18 

7 

38 

18 

17 

15 

2 

] 

383 

319 

64 

$17,500  to  $19,999  

124 

73 

17 

7 

27 

18 

18 

15 

3 

196 

159 

37 

$20,000  to  $24,999  _    

124 

73 

16 

10 

25 

33 

33 

26 

7 

- 

177 

158 

19 

$25,000  to  $34,999.        __  -   

103 

64 

9 

1 3 

1 7 

21 

21 

18 

3 

104 

93 

1 1 

$35,000  to  $49,999  

15 

8 

3 

2 

2 

8 

8 

7 

1 

- 

29 

27 

2 

$50,000  or  more  

3 

2 

1 

- 

- 

- 

6 

6 

Median  

$14  900 

$16  300 

$1 2  400 

$11  100 

$14  500 

$16  600 

$17  000 

$18  600 

$9  500 

CIA  OAA 

ciA  son 

CIA  4AA 

$1 1  300 

With  all  plumbing  facilities  

984 

498 

142 

115 

229 

165 

160 

116 

44 

5 

4  302 

3  761 

541 

Less  than  $5,000   

52 

24 

12 

9 

7 

6 

5 

2 

3 

1 

247 

224 

23 

•  C  AAA          »A  AAA 

$5,000  to  $V,VVV                    _    _ 

246 

1 12 

43 

36 

55 

25 

25 

19 

1  734 

1  544 

190 

*  1  A  AAA  >—   |  |  ]  AAA 

510,000  to  $14,yyV     

190 

77 

24 

31 

58 

36 

33 

27 

6 

3 

1  431 

1  235 

196 

*  )  C  AAA  t_   IIA  AAA 

i, ooo  to  jiv.yw     

252 

1 38 

35 

14 

65 

36 

35 

30 

5 

1 

577 

476 

101 

COA  AAA  ♦      91 A  OOQ 

123 

73 

16 

9 

25 

33 

33 

26 

7 

_ 

174 

156 

18 

$25,000  or  more  

121 

74 

12 

16 

19 

29 

29 

25 

4 

_ 

139 

126 

13 

$15  100 

$16  400 

$12  800 

$11  300 

$14  500 

$17  200 

$17  500 

$18  800 

$10  000 

$11  300 

$10  500 

$10  400 

$11  300 

rAUTDACT  DEKIT 

LUNIKALI  KENT 

Specified  renter  occupied- 

5  227 

3  758 

662 

161 

646 

520 

515 

494 

21 

5 

22  078 

20  457 

Less  than  $30 

168 

109 

25 

21 

13 

8 

g 

4 

4 

222 

205 

17 

$30  to  $39 

467 

367 

69 

11 

20 

13 

13 

9 

4 

_ 

621 

608 

13 

$40  to  $59   

1  793 

1  365 

260 

40 

128 

45 

42 

38 

4 

3 

5  162 

4  995 

167 

$60  to  $79.    

1  443 

996 

183 

31 

233 

120 

1 19 

1 16 

3 

1 

10  379 

9  770 

609 

$80  to  $99  

719 

510 

56 

23 

130 

94 

94 

93 

1 

3  790 

3  285 

505 

$100  to  $1 19                    -           -  -  _  _ 

260 

1 58 

36 

8 

58 

77 

77 

77 

1  217 

1  020 

197 

c  i  OA       ti  in 

$  1  zO  to  $  1 4V   

201 

143 

15 

9 

34 

76 

76 

75 

1 

348 

290 

58 

$1 50  to  $199  -     

91 

61 

7 

8 

15 

70 

69 

68 

1 

' 

114 

98 

16 

COAA  . -  COjA 

$zUU  to  $24V  

9 

7 

- 

- 

2 

8 

8 

8 

12 

12 

$250  or  more  

4 

4 

* 

3 

3 

3 

7 

(, 

1 

No  cosh  rent   

72 

38 

11 

10 

13 

6 

6 

3 

3 

206 

168 

38 

$62 

$60 

$58 

$63 

$72 

$94 

$94 

$96 

$45 

$55 

$69 

$68 

$80 

With  all  plumbing  facilities 

4  910 

3  513 

629 

144 

624 

502 

498 

478 

20 

4 

21  393 

19  860 

1  533 

Less  than  $40   . 

549 

411 

84 

24 

30 

21 

21 

13 

8 

753 

726 

27 

$40  to  $59   _  

1  697 

1  298 

245 

34 

120 

38 

36 

32 

4 

2 

4  890 

4  749 

141 

$60  to  $79    

1  372 

935 

178 

31 

228 

113 

112 

109 

3 

1 

10  138 

9  568 

570 

$80  to  $99    

680 

477 

53 

23 

127 

92 

92 

91 

1 

3  731 

3  241 

490 

$100  to  $149   

441 

286 

51 

15 

89 

153 

153 

152 

1 

1  553 

1  302 

251 

$150  or  more     

103 

71 

7 

8 

17 

80 

79 

78 

1 

1 

132 

115 

17 

No  cosh  rent  

68 

35 

11 

9 

13 

5 

5 

3 

2 

196 

159 

37 

Median  

$62 

$60 

$58 

$67 

$72 

$96 

$96 

$98 

$45 

$69 

$68 

$80 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  ond  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  16.  Occupancy,  Plumbing,  and  Financial  Characteristics  of  Housing  Units  with  Negro  Head  of  Household,  for 
Standard  Metropolitan  Statistical  Areas  and  Constituent  Counties:    1970 -Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


New  York 

Standard  Metropolitan 

Statistical  Areas 

Constituent  Counties 

New  York 

Richmond 

Rockland 

Westchester 

Total 

Bronx  County 

Kings  County 

Nassou  County 

County 

Queens  County 

County 

County 

Suffolk  County 

County 

Total  Ntgro  population  

1  885  303 

357  681 

656  194 

65  679 

380  442 

258  006 

15  792 

13  128 

53  340 

85  041 

All  occupied  housing  units 

579  875 

110  315 

195  223 

15  591 

144  261 

70  884 

3  851 

3  200 

11  486 

25  064 

POPULATION 

Population  in  hooting  units  

1  835  533 

350  573 

649  856 

61  248 

367  806 

254  475 

13  715 



10  899 

47  815 

79  146 

Per  occupied  unit 

3  2 

3  2 

3  3 

3  9 

2  5 

1  A 
O.O 

1  A 

o.o 

3.4 

4.2 

3.2 

Owner   

37 

3^4 

37 

4.2 

2^5 

3.9 

3.9 

3.9 

4.3 

3.7 

Renter                                     —  — 

3.0 

3.2 

3.3 

3.6 

2.6 

3.3 

3.5 

3.2 

4.0 

3.0 

TENURE 

Owner  occupied  

107  251 

1 1  1 94 

27  248 

R  CIA 
O    J  1 U 

671 

37  881 

V4j 

974 

7  431 

6  399 

472  624 

99  121 

167  975 

7  081 

137  590 

33  003 

2  908 

2  226 

4  055 

18  665 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

553  812 

108  519 

188  756 

15  121 

69  594 

3  770 

1 1  072 

23  604 

Locking  some  or  all  plumbing  facilities  

26  063 

470 

13  879 

1  290 

81 

206 

41 4 

1  460 

Locking  only  hot  water 

2  041 

308 

716 

54 

502 

181 

22 

8 

no 

140 

Lacking  other  plumbing  facilities  - 

24  022 

1  488 

5  751 

416 

13  377 

1  109 

59 

198 

304 

1  320 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold  

576  880 

1  f\Q   O  1  O 

194  263 

1 5  508 

143  441 

70  667 

3  824 

3  1 72 

1 1  303 

24  786 

Cold  only 

2  855 

379 

912 

83 

783 

208 

27 

24 

165 

274 

None     

137 

17 

48 

- 

37 

9 

- 

4 

18 

4 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household   

joU  Uoo 

1 09  249 

1 90  586 

1 5  28/ 

no  eoa 

1  J  Z     J JO 

70  276 

3  809 

3  035 

1 1  273 

24  035 

Also  used  by  another  household 

18  468 

916 

4  208 

284 

11  163 

550 

36 

152 

155 

1  004 

None  

1  319 

150 

429 

20 

560 

58 

6 

13 

58 

25 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

557  510 

109  046 

190  033 

15  189 

131  557 

69  879 

3  797 

3  008 

11  199 

23  802 

Also  used  by  onother  household 

18  378 

838 

4  362 

304 

11  013 

552 

32 

153 

162 

962 

None  _  

3  987 

431 

828 

98 

1  691 

453 

22 

39 

125 

300 

563  257 

109  057 

190  781 

15  1 54 

135  959 

70  1 38 

3  802 

3  08 1 

1 1  246 

24  039 

Also  used  by  onother  household  _.   

8  377 

2  402 

201 

3  969 

41 1 

1 03 

539 

No  complete  kitchen  facilities  

8  241 

COO 

582 

2  040 

236 

4  333 

335 

1 9 

73 

137 

486 

ACCESS 

With  direct  access  .   

577  877 

109  976 

194  448 

15  550 

143  803 

70  668 

3  841 

3  192 

11  465 

24  934 

Lacking  direct  access   

1  998 

339 

775 

41 

458 

216 

10 

8 

21 

130 

VALUE 

Specified  ownor  occupied 

2  582 

3  640 

7  805 

264 

26  271 

503 

729 

6  981 

3  560 

Less  than  $5  000 

190 

4 

23 

11 

7 

47 

5 

3 

73 

17 

$5  000  to  $7  499 

456 

26 

70 

32 

5 

139 

17 

10 

124 

33 

$7,500  to  $9.999   

820 

48 

127 

58 

19 

226 

23 

15 

259 

45 

$10,000  to  $12.499.    

1  788 

72 

205 

123 

42 

608 

34 

27 

573 

104 

$12,500  to  $14,999    

2  470 

105 

178 

193 

1 1 

1  020 

47 

40 

782 

94 

$15,000  to  $17.499   

5  158 

176 

343 

580 

29 

2  608 

72 

77 

1  106 

167 

$17,500  to  $19,999    

8  813 

317 

395 

1  296 

17 

5  222 

67 

108 

1  134 

257 

$20,000  to  $24,999.    

15  841 

774 

899 

2  677 

33 

9  044 

84 

168 

1  524 

638 

$25,000  to  $34,999   

13  260 

893 

1  108 

2  265 

46 

6  428 

108 

169 

1  072 

1  171 

$35,000  to  $49,999.   

2  881 

150 

236 

480 

30 

827 

35 

74 

259 

790 

$50,000  or  more  

658 

17 

56 

90 

25 

102 

11 

38 

75 

244 

Median 

,n  Art/1 
$/z  UUU 

coo  CAA 
$/J  5UU 

COO  7AA 

iZi  /uu 

COO  AAA 
UUU 

*OA  OAA 
$lU  JUU 

COl  QAA 
ii 1  OUU 

$19  500 

COO  CAA 

CIO  OAA 

$  1  a  ouu 

COO  4AA 

$28  600 

With  oil  plumbing  facilities   

51  871 

2  563 

3  613 

7  764 

259 

26  062 

499 

718 

6  865 

3  528 

Less  thon  $5,000   

161 

4 

22 

10 

6 

47 

5 

2 

51 

14 

$5,000  to  $9,999   _. 

1  225 

73 

194 

89 

23 

356 

40 

23 

351 

76 

$10,000  to  $14,999  .  

4  199 

175 

378 

315 

51 

1  609 

81 

63 

1  336 

191 

$15,000  to  $19,999  .   

13  861 

490 

736 

1  863 

46 

7  761 

137 

184 

2  224 

420 

$20,000  to  $24,999   

15  739 

770 

892 

2  663 

33 

8  986 

83 

166 

1  510 

636 

$25,000  or  more     

16  686 

1  051 

1  391 

2  824 

100 

7  303 

153 

280 

1  393 

2  191 

Median  

$22  100 

$23  500 

$22  700 

$23  000 

$20  500 

$21  800 

$19  500 

$22  600 

$18  800 

$28  700 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied' 

471  470 

98  947 

167  701 

6  996 

137  297 

32  908 

2  879 

2  203 

3  926 

18  611 

Less  thon  $30 

3  812 

384 

930 

83 

1  723 

378 

60 

30 

54 

170 

$30  to  $39 

7  544 

813 

1  685 

31 

4  350 

286 

31 

16 

20 

312 

$40  to  $59.   

51  188 

8  699 

13  572 

249 

25  905 

1  056 

149 

54 

151 

1  353 

$60  to  $79    

120  356 

29  843 

42  899 

646 

39  761 

3  587 

430 

135 

287 

2  768 

$80  to  $99    

124  038 

31  578 

51  983 

723 

29  109 

5  660 

818 

253 

391 

3  523 

$100  to  $119  

66  595 

13  358 

27  197 

742 

15  673 

5  469 

518 

326 

450 

2  862 

$120  to  $149    

51  61 1 

7  174 

18  432 

1  384 

10  167 

8  525 

570 

738 

1  101 

3  520 

$150  to  $199   

32  029 

4  763 

8  065 

2  088 

6  330 

6  036 

237 

524 

1  102 

2  884 

$200  to  $249   

5  979 

824 

978 

610 

1  683 

1  046 

17 

68 

165 

588 

$250  or  more     . 

2  654 

234 

1  1 29 

397 

1 0 

1 7 

45 

284 

No  cash  rent  . 

5  664 

1  277 

1  734 

128 

1  467 

468 

39 

42 

162 

347 

Median   .  

$87 

$85 

$88 

$141 

$78 

$119 

$98 

$131 

$134 

$107 

With  all  plumbing  facilities  

447  207 

97  299 

161  827 

6  589 

123  670 

32  058 

2  808 

2  027 

3  667 

17  262 

Less  than  $40   

9  555 

1  131 

2  241 

101 

4  943 

616 

73 

37 

52 

361 

$40  to  $59    

46  272 

8  412 

12  676 

199 

22  660 

965 

127 

35 

88 

1  110 

$60  to  $79   

112  097 

29  253 

40  818 

549 

34  904 

3  401 

417 

105 

252 

2  398 

$80  to  $99    

119  362 

31  200 

50  602 

621 

26  802 

5  476 

812 

213 

359 

3  277 

$100  to  $149    

114  635 

20  279 

44  741 

2  033 

24  175 

13  738 

1  079 

997 

1  479 

6  114 

$150  or  more..  _   

39  939 

5  781 

9  111 

2  962 

8  840 

7  414 

262 

603 

1  292 

3  674 

5  347 

1  243 

1  638 

124 

1  346 

448 

38 

37 

145 

328 

Median  

$88 

$85 

$89 

$144 

$79 

$120 

$99 

$134 

$137 

$110 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-fomily  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  16.  Occupancy,  Plumbing,  and  Financial  Characteristics  of  Housing  Units  with  Negro  Head  of  Household,  for 
Standard  Metropolitan  Statistical  Areas  and  Constituent  Counties:    1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Rochester 

Syracuse 

Utico-Rome 

Standard  Metropolitan 

Ct#ilictirn  1    A  ron  c 
jTQTISTICai    Ml  tfU  5 

Constituent  Counties 

Livingston 

Monroe 

Orleans 

Wayne 

Modison 

Onondaga 

Oswego 

Herkimer 

Oneida 

Totol 

Countv 

County 

County 

County 

Total 

County 

County 

County 

Total 

County 

County 

T_t_l  N.jro  population  

57  688 

946 

52  218 

1  971 

2  553 

23  398 

317 

22  718 

293 

7  686 

62 

7  624 

All  occupied  housing  units 

15  160 

221 

13  858 

423 

658 

6  484 

80 

6  340 

64 

1  985 

13 

1  972 

POPULATION 

Population  in  ho.lina  volts  

56  124 

809 

51  121 

1  801 

2  393 

22  642 

277 

22  141 

224 

7  102 

54 

7  048 

Per  occupied  unit  

3.7 

3.7 

3.7 

4.3 

3.6 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.6 

4  2 

3.6 

4.4 

4.0 

4  4 

5.0 

4.3 

42 

3.7 

4.2 

4.1 

4.3 

4.8 

4.3 

Renter   -  

3.4 

3  2 

3.4 

3  8 

3.3 

3.3 

3.2 

3.3 

2.7 

3.4 

3.2 

3.4 

TENURE 

Owner  occupied   

4  38? 

125 

3  900 

155 

202 

1  356 

37 

1  281 

38 

461 

8 

453 

Renter  occupied 

10  778 

96 

9  958 

268 

456 

5  128 

43 

5  059 

26 

1  524 

5 

1  519 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  -  

14  018 

188 

13  297 

242 

291 

6  321 

71 

6  195 

55 

1  813 

1 1 

1  802 

Locking  some  or  all  plumbing  facilities  

1  142 

33 

561 

181 

367 

163 

9 

145 

9 

172 

2 

170 

Locking  only  hot  water 

80 

2 

46 

11 

21 

13 

2 

10 

1 

7 

7 

Locking  other  plumbing  facilities  

1  062 

31 

515 

170 

346 

150 

7 

135 

8 

165 

2 

163 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold      

14  638 

196 

13  789 

286 

367 

6  458 

73 

6  324 

61 

1  966 

12 

1  954 

Cold  only  

213 

7 

59 

50 

97 

22 

5 

15 

2 

14 

14 

None  ,   

309 

18 

10 

87 

194 

4 

2 

1 

1 

5 

1 

4 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  __    -  — 

14  240 

191 

13  437 

267 

345 

6  368 

75 

6  234 

59 

1  851 

12 

1  839 

Also  used  by  onother  household  

444 

2 

392 

30 

20 

104 

101 

3 

123 

123 

None     

476 

28 

29 

126 

293 

12 

5 

s 

2 

11 

1 

10 

BATHTUB  OR  SHOWER 

14  173 

193 

13  377 

259 

344 

6  338 

74 

6  208 

56 

1  831 

11 

1  820 

Also  used  by  onother  household  

460 

2 

401 

31 

26 

116 

113 

3 

124 

124 

None   

527 

26 

80 

133 

288 

30 

6 

19 

5 

30 

2 

28 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

14  336 

200 

13  412 

310 

414 

6  302 

75 

6  167 

60 

1  895 

12 

1  883 

Also  used  by  onother  household  .   

149 

143 

4 

2 

48 

1 

47 

37 

37 

No  complete  kitchen  facilities _ _  _  .  

675 

21 

303 

109 

242 

134 

4 

126 

4 

53 

1 

52 

ACCESS 

15  112 

221 

13  818 

419 

654 

6  471 

80 

6  327 

64 

1  976 

13 

1  963 

48 

40 

4 

4 

13 

13 

_ 

9 

_ 

9 

VALUE 

Specified  owner  occupied 1   

3  016 

92 

2  694 

1 1 1 

119 

816 

30 

765 

21 

239 

2 

237 

Less  than  (5,000   

105 

12 

46 

16 

31 

16 

8 

6 

2 

7 

1 

6 

$5,000  to  $7,499     

238 

6 

194 

19 

19 

19 

6 

11 

2 

23 

_ 

23 

$7,500  to  $9,999   _  

543 

9 

491 

24 

19 

57 

8 

46 

3 

36 

_ 

36 

$10,000  to  $12,499   _ 

630 

11 

582 

25 

12 

1  14 

3 

102 

9 

58 

_ 

58 

$12,500  to  $14,999..  .  —   

508 

8 

475 

12 

13 

147 

1 

145 

1 

29 

_ 

29 

$15,000  to  $17,499   

374 

17 

345 

6 

6 

166 

2 

161 

3 

24 

_ 

24 

$17,500  to  $19,999  

202 

9 

185 

4 

4 

117 

_ 

117 

_ 

22 

22 

ton  nnn        tii  nnn 

$20,000  to  $z4,VW  

180 

12 

160 

2 

6 

123 

1 

121 

1 

24 

24 

$25,000  to  $34,999  

1 65 

3 

1 54 

3 

5 

45 

1 4 

14 

ric  nnn  • «  t  in  nnn 

$35,000  to  $4y,VVY  

60 

3 

53 

4 

11 

- 

n 

- 

2 

i 

1 

$50,000  or  more   

1 1 

2 

9 

1 

i 

Median                                           .  __  _.  

$12  500 

$15  000 

$12  700 

$9  600 

$8  800 

$15  800 

$7  800 

$16  100 

$1 1  000 

$12  300 

$  1 2  300 

With  all  plumbing  facilities  

2  935 

85 

2  676 

90 

84 

807 

24 

764 

19 

233 

1 

232 

Less  than  $5,000   

65 

7 

42 

3 

13 

11 

4 

5 

2 

4 

_ 

4 

#  __  nnn  k>  •_(_.  non 

$5,000  to  jv.yyy  

759 

15 

680 

36 

28 

75 

13 

57 

5 

57 

_ 

57 

*  i  o  nnn  *  •>  *  i  a  o  no 

1  128 

17 

1  052 

36 

23 

259 

3 

247 

9 

86 

_ 

66 

tic  nnn  i>  tio  nnn 

$15,000  to  $iv,yyv  

572 

26 

528 

10 

8 

283 

2 

278 

3 

46 

_ 

46 

con  nnn      to.,  ooo 

178 

12 

160 

2 

4 

122 

1 

121 

_ 

24 

_ 

24 

$25,000  or  more  

233 

8 

214 

3 

8 

57 

1 

56 

_ 

16 

1 

15 

$12  600 

$15  500 

$12  700 

$10  600 

$10  200 

$15  900 

$8  400 

$16  100 

$10  800 

$12  400 

$12  400 

mWTDAf'T  DCkJT 
tUPi  I  KAL  1    KEN  1 

Specified  renter  occupied'   

10  521 

80 

9  821 

240 

380 

5  098 

43 

5  031 

24 

1  497 

5 

1  492 

Less  than  $30     

154 

6 

118 

9 

21 

27 

2 

25 

12 

12 

$30  to  $39   

105 

4 

71 

10 

20 

51 

1 

49 

1 

23 

1 

22 

$40  to  $59  

774 

11 

607 

67 

89 

224 

6 

211 

7 

252 

1 

251 

$60  to  $79  _.  __  

2  450 

10 

2  294 

71 

75 

909 

9 

891 

9 

607 

1 

606 

con  •  _  too 

2  913 

18 

2  820 

30 

45 

1  701 

11 

1  688 

2 

345 

_ 

345 

*  1  AA  t_  CIIO 

>IUU  To  $  1  IV  

1  981 

10 

1  896 

11 

64 

1  202 

5 

1  196 

1 

102 

1 

101 

4  1  OA  t—  t  1  jQ 

$lz(J  to  $I4V  _       --    -   

1  426 

7 

1  394 

20 

5 

693 

3 

689 

1 

73 

1 

72 

$150  to  $iw  __    -  __  

474 

2 

466 

4 

2 

215 

3 

212 

_ 

16 

_ 

16 

COA/1  CljlO 

41 

1 

40 

- 

20 

- 

20 

- 

1 

- 

1 

19 

18 

1 

3 

3 

1 

1 

184 

1 1 

97 

18 

58 

53 

3 

47 

3 

65 

65 

Medion  _______ 

$90 

$84 

$91 

$65 

$67 

$96 

$82 

$96 

$66 

$74 

$75 

$74 

With  oil  plumbing  fociliti.i 

9  619 

63 

9  308 

108 

140 

4  956 

42 

4  896 

18 

1  343 

4 

1  339 

Less  than  $40   _  

163 

4 

149 

5 

5 

70 

3 

67 

26 

1 

25 

$40  to  $59  _  _   

566 

7 

515 

21 

23 

181 

6 

171 

4 

181 

1 

180 

$60  to  $79     

2  180 

10 

2  107 

28 

35 

865 

8 

848 

9 

548 

548 

$80  to  $99  _   

2  791 

18 

2  722 

23 

28 

1  674 

11 

1  661 

2 

335 

335 

$100  to  $149    __ 

3  267 

16 

3  212 

20 

19 

1  880 

8 

1  870 

2 

172 

2 

170 

$1 50  or  more  

525 

2 

519 

3 

1 

236 

3 

233 

18 

18 

No  cosh  rent   _  _  

127 

6 

84 

8 

29 

50 

3 

46 

1 

63 

63 

Median  

$91 

$89 

$92 

$77 

$75 

$96 

$83 

$96 

$71 

$76 

$76 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  17.    Utilization  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Standard 
Metropolitan  Statistical  Areas  and  Constituent  Counties:  1970 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

Statistical  Areas 
Constituent  Counties 

Albany-Schenectady-Troy 

Binghomton 

Buffalo 

Total 

Albany 
County 

Rensselaer 
County 

Saratoga 
County 

Schenec- 
tady 
County 

Total 

New  York  portion 

Pennsylva- 
nia portion 

Erie 
County 

Niagara 
County 

Total 

Broome 
County 

Tioga 
County 

JUSQU6- 

hanna 
County 

Totol 

All  occupied  housing  units 

7  051 

4  721 

940 

333 

1  057 

758 

65 

15 

31  615 

29  221 

2  394 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1 

1  370 

720 

200 

168 

282 

230 

218 

1 56 

62 

12 

7  715 

6  744 

971 

2  or  more 

5  666 

3  998 

739 

154 

775 

515 

513 

493 

20 

2 

23  876 

22  461 

1  415 

Mobile  home  or  trailer 

15 

3 

1 

1 1 

13 

12 

8 

4 

1 

24 

16 

8 

ROOMS 

Owner  occupied  

1  811 

958 

273 

171 

408 

236 

226 

161 

10 

9  325 

8  585 

740 

5 

3 

1 

1 

1 

13 

12 

1 

2  rooms  

6 

6 

~ 

33 

29 

4 

3  rooms  

45 

30 

4 

7 

4 

10 

10 

3 

164 

143 

21 

4  rooms  

144 

95 

14 

20 

15 

10 

10 

8 

475 

384 

91 

5  rooms  

356 

200 

42 

34 

80 

46 

44 

34 

10 

2 

1  420 

1  246 

174 

6  rooms  

511 

258 

80 

33 

140 

71 

70 

57 

13 

1 

3  608 

3  401 

207 

7  rooms  

343 

164 

60 

26 

93 

35 

33 

19 

14 

2 

1  996 

1  879 

117 

8  rooms  

189 

89 

32 

23 

45 

35 

32 

20 

12 

3 

907 

835 

72 

9  rooms  or  more  

212 

113 

40 

29 

30 

28 

26 

16 

10 

2 

709 

656 

53 

Median          _   _  _  ______ 

6.2 

6.1 

6.4 

6.3 

6.2 

6.2 

6.2 

6.1 

6.8 

7.5 

6.2 

6.2 

5.9 

Renter  occupied  ______ 

5  240 

3  763 

667 

161 

649 

522 

517 

496 

21 

s 

22  290 

20  636 

1  654 

1  room     

118 

65 

27 

3 

23 

16 

16 

16 

377 

348 

29 

2  rooms        .  _  _  _  _        _  _  

280 

223 

15 

12 

30 

29 

29 

28 

1 

- 

480 

435 

45 

3  rooms  

872 

687 

55 

22 

108 

115 

115 

111 

4 

- 

2  199 

1  961 

238 

4  rooms  

1  271 

963 

133 

46 

129 

145 

143 

139 

4 

2 

5  251 

4  679 

572 

5  rooms 

1  296 

982 

167 

30 

117 

136 

134 

130 

4 

2 

5  721 

5  327 

394 

6  rooms  

897 

587 

128 

20 

162 

49 

49 

44 

5 

- 

5  623 

5  390 

233 

7  rooms     -  _ 

318 

155 

92 

15 

56 

25 

25 

23 

2 

- 

1  837 

1  757 

80 

8  rooms 

99 

42 

36 

5 

16 

4 

3 

1 

- 

513 

471 

42 

9  rooms  or  more 

89 

59 

14 

8 

8 

3 

2 

2 

1 

289 

268 

21 

Median 

4.6 

4.4 

5.1 

4.4 

4.8 

4.2 

4.2 

4.2 

4.9 

4.8 

5.0 

5.0 

4.4 

PERSON  S 

Owner  occupied  . 

1  811 

958 

273 

172 

408 

236 

226 

161 

65 

10 

9  325 

8  585 

740 

1  person 

234 

125 

36 

33 

40 

22 

19 

14 

5 

3 

970 

914 

56 

2  persons  

418 

220 

61 

48 

89 

47 

45 

30 

1 5 

2 

2  197 

2  043 

154 

3  persons  

304 

173 

40 

27 

64 

41 

40 

30 

10 

1 

1  646 

1  535 

1 1 1 

4  persons  

299 

155 

39 

24 

81 

49 

46 

36 

10 

3 

1  445 

1  327 

118 

5  persons   _  

193 

98 

29 

19 

47 

43 

42 

30 

12 

1 

1  137 

1  059 

78 

6  persons  

166 

84 

27 

12 

43 

9 

9 

6 

3 

767 

690 

77 

7  persons     _         _                             _  .  _ 

88 

41 

22 

5 

20 

13 

13 

8 

5 

529 

460 

69 

8  persons  

66 

34 

12 

2 

18 

4 

4 

2 

2 

359 

312 

47 

9  persons  or  more    _  _  _  _ 

43 

28 

7 

2 

6 

8 

8 

5 

3 

- 

275 

245 

30 

Median     

3.3 

3.3 

3.5 

2.7 

3.6 

3.7 

3.7 

3.7 

3.3 

2.5 

3.4 

3.4 

3.9 

Renter  occupied  

5  240 

3  763 

667 

161 

649 

522 

517 

496 

21 

5 

22  290 

1  654 

1  person  

1  464 

1  071 

142 

61 

190 

156 

154 

143 

11 

2 

5  634 

7  5  330 

304 

2  persons  

1  132 

819 

115 

40 

158 

123 

121 

117 

4 

2 

5  027 

4  715 

312 

3  persons  

850 

610 

118 

17 

105 

91 

91 

91 

- 

3  647 

3  393 

254 

4  persons  

625 

441 

93 

18 

73 

45 

45 

43 

2 

- 

2  768 

2  510 

258 

5  persons 

432 

313 

66 

10 

43 

43 

43 

42 

1 

- 

1  937 

1  783 

154 

6  persons 

303 

221 

48 

6 

28 

29 

29 

27 

2 

1  304 

1  187 

117 

7  persons 

193 

123 

38 

4 

28 

16 

15 

15 

888 

783 

105 

8  persons 

148 

103 

27 

1 

17 

7 

7 

7 

596 

529 

67 

9  persons  or  more 

93 

62 

20 

4 

7 

12 

12 

11 

1 

- 

489 

406 

83 

Median  

2.5 

2.5 

3.1 

2.0 

2  4 

2.4 

2.4 

2.4 

1.5 

1.8 

2.6 

2.6 

3.3 

rEKbONb  rcK  ROOM 

Owner  occupied  

1  811 

958 

273 

172 

408 

236 

226 

161 

65 

10 

9  325 

8  585 

740 

0.50  or  less     _ 

929 

485 

142 

1 1 1 

191 

114 

106 

75 

31 

g 

4  712 

4  431 

281 

0.51  to  0.75             _  _   

408 

209 

59 

29 

1 1 1 

59 

57 

41 

16 

2 

2  062 

1  898 

0  76  to  1  00 

330 

180 

53 

22 

75 

45 

45 

32 

13 

1  766 

1  596 

1 70 

1. 01  to  1.50  

118 

68 

15 

8 

27 

13 

13 

10 

3 

667 

572 

95 

1.51  or  more  

26 

16 

4 

2 

4 

5 

5 

3 

2 

- 

118 

88 

30 

Renter  occupied   

5  240 

3  763 

667 

161 

649 

522 

517 

496 

21 

5 

22  290 

20  636 

1  654 

0.50  or  less                  _  .  _   

2  441 

1  755 

258 

100 

328 

238 

234 

219 

15 

4 

1 1  284 

10  716 

568 

0.51  to  0  75 

1  036 

715 

153 

24 

144 

109 

108 

107 

1 

1 

4  ]Q3 

3  879 

304 

0.76  to  1.00   _._   

1  119 

805 

165 

24 

125 

118 

118 

1)5 

3 

4  352 

3  934 

418 

1.01  to  1 .50    

489 

369 

69 

8 

43 

42 

42 

40 

2 

1  926 

1  654 

272 

K51  or  more  _         _____        _  __ 

155 

119 

22 

5 

9 

15 

15 

15 

- 

545 

453 

92 

With  all  plumbing  facilities    _  _____ 

6  683 

4  446 

902 

307 

1  028 

730 

717 

638 

79 

13 

30  814 

28  527 

2  287 

Owner  occupied    _ 

1  761 

929 

268 

163 

401 

226 

217 

158 

59 

9 

9  214 

8  489 

725 

1.00  or  less  -  ___  _  __  _  

1  621 

847 

249 

154 

371 

212 

203 

147 

56 

9 

8  439 

7  836 

603 

1.01  to  1.50  

1  14 

66 

15 

7 

26 

11 

11 

9 

2 

663 

571 

92 

1.51  or  more 

26 

16 

4 

2 

4 

3 

3 

2 

1 

112 

82 

30 

Renter  occupied 

4  922 

3  517 

634 

144 

627 

504 

500 

480 

20 

4 

21  600 

20  038 

1  562 

1.00  or  less    

4  321 

3  063 

549 

133 

576 

450 

446 

428 

18 

4 

19  185 

17  970 

1  215 

1.01  to  1.50  

459 

344 

67 

6 

42 

40 

40 

38 

2 

1  893 

1  630 

263 

1.51  or  more  

142 

110 

18 

5 

9 

14 

14 

14 

522 

438 

84 

TELEPHONE 

Available    

5  199 

3  338 

722 

273 

866 

602 

588 

519 

69 

14 

25  240 

23  307 

1  933 

None  

1  852 

1  383 

218 

60 

191 

156 

155 

138 

17 

1 

6  375 

5  914 

461 
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Table  17.    Utilization  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Standard 
Metropolitan  Statistical  Areas  and  Constituent  Counties:    1 970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  Text] 


New  York 

Standard  Metropolitan 

Statistical  Areas 

Constituent  Counties 

New  York 

Richmond 

Rockland 

Westchester 

Totol 

Bronx  County 

Kings  County 

Nassau  County 

County 

Queens  County 

County 

County 

Suffolk  County 

County 

All  occupitd  housing  units  

579  875 

110  315 

195  223 

15  591 

144  261 

70  884 

3  851 

3  200 

1 1  486 

25  064 

IlkJITC    1  Kl    CTDI  ITTI  IDC 

UNITS  IN  bIKUvlUKC 

1     

70  014 

3  972 

6  719 

10  084 

2  001 

30  911 

881 

1  056 

9  765 

4  625 

2  or  more  -  -   

508  459 

106  030 

188  159 

5  487 

141  834 

39  870 

2  966 

2  133 

1  608 

20  372 

1  402 

313 

345 

20 

426 

103 

4 

11 

113 

67 

ROOMS 

Owner  occupied  

107  251 

1 1  194 

27  248 

8  510 

6  671 

37  881 

943 

974 

7  431 

6  399 

1  room  .     

600 

54 

217 

12 

219 

56 

2 

2 

10 

28 

2  rooms  -    

1  51 1 

217 

645 

23 

363 

172 

4 

6 

31 

50 

3  rooms  -- 

7  719 

1  133 

2  720 

120 

1  482 

1  710 

33 

29 

169 

323 

4  rooms  -   

17  062 

2  068 

5  812 

462 

2  760 

4  082 

131 

136 

820 

791 

23  441 

2  648 

7  187 

1  288 

1  117 

7  706 

237 

187 

1  894 

1  1 77 

6  rooms  

28  251 

3  095 

5  014 

2  622 

387 

13  317 

258 

253 

1  900 

1  405 

7  rooms  

14  482 

1  049 

2  488 

2  155 

91 

6  220 

126 

146 

1  167 

1  040 

8  rooms  ._  

7  444 

481 

1  348 

1  112 

72 

2  638 

85 

122 

830 

756 

9  rooms  or  more  _  -   

6  741 

449 

1  817 

716 

180 

1  980 

67 

93 

610 

829 

Median  

5.6 

5.3 

5.1 

6.4 

40 

59 

5.8 

60 

5.9 

6.1 

Bent tr  occupied               __  __   

472  624 

99  121 

167  975 

7  081 

137  590 

33  003 

2  908 

2  226 

4  055 

18  66S 

1  room  

27  580 

1  662 

6  110 

508 

17  062 

891 

31 

177 

145 

994 

2  rooms  

38  239 

5  357 

12  660 

585 

15  902 

1  949 

98 

219 

207 

1  262 

3  rooms                                             -  - 

128  573 

34  520 

44  075 

1  555 

31  378 

9  516 

571 

681 

614 

5  663 

4  rooms 

154  301 

34  218 

59  155 

1  688 

39  802 

10  471 

1  158 

698 

1  054 

6  057 

5  rooms   

84  332 

17  113 

31  796 

1  334 

22  663 

6  302 

736 

291 

987 

3  110 

6  rooms                               - .   

28  977 

4  911 

10  539 

904 

7  908 

2  737 

244 

94 

628 

1  012 

7  rooms  _.   

7  457 

1  048 

2  412 

328 

2  309 

703 

43 

44 

240 

330 

8  rooms  -  -- 

2  040 

177 

799 

119 

432 

252 

10 

15 

105 

131 

9  rooms  or  more   

1  125 

115 

429 

60 

134 

182 

17 

7 

75 

106 

Median      

3.8 

3.7 

3.9 

4.0 

3.6 

3.9 

4.2 

3.6 

4.5 

3.7 

PERSONS 

Owner  occupied  

107  251 

11  194 

27  248 

8  510 

6  671 

37  881 

943 

974 

7  431 

6  399 

1  person  

1 1  242 

1  393 

3  538 

390 

1  750 

2  831 

98 

60 

586 

596 

2  persons  

24  171 

2  773 

6  195 

1  387 

2  229 

8  241 

220 

219 

1  345 

1  562 

3  persons  

20  01 1 

2  268 

4  947 

1  525 

1  239 

7  266 

1 50 

191 

1  210 

1  215 

4  persons   

18  850 

2  021 

4  371 

1  755 

791 

7  202 

1 59 

170 

1  215 

1  166 

5  persons                   .  .   

13  518 

1  255 

3  250 

1  433 

347 

5  068 

1 10 

145 

1  111 

799 

6  persons  

8  497 

728 

2  095 

920 

169 

3  184 

78 

96 

734 

493 

7  persons                    -  .  -   

5  361 

430 

1  350 

561 

77 

1  991 

58 

49 

574 

271 

8  persons  

3  687 

259 

1  030 

338 

62 

1  336 

50 

28 

384 

200 

9  persons  or  more  

1  914 

67 

472 

201 

7 

762 

20 

16 

272 

97 

Median  .  _  __   

3.4 

3.1 

3.3 

4.0 

2.2 

3.6 

3.5 

3.6 

4.0 

3.4 

Renter  occupied  

472  624 

99  121 

167  975 

7  081 

137  590 

33  003 

2  908 

2  226 

4  055 

18  665 

1  person   

115  438 

19  778 

33  974 

1  235 

48  359 

6  134 

465 

503 

565 

4  425 

2  persons  

113  827 

23  598 

38  154 

1  470 

35  855 

8  025 

680 

498 

727 

4  820 

3  persons  .  .  —      -_         -_      —  - 

82  504 

19  247 

30  356 

1  236 

20  380 

6  309 

532 

397 

698 

3  349 

4  persons 

66  384 

15  675 

26  112 

1  081 

14  426 

5  123 

474 

327 

607 

2  559 

5  persons  

41  247 

9  622 

16  649 

818 

8  478 

3  192 

294 

199 

458 

1  537 

6  persons  

23  875 

5  368 

9  868 

546 

4  663 

1  774 

199 

137 

349 

971 

7  persons  

14  714 

3  157 

6  118 

318 

2  931 

1  177 

128 

84 

288 

513 

8  persons .  -  

10  081 

2  112 

4  369 

231 

1  946 

768 

81 

45 

202 

327 

9  persons  or  more  

4  554 

564 

2  375 

146 

552 

501 

55 

36 

161 

164 

Median  

2.6 

2.8 

2.9 

3.2 

2.1 

2.9 

3.1 

2.8 

3.6 

2.5 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied   .  __   

107  251 

11  194 

27  248 

8  510 

6  671 

37  881 

943 

974 

7  431 

6  399 

0  50  or  less      .  .  .                 ...  . 

45  481 

4  844 

11  026 

3  384 

3  371 

15  883 

431 

443 

2  879 

3  220 

0.51  to  0.75.   

26  922 

2  953 

6  310 

2  434 

1  656 

9  773 

195 

244 

1  725 

1  632 

0.76  to  1.00    

23  369 

2  463 

6  074 

1  925 

1  167 

8  506 

207 

192 

1  745 

1  090 

1  01  to  1  50  _ .  _      

8  806 

736 

2  787 

641 

314 

2  983 

81 

74 

838 

352 

1.51  or  more                                        . . 

2  673 

198 

1  051 

126 

163 

736 

29 

21 

244 

105 

Renter  occupied  _    

472  624 

99  121 

167  975 

7  081 

137  590 

33  003 

2  908 

2  226 

4  055 

18  665 

0.50  or  less    

154  598 

29  728 

50  057 

1  789 

54  483 

9  887 

893 

599 

1  041 

6  121 

0.51  to  0.75   

101  348 

23  712 

36  030 

1  459 

25  698 

8  040 

690 

431 

844 

4  444 

0.76  to  1 .00  

125  669 

25  486 

44  529 

2  106 

37  662 

8  638 

733 

617 

1  108 

4  790 

1.01  to  1.50   

62  633 

14  782 

25  934 

1  106 

12  381 

4  527 

471 

346 

734 

2  352 

t.51  or  more                                _.    _ 

28  376 

5  413 

11  425 

621 

7  366 

1  911 

121 

233 

328 

958 

tVitk  all  plumbing  facilities  

553  812 

108  519 

188  756 

15  121 

130  382 

69  594 

3  770 

2  994 

11  072 

23  604 

Owner  occupied  

105  480 

11  049 

26  658 

8  448 

6  428 

37  443 

933 

944 

7  289 

6  288 

1.00  or  less    

94  292 

10  131 

22  946 

7  684 

5  988 

33  780 

824 

854 

6  230 

5  855 

1  01  to  1  50 

8  672 

728 

2  732 

639 

305 

2  949 

80 

72 

823 

344 

1.51  or  more  

2  516 

190 

980 

125 

135 

714 

29 

18 

236 

89 

Ranter  occupied     .  .   

448  332 

97  470 

162  098 

6  673 

123  954 

32  151 

2  837 

2  050 

3  783 

17  316 

1  00  or  less    

361  733 

77  616 

126  195 

5  035 

106  153 

25  932 

2  253 

1  507 

2  790 

14  252 

1.01  to  1.50-   

61  346 

14  602 

25  422 

1  072 

12  023 

4  440 

466 

339 

708 

2  274 

1.51  or  more   

25  253 

5  252 

10  481 

566 

5  778 

1  779 

118 

204 

285 

790 

TELEPHONE 

Available  .  

400  317 

75  151 

124  199 

12  749 

93  996 

59  836 

2  948 

2  384 

8  782 

20  272 

None  . 

179  558 

35  164 

71  024 

2  842 

50  265 

11  048 

903 

816 

2  704 

4  792 

GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 
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Table  17.    Utilization  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Standard 
Metropolitan  Statistical  Areas  and  Constituent  Counties:    1970- Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Rochester 

Syracuse 

Utico-Rome 

Standard  Metropolitan 

Statistical  Areas 

Constituent  Counties 

Livingston 

Monroe 

Orleans 

Woyne 

Madison 

Onondaga 

Oswego 

Herkimer 

Oneida 

Total 

County 

County 

County 

County 

Total 

County 

County 

County 

Total 

County 

County 

All  occupied  housing  units   

15  160 

221 

1 3  858 

423 

658 

6  484 

80 

6  340 

64 

1  985 

13 

1  972 

UNITS  IN  lIKULIUKt 

1   

5  221 

153 

4  465 

230 

373 

1  423 

47 

1  340 

36 

420 

6 

414 

2  or  more   -   

9  796 

45 

9  378 

170 

203 

5  039 

30 

4  988 

21 

1  537 

S 

1  532 

143 

23 

15 

23 

82 

22 

3 

12 

7 

28 

2 

26 

ROOMS 

Owner  occupied  

4  3(2 

125 

3  900 

155 

202 

1  356 

37 

1  281 

38 

461 

8 

453 

1  room  

10 

- 

7 

- 

3 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

32 

3 

14 

2 

13 

6 

1 

3 

2 

2 

2 

3  rooms 

126 

10 

93 

5 

18 

32 

1 

29 

2 

10 

10 

4  rooms   

343 

12 

269 

22 

40 

70 

5 

58 

7 

36 

1 

35 

5  rooms                                                 _  - 

715 

32 

628 

20 

35 

225 

8 

204 

13 

97 

3 

94 

1  191 

26 

1  084 

40 

41 

442 

9 

429 

4 

147 

1 

146 

7  rooms    

880 

15 

809 

31 

25 

267 

4 

258 

5 

76 

1 

75 

8  rooms   

663 

15 

620 

16 

12 

187 

2 

182 

3 

51 

1 

50 

9  rooms  or  more                    .  -   

422 

12 

376 

19 

15 

125 

6 

117 

2 

42 

1 

41 

Median   

6  3 

5.7 

6.4 

62 

5.3 

6.3 

5.8 

6.3 

5.1 

6.1 

5.5 

6.1 

10  778 

96 

9  958 

268 

456 

5  128 

43 

5  059 

26 

1  524 

5 

1  519 

1  room  

434 

8 

353 

29 

44 

174 

1 

170 

3 

91 

91 

2  rooms  

770 

3 

623 

48 

96 

229 

1 

227 

1 

69 

1 

68 

3  rooms   .   

2  134 

16 

1  948 

49 

121 

894 

9 

883 

2 

262 

1 

261 

4  rooms 

2  857 

16 

2  714 

50 

77 

1  303 

12 

1  280 

11 

387 

387 

5  rooms  

2  329 

13 

2  232 

37 

47 

1  111 

10 

1  099 

2 

384 

384 

6  rooms  

1  385 

28 

1  321 

13 

23 

859 

5 

849 

5 

213 

1 

212 

7  rooms  .     

506 

9 

442 

23 

32 

356 

1 

354 

1 

74 

2 

72 

8  rooms  

225 

_ 

208 

8 

9 

140 

2 

137 

1 

25 

25 

9  rooms  or  more..  .  .    

138 

3 

117 

11 

7 

62 

2 

60 

. 

19 

_ 

19 

Median  _   

4.2 

49 

4.3 

3.7 

3.2 

4  5 

4.4 

4.5 

4.1 

4  4 

6.0 

4  4 

PERSONS 

Owner  occupied  

4  382 

125 

3  900 

155 

202 

1  356 

37 

1  281 

3( 

461 

8 

453 

1  person  

339 

14 

288 

10 

27 

1 1 1 

4 

104 

3 

32 

- 

32 

2  persons  

789 

24 

703 

25 

37 

246 

10 

228 

8 

87 

2 

85 

3  persons                                           .  _ 

696 

23 

614 

25 

34 

234 

6 

223 

5 

82 

1 

81 

4  persons  

684 

18 

629 

13 

24 

228 

7 

213 

8 

74 

1 

73 

5  persons  

575 

16 

522 

18 

1 9 

1 79 

3 

172 

4 

58 

2 

56 

6  persons        

501 

12 

445 

25 

19 

136 

2 

130 

4 

47 

- 

47 

7  persons  

304 

9 

272 

12 

1 1 

108 

2 

102 

4 

27 

27 

8  persons  _  _     

245 

4 

219 

7 

1 5 

72 

71 

1 

30 

1 

29 

9  persons  or  more   

249 

5 

208 

20 

16 

42 

3 

38 

1 

24 

1 

23 

Median  _      

4.0 

3.6 

4.0 

4.8 

3.6 

3.9 

3.3 

3.9 

3.9 

3.9 

4.5 

3.9 

Renler  occupied..   

10  778 

96 

9  958 

268 

456 

5  128 

43 

5  059 

26 

1  524 

5 

1  519 

1  person    

2  361 

20 

2  148 

60 

133 

1  140 

7 

1  127 

6 

416 

1 

415 

2  persons   - 

2  264 

20 

2  085 

49 

110 

1  174 

14 

1  152 

8 

269 

2 

267 

3  persons                                 .  .  .  . 

1  745 

26 

1  633 

38 

48 

847 

4 

837 

6 

240 

240 

4  persons 

1  492 

12 

1  404 

31 

45 

692 

9 

679 

4 

191 

191 

5  persons   

1  053 

7 

999 

19 

28 

463 

3 

459 

1 

137 

1 

136 

6  persons  _   

742 

3 

690 

20 

29 

319 

3 

316 

98 

1 

97 

7  persons  . 

492 

1 

448 

21 

22 

229 

2 

227 

- 

77 

77 

8  persons                                          .         .  _ 

357 

4 

322 

15 

16 

156 

155 

1 

53 

- 

53 

9  persons  or  more  

272 

3 

229 

15 

25 

108 

1 

107 

43 

43 

Median   

2.9 

2  8 

3.0 

3  2 

2.4 

2.8 

2.6 

2.8 

2.4 

2.8 

2.3 

2.8 

PERSONS  PER  ROOM 

Owntr  occupied  ......  

4  382 

125 

3  900 

155 

202 

1  356 

37 

1  281 

38 

461 

8 

453 

0  50  or  less  _                           .  - 

1  709 

45 

1  544 

49 

71 

563 

19 

533 

11 

178 

3 

175 

0.51  to  0.75   

1  092 

33 

982 

38 

39 

335 

7 

319 

9 

130 

1 

129 

0  76  to  1.00   

1  002 

31 

903 

27 

41 

326 

8 

305 

13 

85 

2 

83 

1.01  to  1  50    ..    _ 

465 

9 

395 

30 

31 

103 

3 

98 

2 

57 

2 

55 

1.51  or  more  

1 14 

7 

76 

1 1 

20 

29 

~ 

26 

3 

1 1 

1 1 

Renter  occupied   _  _ 

10  778 

96 

9  958 

268 

456 

5  128 

43 

5  059 

26 

1  524 

5 

1  519 

0  50  or  less  _  _   

3  664 

35 

3  416 

64 

149 

2  028 

19 

1  999 

10 

568 

2 

566 

0  51  to  0  75  

2  246 

29 

2  114 

41 

62 

1  136 

7 

1  119 

10 

279 

- 

279 

0.76  to  1.00  _     

2  835 

24 

2  624 

75 

112 

1  249 

10 

1  233 

6 

424 

2 

422 

1  01  to  1.50   

1  423 

2 

1  314 

43 

64 

560 

4 

556 

201 

201 

1.51  or  more   _ 

610 

6 

490 

45 

69 

155 

3 

152 

- 

52 

1 

51 

With  oil  plumbing  facilities  ._ 

14  018 

188 

13  297 

242 

291 

6  321 

71 

6  195 

55 

1  813 

11 

1  802 

Ownor  occupied  

4  226 

111 

3  857 

126 

132 

1  335 

29 

1  271 

35 

445 

7 

438 

1.00  or  less   _ 

3  694 

100 

3  397 

98 

99 

1  205 

26 

1  147 

32 

378 

5 

373 

1  01  to  1  50 

444 

8 

392 

22 

22 

102 

3 

98 

] 

56 

2 

54 

151  or  more   

88 

3 

68 

6 

11 

28 

26 

2 

11 

11 

9  792 

77 

9  440 

116 

159 

4  986 

42 

4  924 

20 

1  368 

4 

1  364 

1  00  or  less   

7  972 

72 

7  700 

82 

118 

4  293 

35 

4  238 

20 

1  124 

4 

1  120 

1  01  to  1.50  

1  328 

2 

1  283 

17 

26 

555 

4 

551 

198 

198 

1.51  or  more  

492 

3 

457 

17 

15 

138 

3 

135 

46 

46 

TELEPHONE 

Available  

10  438 

180 

9  650 

246 

362 

4  913 

55 

4  805 

53 

1  363 

8 

1  355 

4  722 

41 

4  208 

177 

296 

1  571 

25 

1  535 

1 1 

622 

5 

617 
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Table  18.   Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants: 
1970 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meon.ng  of  symbols,  see  text] 


Places 

Amster- 

Arlington 

Baldwin 

Bay  Shore 

Bellmore 

Bethpoge 

Brentwood 

Canon- 

Central 

dam 

(U) 

Auburn 

Bobylan 

(U) 

Botavia 

(U) 

Beacon 

(U) 

(U) 

<U> 

daiguo 

Islip  (U) 

Total  population  

1 1  203 

34  599 

12  897 

34  525 

17  338 

11  119 

13  255 

18  431 

18  555 

27  846 

10  488 

36  391 

All  housing  units  _  

9  8(3 

3  584 

11  331 

3  979 

9  855 

5  868 

3  928 

4  179 

5  055 

4  71S 

6  486 

3  477 

9  096 

Vacant— seosonol  and  migratory  _ 

8 

1 

2 

43 

15 

1 

24 

2 

19 

- 

9 

2 

14 

All  year-round  housing  units  

9  875 

3  583 

11  329 

3  936 

9  840 

5  867 

3  904 

4  177 

5  036 

4  718 

6  477 

3  475 

9  082 

POPULATION 

•opvletlofl  in  houiina  unit*,  1970  _  

25  236 

9  690 

32  299 

12  625 

34  470 

16  875 

10  792 

12  006 

18  396 

18  531 

27  320 

10  145 

36  259 

Per  occupied  unit  

2.7 

2.8 

3.0 

3.3 

3.5 

3.0 

2.9 

3.1 

3  7 

4.0 

4.3 

3.1 

4.1 

Owner   _   

2.9 

3.2 

3.3 

3  6 

3.7 

3.2 

3.3 

3.3 

3.8 

4.1 

4.4 

3.3 

4.2 

Renter    

2.5 

2.5 

26 

2.4 

2.5 

2.6 

2.4 

2.8 

2.6 

2.8 

3.3 

2.7 

3.2 

Population  in  dowsing  un.t.,  1960   

28  S28 

6  860 

33  043 

10  868 

30  122 

17  538 

12  143 

12  756 

20  113 

14  841 

9  111 

Per  occupied  unit.   

2.9 

3.1 

3.1 

3.4 

3.5 

3.1 

3.2 

3.6 

4.0 

4.0 

3.2 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

All  occupied  wits  

9  270 

3  443 

10  786 

3  845 

9  769 

5  670 

3  768 

3  890 

4  990 

4  688 

6  382 

3  273 

8  925 

Owner  occupied 

4  936 

1  694 

6  541 

2  775 

8  452 

3  717 

2  028 

2  334 

4  573 

4  222 

5  737 

1  991 

7  361 

Percent  of  all  occupied  .   . 

53.2 

49.2 

60.6 

72.2 

86.5 

65.6 

53  8 

60.0 

91.6 

90.1 

89  9 

60  8 

82.5 

Cooperative  or  condominium 

46 

14 

28 

White 

4  925 

1  675 

6  487 

2  739 

8  326 

3  695 

1  934 

2  213 

4  561 

4  206 

5  619 

1  986 

7  089 

Negro 

9 

16 

49 

31 

103 

17 

85 

1 16 

2 

2 

89 

4 

247 

Renter  occupied 

4  334 

1  749 

4  245 

1  070 

1  317 

1  953 

1  740 

1  556 

417 

466 

645 

1  282 

1  564 

White 

4  290 

1  616 

4  082 

1  035 

1  292 

1  865 

1  620 

1  283 

417 

464 

587 

1  271 

1  398 

Negro 

35 

82 

152 

29 

12 

76 

1 1 1 

268 

54 

2 

160 

Vacant  year-roand  units  

605 

140 

543 

91 

71 

197 

136 

287 

46 

30 

95 

202 

157 

For  sole  only  

40 

8 

49 

22 

28 

10 

40 

10 

9 

3 

17 

7 

36 

Homeowner  vaconcy  rate  

0.8 

0.5 

0.7 

0.8 

0.3 

0.3 

1 .9 

0.4 

0.2 

0.1 

0.3 

0.4 

0.5 

With  all  plumbing  facilities  

35 

8 

49 

20 

28 

10 

40 

10 

9 

17 

7 

36 

For  rent  

342 

85 

229 

21 

11 

85 

57 

172 

2 

7 

29 

152 

25 

Rental  voconcy  rote  

7.3 

4.6 

5.1 

1 .9 

0.8 

4.2 

3  2 

10.0 

0.5 

1.5 

4.3 

10.6 

1.6 

With  all  plumbing  facilities  

315 

77 

220 

15 

11 

78 

55 

163 

7 

29 

151 

25 

Rented  or  sold,  owaiting  occupancy  

24 

7 

50 

20 

8 

26 

10 

37 

18 

16 

19 

6 

46 

Held  for  occasional  use 

27 

14 

39 

11 

7 

23 

13 

21 

5 

1 

1 1 

1 1 

29 

Other  vacant 

172 

26 

176 

17 

17 

53 

16 

47 

12 

3 

19 

26 

21 

All  year-round  housing  units 

9  875 

3  583 

11  329 

3  936 

9  840 

5  867 

3  904 

4  177 

5  036 

4  718 

6  477 

3  475 

9  082 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  .  

9  103 

3  555 

10  915 

3  870 

9  736 

5  753 

3  786 

3  984 

4  968 

4  678 

6  425 

3  436 

8  967 

772 

28 

414 

66 

104 

1 14 

1 18 

193 

68 

40 

52 

39 

1 15 

Lacking  only  hot  water   

71 

7 

26 

15 

37 

11 

37 

37 

25 

19 

20 

11 

43 

Lacking  other  plumbing  facilities 

701 

21 

388 

51 

67 

103 

81 

156 

43 

21 

32 

28 

72 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

9  712 

3  571 

1 1  277 

3  920 

9  792 

5  838 

3  859 

4  123 

5  008 

4  697 

6  456 

3  4q2 

9  035 

Cold  only                    _  _    _____  ...  

156 

9 

48 

15 

48 

25 

45 

50 

28 

21 

21 

13 

44 

7 

3 

4 

4 

4 

3 

FLUSH  TOILET 

9  661 

3  566 

1 1  051 

3  897 

9  824 

5  793 

3  835 

4  076 

5  027 

4  711 

6  466 

3  463 

9  060 

Also  used  by  another  household  

170 

12 

264 

37 

8 

70 

64 

89 

5 

5 

11 

12 

18 

44 

5 

14 

2 

8 

4 

5 

12 

4 

2 

4 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

9  214 

3  563 

10  957 

3  887 

9  783 

5  765 

3  827 

4  026 

4  994 

4  699 

6  445 

3  449 

9  011 

Also  used  by  another  household  

156 

12 

273 

36 

4 

76 

61 

93 

7 

5 

13 

1 1 

20 

505 

8 

99 

13 

53 

26 

16 

58 

35 

14 

19 

15 

51 

rnMPIPTF  KtTfWFN  FATUITIES 

All  y tor. round  units  

9  875 

3  583 

11  329 

3  936 

9  840 

5  867 

3  904 

4  177 

5  036 

4  718 

6  477 

3  475 

9  082 

For  exclusive  use  of  household                _  __ 

9  558 

3  555 

10  986 

3  891 

9  819 

5  775 

3  826 

4  079 

5  020 

4  701 

6  458 

3  440 

9  040 

Also  used  by  another  household  

34 

2 

47 

3 

5 

13 

13 

18 

1 

2 

4 

5 

14 

No  complete  kitchen  facilities 

283 

26 

296 

42 

16 

79 

65 

80 

15 

15 

15 

30 

28 

4  334 

i  749 

4  245 

1  070 

1  317 

1  953 

1  740 

1  556 

417 

466 

645 

1  282 

1  564 

For  exclusive  use  of  household  

4  157 

1  737 

4  045 

1  037 

1  307 

1  886 

1  669 

1  478 

409 

453 

636 

1  263 

1  537 

1  7 

2 

39 

1 

| 

7 

1  1 

14 

3 

3 

12 

No  complete  kitchen  facilities    

160 

10 

161 

32 

9 

60 

60 

64 

8 

13 

6 

16 

15 

ACCESS 

With  direct  access  

9  861 

3  582 

11  317 

3  935 

9  833 

5  846 

3  902 

4  1 68 

5  034 

4  711 

6  476 

3  467 

9  081 

Lacking  direct  access  

14 

1 

12 

1 

7 

21 

2 

9 

2 

7 

1 

8 

1 

UNIT^  IN  .TPI1(~TMPF 
Vni  1  3  in  .  IflUv  1  UnE 

All  y__r.ro. nd  units  

9  875 

3  583 

11  329 

3  936 

9  840 

5  867 

3  904 

4  177 

5  036 

4  718 

6  477 

3  475 

9  082 

1   

2  613 

1  729 

5  677 

3  093 

8  629 

3  584 

2  337 

2  338 

4  715 

4  296 

6  042 

1  794 

8  078 

2  or  more  

7  260 

1  756 

5  650 

843 

1  21 1 

2  280 

1  508 

1  837 

320 

420 

432 

1  543 

1  000 

Mobile  home  or  trailer  

2 

98 

2 

3 

59 

2 

1 

2 

3 

138 

4 

Owner  occupied  

4  936 

1  694 

6  541 

2  775 

8  452 

3  717 

2  028 

2  334 

4  573 

4  222 

5  737 

1  991 

7  361 

2  375 

1  515 

5  079 

2  705 

8  192 

3  179 

1  871 

1  940 

4  482 

4  111 

5  686 

1  563 

7  264 

2  or  more  

2  561 

88 

1  460 

70 

260 

536 

104 

393 

90 

109 

49 

295 

97 

Mobile  home  or  trailer 

91 

2 

2 

53 

1 

1 

2 

2 

133 

Renter  occupied   

4  334 

1  749 

4  245 

1  070 

1  317 

1  953 

1  740 

1  556 

417 

466 

645 

1  282 

1  564 

1  

189 

187 

505 

324 

381 

351 

385 

312 

192 

167 

293 

198 

706 

2  or  more   

4  143 

1  555 

3  740 

746 

936 

1  601 

1  349 

1  243 

225 

299 

351 

1  079 

854 

Mobile  home  or  trailer     _  _   _ 

2 

7 

1 

6 

1 

1 

5 

4 

TELEPHONE 

All  occupied  units  _   

9  270 

3  443 

10  786 

3  845 

9  769 

5  670 

3  768 

3  890 

4  990 

4  688 

6  382 

3  273 

8  92S 

Available  

8  457 

3  306 

9  914 

3  647 

9  513 

5  314 

3  256 

3  329 

4  816 

4  581 

6  041 

2  973 

8  282 

None  

813 

137 

872 

198 

256 

356 

512 

561 

1 74 

107 

341 

300 

643 
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Table  18.   Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Cohoes 

Commock 
(U) 

Copiague 
(U) 

Corning 

Cortland 

Deer  Pork 

(U) 

Depew 

De  Witt  (U) 

Dix  Hills 

(U) 

Dobbs 
Ferry 

Dunkirk 

East- 
chester  (U) 

East 
Masso- 
pequo  (U) 

18  653 

22  507 

19  632 

15  792 

19  621 

32  234 

22  158 

10  032 

10  050 

10  353 

16  855 

23  750 

IS  926 

All  hauling  units  

6  645 

5  144 

5  619 

5  805 

6  395 

7  483 

6  426 

2  816 

2  563 

3  237 

5  772 

8  132 

3  852 

Vocont-  seasonal  and  migratory  . 

1 

50 

3 

8 

16 

_ 

_ 

13 

_ 

10 

4 

9 

All  year-round  hauling  units  

6  644 

5  244 

5  569 

5  802 

6  387 

7  467 

6  426 

2  816 

2  550 

3  237 

5  762 

8  128 

3  843 

POPULATION 

Population  In  howling  units  1970 

18  586 

22  482 

19  611 

15  395 

17  025 

30  605 

22  096 

8  999 

10  028 

9  763 

16  690 

23  740 

15  748 

2.9 

4.3 

3.6 

2.8 

2.8 

4.1 

3.5 

3.2 

4.0 

3.1 

3.0 

3.0 

4.1 

Owner 

3.1 

4.4 

3.7 

3.1 

3.1 

4.3 

3.7 

3.6 

4.1 

3.6 

3.1 

3.5 

4.2 

Renter 

2.7 

3.0 

3.1 

2.4 

2.5 

3.1 

2.9 

2.2 

2.9 

2.6 

2.8 

2.4 

2.8 

Population  in  housing  units  1960 

20  000 

9  602 

14  041 

16  948 

17  402 

14  396 

13  540 

8  769 

18  020 

14  741 

Per  occupied  unit 

3.1 

3.9 

3.6 

3.0 

3.0 

3.9 

3.5 

3.2 

3.1 

4.1 

TFNIIRF   RAfF   AMD  VACANCY  STATUS 

All  occupied  units  

6  423 

5  209 

5  444 

5  466 

6  111 

7  388 

6  318 

2  780 

2  500 

3  151 

5  545 

8  026 

3  822 

Owner  occupied                                —  - 

2  947 

4  825 

4  396 

3  340 

3  182 

6  587 

4  751 

1  990 

2  403 

1  698 

3  966 

4  270 

3  703 

Percent  of  all  occupied  

45.9 

92.6 

80.7 

61 .1 

52.1 

89.2 

75.2 

71 .6 

96.1 

53.9 

71 .5 

53.2 

96.9 

Cooperative  or  condominium  _   

6 

- 

- 

- 

5 

16 

~ 

~ 

153 

1 1 1 

White    

2  942 

4  794 

4  218 

3  324 

3  175 

6  301 

4  736 

1  965 

2  391 

1  675 

3  927 

4  254 

3  695 

Negro    

2 

9 

165 

14 

4 

267 

8 

14 

5 

5 

22 

5 

Renter  occupied   

3  476 

384 

1  048 

2  126 

2  929 

801 

1  567 

790 

97 

1  453 

1  579 

3  756 

1 19 

White   

3  467 

380 

959 

2  086 

2  910 

726 

1  551 

777 

92 

1  402 

1  477 

3  715 

118 

Negro                                            -  -  - 

~ 

3 

89 

29 

1 2 

72 

8 

4 

3 

30 

72 

8 

1 

Vacant  year-round  units  

221 

35 

125 

336 

276 

79 

108 

36 

50 

86 

217 

102 

21 

For  sale  only    

7 

8 

21 

27 

33 

23 

13 

12 

13 

6 

32 

12 

5 

Homeowner  vacancy  rate  _____________ 

0.2 

0.2 

0.5 

0.8 

1.0 

0.3 

0.3 

0.6 

0.5 

0.4 

0.8 

0.3 

0.1 

With  all  plumbing  facilities  

7 

8 

20 

27 

33 

20 

12 

12 

13 

6 

29 

10 

5 

For  rent   

110 

3 

35 

190 

157 

19 

43 

13 

3 

56 

77 

43 

1 

Rentol  vacancy  rate  

3.1 

0.8 

3.2 

8.2 

5.1 

2.3 

2.7 

1.6 

3.0 

3.7 

4.6 

1.1 

08 

With  all  plumbing  facilities   

84 

34 

178 

142 

19 

41 

13 

55 

74 

43 

Rented  or  sold,  awaiting  occupancy    ,  _ 

23 

15 

10 

19 

20 

10 

17 

2 

15 

6 

24 

16 

8 

Held  for  occasional  use.  _   

21 

5 

38 

36 

26 

1 5 

1 

7 

7 

8 

35 

18 

3 

Other  vacant   -  

60 

4 

21 

64 

40 

1 2 

34 

2 

12 

10 

49 

1 3 

4 

All  year-round  housing  units  

6  644 

5  244 

5  569 

5  802 

6  387 

7  467 

6  426 

2  816 

2  550 

3  237 

5  762 

8  128 

3  843 

PIllMRIMn  FATUITIES 

With  all  plumbing  facilities  .... 

6  040 

5  212 

5  501 

5  610 

6  173 

7  418 

6  317 

2  787 

2  540 

3  214 

5  642 

8  094 

3  804 

Locking  some  or  all  plumbing  facilities  

604 

32 

68 

192 

214 

49 

109 

29 

10 

23 

120 

34 

39 

Locking  only  hot  water  

81 

12 

28 

4 

11 

24 

12 

5 

6 

12 

6 

9 

18 

Locking  other  plumbing  facilities  

S23 

20 

40 

188 

203 

25 

97 

24 

4 

11 

1 14 

25 

21 

PIPED  WATEB  IN  STRUCTURE 
nnu  nniEH  1 1  —  jihuIiIuhe 

Hot  and  cold  

6  321 

5  231 

5  538 

5  790 

6  363 

7  441 

6  395 

2  810 

2  543 

3  219 

5  749 

8  1 19 

3  823 

Cold  only   — 

321 

13 

31 

9 

18 

25 

29 

6 

7 

17 

12 

9 

20 

None   _ 

2 

_ 

~ 

3 

6 

1 

2 

_ 

_ 

1 

1 

- 

- 

FLUSH  TOILET 
nujn  iviiei 

For  exclusive  use  of  household  

6  566 

5  237 

5  541 

5  698 

6  268 

7  456 

6  393 

2  802 

2  549 

3  231 

5  700 

8  122 

3  840 

Also  used  by  another  household  -  

65 

5 

24 

95 

101 

4 

29 

14 

5 

56 

6 

None  

13 

2 

4 

9 

18 

7 

4 

_ 

1 

1 

6 

- 

3 

DAIDIUD  UK  jnunEK 

For  exclusive  use  of  household  

6  128 

5  230 

5  531 

5  619 

6  187 

7  446 

6  336 

2  797 

2  547 

3  226 

5  655 

8  106 

3  825 

Also  used  by  onother  household  -   

46 

- 

26 

107 

114 

4 

29 

2 

- 

6 

60 

9 

- 

None  

470 

14 

12 

76 

86 

17 

61 

17 

3 

5 

47 

13 

18 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

All  year-round  units  

6  644 

5  244 

5  569 

5  802 

6  387 

7  467 

6  426 

2  816 

2  550 

3  237 

5  762 

8  128 

3  843 

For  exclusive  use  of  household  

6  548 

5  240 

5  514 

5  680 

6  276 

7  448 

6  388 

2  815 

2  548 

3  225 

5  618 

8  109 

3  834 

Also  used  by  another  household  

9 

19 

10 

11 

1 

5 

3 

16 

3 

No  complete  kitchen  facilities  

87 

4 

36 

112 

100 

18 

33 

1 

2 

9 

128 

16 

9 

Ranter  occupied  

3  476 

384 

1  048 

2  126 

2  929 

801 

1  567 

790 

97 

1  453 

1  579 

3  756 

119 

For  exclusive  use  of  household  

3  418 

383 

1  002 

2  057 

2  861 

795 

1  S53 

789 

96 

1  444 

1  520 

3  746 

114 

Also  used  by  another  household  _ 

4 

16 

5 

9 

2 

2 

12 

1 

No  complete  kitchen  facilities 

54 

1 

30 

64 

59 

6 

12 

1 

1 

7 

47 

9 

5 

ACCESS 

With  direct  access   

6  634 

5  243 

5  562 

5  794 

6  383 

7  466 

6  418 

2  816 

2  550 

3  231 

5  759 

8  119 

3  834 

Lacking  direct  access  

10 

1 

7 

8 

4 

1 

8 

6 

3 

9 

9 

UNITS  IN  STRUCTURE 

All  year-round  units  .  

6  644 

5  244 

5  569 

5  802 

6  387 

7  467 

6  426 

7  816 

2  550 

3  237 

5  762 

8  128 

3  843 

1   

1  726 

4  931 

4  665 

3  339 

3  049 

6  854 

4  348 

1  995 

2  507 

1  431 

3  790 

4  111 

3  758 

2  or  more   

4  915 

313 

901 

2  460 

3  337 

612 

1  968 

705 

42 

1  803 

1  948 

3  999 

85 

Mobile  home  or  trailer  

3 

- 

3 

3 

1 

1 

110 

116 

1 

3 

24 

18 

- 

Owner  occupied  

2  947 

4  825 

4  396 

3  340 

3  182 

6  587 

4  751 

1  990 

2  403 

1  698 

3  966 

4  270 

3  703 

1  _  

1  497 

4  814 

4  141 

2  856 

2  567 

6  420 

4  128 

1  892 

2  387 

1  319 

3  351 

3  939 

3  672 

2  or  more  

1  448 

11 

253 

481 

615 

166 

526 

13 

16 

379 

597 

331 

31 

Mobile  home  or  trailer     .  ____ 

2 

- 

2 

3 

_ 

1 

97 

85 

- 

- 

18 

- 

- 

Rantar  occupied   

3  476 

384 

1  048 

2  126 

2  929 

801 

1  567 

790 

97 

1  453 

1  579 

3  756 

119 

] 

202 

91 

403 

397 

1 89 

86 

71 

103 

363 

148 

69 

2  or  more  _   

3  273 

293 

605 

1  723 

2  531 

427 

1  365 

673 

25 

1  347 

1  210 

3  590 

50 

Mobile  home  or  trailer   

1 

1 

1 

13 

31 

1 

3 

6 

18 

TELEPHONE 

All  occupied  units  

6  423 

5  209 

5  444 

5  466 

6  111 

7  388 

6  318 

2  780 

2  500 

3  151 

5  545 

8  026 

3  822 

Available  

5  727 

5  140 

5  043 

4  919 

5  466 

7  063 

6  083 

2  716 

2  454 

3  036 

5  044 

7  884 

3  785 

None                                               .  __  _ 

696 

69 

401 

547 

645 

325 

235 

64 

46 

115 

501 

142 

37 
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Table  18.    Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants: 

1970 -Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text) 


Places 

East 
Meodow 

(U) 

East 
Northport 

(U) 

East 
Rockawoy 

Eost  Vestal 

(U) 

Elmiro 

Elmont  (U) 

Elwood  (U) 

Endicort 

Endwell  (U) 

Fairmount 
(U) 

Floral  Pork 

Fronklin 
Square  (U) 

Fredonio 

46  290 

32  1 56 

10  326 

All  housing  unftj  

11  849 

3  238 

3  285 

2  435 

13  647 

8  346 

3  694 

6  444 

4  792 

4  283 

5  723 

9  332 

2  932 

Vacant-  seasonal  ond  migrotory  . 

1 

3 

- 

- 

8 

4 

6 

8 

6 

- 

- 

2 

3 

All  year-round  housing  units  

11  841 

3  235 

3  285 

2  435 

13  639 

8  342 

3  688 

6  436 

4  786 

4  283 

5  723 

9  330 

2  939 

POPULATION 

Population  la  homing  imrti.  1970   

45  408 

12  288 

10  169 

7  705 

37  027 

29  063 

14  858 

16  486 

15  999 

15  305 

18  392 

31  914 

8  438 

Per  occupied  unit  

3  9 

3.8 

3.1 

3.3 

2.9 

3.5 

4.1 

2.7 

3.4 

3.7 

3  2 

3.4 

3.0 

3.9 

3.9 

3.6 

3.8 

3.1 

3.6 

4.1 

3.1 

3.7 

3.9 

3.5 

3.6 

3.3 

Renter   

3.2 

2.9 

2.2 

2.5 

26 

2.8 

33 

24 

2.5 

2.7 

2.4 

2.6 

2.5 

Poaalatiaa  la  ko.iiaa  aartt.  I960   

45  511 

8  361 

10  625 

43  547 

29  759 

18  617 

17  410 

32  364 

7  884 

Per  occupied  unit    

4.0 

3.7 

3.4 

3.0 

3.8 

30 

3  2 

3.7 

3.1 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

AM  occupied  unit i  

1 1  766 

3  195 

3  233 

2  307 

12  826 

8  292 

3  653 

5  999 

4  650 

4  112 

5  672 

9  273 

2  820 

Owner  occupied 

10  555 

2  902 

2  127 

1  480 

6  984 

7  053 

3  376 

2  968 

3  647 

3  403 

4  346 

8  120 

1  787 

Percent  of  oil  occupied  _   

89  7 

90.8 

65.8 

64.2 

54.5 

85.1 

92.4 

49.5 

78.4 

82.8 

76.6 

87  6 

63.4 

Cooperative  or  condominium  

SO 

5 

6 

5 

6 

White   _    

10  52) 

2  891 

2  121 

1  457 

6  716 

6  927 

3  138 

2  958 

3  629 

3  383 

4  328 

8  087 

1  784 

Negro                   -  -  _  _  _   

14 

5 

1 

12 

257 

113 

221 

4 

9 

9 

10 

4 

1 

Renter  occupied 

1  2)1 

293 

1  106 

827 

5  842 

1  239 

277 

3  031 

1  003 

709 

1  326 

1  153 

1  033 

White     

1  )21 

291 

1  095 

783 

5  402 

1  121 

207 

2  925 

953 

703 

1  313 

1  148 

1  022 

Negro   

45 

2 

4 

23 

409 

110 

70 

87 

23 

4 

7 

2 

2 

Vacont  ytar-rownd  units  

82 

40 

52 

128 

813 

50 

35 

437 

136 

171 

51 

57 

109 

For  sale  only   _   

27 

6 

14 

27 

94 

15 

9 

28 

23 

21 

3 

12 

28 

Homeowner  vacancy  rate  .  -  - 

0.3 

0.2 

0.7 

1 .8 

1 .3 

0.2 

0.3 

0.9 

0.6 

0.6 

0  1 

0.1 

1 .5 

With  oil  plumbing  facilities   

26 

6 

13 

27 

92 

15 

9 

28 

23 

21 

12 

23 

For  rent  

32 

7 

16 

84 

470 

19 

2 

237 

78 

138 

20 

25 

Rental  vacancy  rote   .   

2.6 

2.3 

1 .4 

9  2 

7.4 

1  5 

0.7 

7.3 

7  2 

16.3 

1 .4 

1.7 

2.4 

With  oil  plumbing  facilities  -  _   

32 

7 

16 

83 

411 

19 

233 

78 

138 

19 

20 

24 

Rented  or  sold,  awaiting  occupancy  

8 

6 

8 

6 

57 

3 

10 

26 

16 

9 

15 

8 

14 

Held  for  occasional  use   _   

8 

12 

6 

2 

58 

8 

8 

41 

6 

2 

7 

5 

13 

Other  vacont  

7 

9 

8 

9 

134 

5 

6 

105 

13 

1 

7 

12 

29 

All  year-round  housing  units  

11  848 

3  235 

3  285 

2  435 

13  639 

8  342 

3  688 

6  436 

4  786 

4  283 

5  723 

9  330 

2  929 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

11  769 

3  213 

3  269 

2  428 

13  111 

8  233 

3  664 

6  338 

4  772 

4  258 

5  683 

9  250 

2  886 

Locking  some  or  oil  plumbing  focilities 

79 

22 

16 

7 

528 

109 

24 

98 

14 

25 

40 

80 

43 

Lacking  only  hot  woter  

44 

14 

4 

3 

20 

40 

13 

9 

3 

8 

16 

36 

5 

Locking  other  plumbing  facilities 

35 

8 

12 

4 

508 

69 

1 1 

89 

1 1 

17 

24 

44 

38 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  ond  cold 

1 1  803 

3  219 

3  280 

2  431 

13  600 

8  297 

3  675 

6  425 

4  783 

4  271 

5  705 

9  294 

2  915 

Cold  only  

45 

15 

5 

3 

34 

45 

13 

11 

3 

12 

18 

36 

11 

1 

1 

5 

3 

FLUSH  TOILET 

For  ex(           se  of  household 

1 1  835 

3  232 

3  274 

2  433 

13  222 

8  312 

3  686 

6  367 

4  778 

4  278 

5  716 

9  310 

2  910 

Also  used  by  another  household  ... 

)1 

1 

9 

1 

403 

28 

2 

68 

8 

3 

7 

18 

8 

2 

2 

2 

1 

14 

2 

1 

2 

2 

]  i 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

11  817 

3  227 

3  279 

2  431 

13  149 

8  275 

3  677 

6  355 

4  775 

4  266 

5  701 

9  289 

2  894 

Also  used  by  another  household   

1 1 

1 

5 

1 

429 

28 

2 

67 

9 

3 

4 

18 

IS 

None 

20 

7 

1 

3 

61 

39 

9 

14 

2 

14 

18 

23 

20 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

All  year-round  units  _  

11  848 

3  235 

3  285 

2  435 

13  639 

8  342 

3  688 

6  436 

4  786 

4  283 

5  723 

9  330 

2  929 

For  exclusive  use  of  household  -   

11  808 

3  232 

3  274 

2  431 

13  318 

8  290 

3  673 

6  397 

4  775 

4  279 

5  702 

9  297 

2  867 

Also  used  by  another  household  

5 

3 

56 

17 

1 

6 

4 

1 

5 

S 

1 

No  complete  kitchen  focilities 

35 

3 

8 

4 

265 

35 

14 

33 

7 

3 

16 

28 

61 

1  211 

293 

1  106 

827 

5  842 

1  239 

277 

3  031 

1  003 

709 

1  326 

1  153 

1  033 

For  exclusive  use  of  household  

1  183 

292 

1  101 

825 

5  688 

1  200 

267 

2  999 

998 

707 

1  312 

1  130 

1  018 

Also  used  by  another  household 

4 

1 

41 

12 

5 

2 

1 

1 

y 

No  complete  kitchen  focilities   

24 

1 

4 

2 

113 

27 

10 

27 

3 

1 

13 

22 

15 

ACCESS 

With  direct  access    

11  819 

3  233 

3  279 

2  435 

13  610 

8  325 

3  683 

6  432 

4  785 

4  281 

5  716 

9  312 

2  926 

Locking  direct  access 

29 

2 

6 

29 

17 

5 

4 

1 

2 

7 

18 

3 

UNITS  IN  STRUCTURE 

All  ytor-round  units   

11  848 

3  235 

3  285 

2  435 

13  639 

8  342 

3  688 

6  436 

4  786 

4  283 

5  723 

9  330 

2  929 

10  900 

3  058 

1  895 

1  504 

6  658 

6  81 1 

3  539 

2  613 

3  699 

3  513 

3  963 

7  749 

1  836 

947 

1 77 

1  390 

850 

6  977 

1  529 

1 47 

3  819 

1  055 

729 

1  759 

1  580 

1  085 

Mobile  home  or  trailer  

1 

81 

4 

2 

2 

4 

32 

41 

1 

1 

8 

Owner  occupied  

10  555 

2  902 

2  127 

1  480 

6  984 

7  053 

3  376 

2  968 

3  647 

3  403 

4  346 

8  120 

1  787 

1   

10  338 

2  865 

1  769 

1  381 

5  655 

6  433 

3  341 

2  184 

3  432 

3  346 

3  820 

7  419 

1  578 

2  or  more_.   

216 

37 

358 

26 

1  329 

618 

33 

780 

196 

20 

525 

700 

204 

Mobile  home  or  trailer 

1 

73 

2 

2 

4 

19 

37 

1 

1 

5 

1  211 

293 

1  106 

827 

5  842 

1  239 

277 

3  031 

1  003 

709 

1  326 

1  153 

1  033 

1   

510 

158 

98 

85 

799 

347 

163 

353 

210 

135 

128 

302 

194 

2  or  more   . 

701 

135 

1  008 

734 

5  039 

892 

114 

2  678 

780 

570 

1  198 

851 

836 

Mobile  home  or  trailer  

8 

4 

13 

4 

3 

TELEPHONE 

All  occupied  units    

11  766 

3  195 

3  233 

2  307 

12  826 

8  292 

3  653 

5  999 

4  650 

4  112 

5  672 

9  273 

2  820 

Available  

11  517 

3  111 

3  127 

2  248 

11  172 

7  908 

3  566 

5  443 

4  522 

4  047 

5  453 

9  022 

2  706 

None  

249 

84 

106 

59 

1  654 

384 

87 

556 

128 

65 

219 

251 

114 
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Table  18. 


Places 


Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants: 
1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text) 


Total  population . 


All  housing  units  _  ___  

Vacant  —  seasonol  and  migratory 


All  year-round  housing  units  _ 
POPULATION 

Population  In  housing  units,  1970   

Per  occupied  unit  

Owner  

Renter  

Population  in  housing  units,  1960   

Per  occupied  unit  

TENURE,  RACE  AND  VACANCY  STATUS 

All  occupied  units  

Owner  occupied.     

Percent  of  all  occupied  

Cooperative  or  condominium  

White  _   

Negro   

Renter  occupied  

White     

Negro   

Vacant  yoar-round  units  

For  sale  only  

Homeowner  vacancy  rate  

With  oil  plumbing  facilities  

For  rent  

Rental  vacancy  rate  

With  all  plumbing  facilities  

Rented  or  sold,  awaiting  occupancy  

Held  for  occasional  use  

Other  vacant  

All  year-round  housing  units  __ 
PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

Lacking  only  hot  water  

Locking  other  plumbing  facilities  

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  ond  cold  

Cold  only  

None  

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  another  household  

None  

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  another  household  

None  

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

All  yoar-round  units  

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  another  household  

No  complete  kitchen  facilities  

Ranter  occupied  

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  onother  household  

No  complete  kitchen  facilities  

ACCESS 

With  direct  occess  

Lacking  direct  access  

UNITS  IN  STRUCTURE 

All  yoar-round  units  

1    

2  or  more  

Mobile  home  or  trailer  

Owner  occupied  

1   _  

2  or  more  

Mobile  home  or  trailer  

Ranter  occupied  

1   

2  or  more  

Mobile  home  or  trailer  

TELEPHONE 

All  occupied  units  

Available  

None  


Free  port 

Fulton 

Garden 
City 

Geneva 

Glen  Cove 

f-|.„.  Cull* 

Glens  rails 

Glovers- 
ville 

Great  Neck 

Half 
Hollow 

HtllS  (U) 

Hamburg 

Hortsdole 
(U) 

Haup- 
pauge  (U) 

Hemp- 
stead 

40  374 

14  003 

25  373 

16  793 

25  770 

17  222 

19  677 

10  731 

12  081 

10  215 

12  226 

13  957 

39  411 

12  822 

4  933 

7  453 

5  498 

7  647 

6  072 

7  514 

3  470 

2  571 

3  250 

4  331 

3  510 

13  162 

1 2 

3 

2 

5 

g 

4 

o 

2 

3 

12  810 

4  930 

7  451 

5  497 

7  642 

6  064 

7  508 

3  466 

2  562 

3  248 

4  330 

3  499 

13  159 

39  966 

13  949 

24  462 

IS  274 

24  996 

17  028 

19  503 

10  700 

9  996 

10  206 

12  192 

13  776 

38  874 

3.2 

3.0 

3.3 

2.9 

3.4 

3.0 

2.7 

3.1 

4.1 

3.2 

2.9 

4.0 

3.0 

3.6 

3.2 

3.5 

3.2 

3.6 

3.2 

3.0 

3.4 

4.1 

3.4 

3.6 

4.1 

3.6 

2.5 

2.7 

2.0 

2.5 

2.8 

2.6 

2.4 

2.5 

3.6 

2.5 

2.3 

2.8 

2.5 

34  016 

14  175 

23  576 

16  198 

23  220 

18  295 

21  401 

10  145 

9  100 

34  154 

3.3 

3.1 

3.4 

3.1 

3.5 

3.0 

2.8 

3.3 

3.3 

3.2 

12  562 

4  657 

7  385 

5  221 

7  446 

5  742 

7  122 

3  410 

2  440 

3  183 

4  251 

3  452 

12  871 

7  631 

2  808 

6  284 

3  141 

5  015 

3  295 

4  164 

2  435 

2  266 

2  359 

1  855 

3  142 

6  278 

60.7 

60.3 

85.1 

60.2 

67.4 

57.4 

58.5 

71.4 

92.9 

74.1 

43.6 

91.0 

48.8 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

158 

- 

30 

6  720 

2  797 

6  248 

3  084 

4  877 

3  275 

4  110 

2  380 

2  229 

2  356 

1  773 

3  131 

4  267 

866 

8 

16 

53 

115 

17 

49 

43 

16 

2 

70 

7 

1  963 

4  931 

1  849 

1  101 

2  080 

2  431 

2  447 

2  958 

975 

174 

824 

2  396 

310 

6  593 

4  041 

1  825 

1  053 

1  860 

2  030 

2  414 

2  908 

847 

166 

823 

2  297 

308 

4  972 

855 

16 

43 

202 

386 

24 

42 

122 

5 

- 

51 

1 

1  559 

248 

273 

66 

276 

196 

322 

386 

56 

122 

65 

79 

47 

288 

62 

17 

21 

29 

18 

16 

36 

18 

89 

17 

5 

12 

43 

0.8 

0.6 

0.3 

0.9 

0.4 

0.5 

0.9 

0.7 

3.8 

0.7 

0.3 

0.4 

0.7 

61 

16 

21 

27 

18 

16 

35 

17 

89 

17 

5 

12 

43 

114 

192 

3 

75 

105 

186 

192 

17 

2 

24 

29 

4 

175 

2.3 

9.4 

0.3 

3.5 

4.1 

7.1 

6.1 

1.7 

1.1 

2.8 

1.2 

1.3 

2.6 

110 

1 52 

63 

100 

1 69 

1 82 

1 7 

24 

29 

38 

20 

12 

109 

19 

53 

43 

10 

17 

7 

28 

io 

36 

13 

13 

12 

22 

22 

23 

41 

3 

9 

3 

8 

13 

7 

21 

31 

18 

41 

32 

44 

74 

8 

5 

14 

9 

8 

27 

12  810 

4  930 

7  451 

5  497 

7  642 

6  064 

7  508 

3  466 

2  562 

3  248 

4  330 

3  499 

13  159 

12  603 

4  694 

7  382 

5  301 

7  534 

5  848 

7  255 

3  421 

2  554 

3  222 

4  304 

3  469 

12  936 

207 

236 

69 

196 

108 

216 

253 

45 

8 

26 

26 

30 

223 

37 

14 

26 

11 

23 

17 

58 

8 

5 

8 

7 

17 

36 

170 

222 

43 

185 

85 

199 

195 

37 

3 

18 

19 

13 

187 

12  765 

4  873 

7  425 

5  478 

7  614 

6  007 

7  417 

3  456 

2  556 

3  240 

4  322 

3  480 

13  112 

45 

54 

26 

19 

27 

52 

91 

9 

5 

8 

8 

17 

47 

3 

- 

1 

5 

- 

1 

1 

2 

12  695 

4  802 

7  432 

5  344 

7  587 

5  940 

7  432 

3  443 

2  561 

3  242 

4  322 

3  497 

13  094 

1 10 

121 

18 

152 

51 

106 

70 

20 

6 

8 

57 

5 

7 

1 

1 

4 

18 

6 

3 

1 

2 

8 

12  651 

4  712 

7  412 

5  316 

7  559 

5  874 

7  328 

3  433 

2  559 

3  232 

4  311 

3  486 

12  984 

106 

129 

15 

154 

57 

1 10 

79 

16 

9 

g 

57 

53 

89 

24 

27 

26 

80 

101 

17 

3 

7 

11 

13 

118 

12  810 

4  930 

7  451 

5  497 

7  642 

6  064 

7  508 

3  466 

2  562 

3  248 

4  330 

3  499 

13  159 

12  718 

4  797 

7  372 

5  328 

7  565 

5  947 

7  406 

3  436 

2  560 

3  234 

4  321 

3  490 

1 3  066 

43 

4 

3 

7 

14 

21 

20 

16 

1 

3 

3 

40 

49 

129 

76 

162 

63 

96 

82 

14 

1 

11 

6 

9 

53 

4  931 

1  849 

1  101 

2  080 

2  431 

2  447 

2  958 

975 

174 

824 

2  396 

310 

6  593 

4  854 

1  780 

1  029 

1  954 

2  366 

2  374 

2  913 

954 

174 

816 

2  388 

304 

6  514 

38 

2 

3 

3 

10 

16 

17 

14 

- 

3 

3 

33 

39 

67 

69 

123 

55 

57 

28 

7 

5 

5 

6 

46 

12  786 

4  924 

7  450 

5  490 

7  624 

6  054 

7  500 

3  465 

2  562 

3  247 

4  328 

3  497 

13  137 

24 

6 

1 

7 

18 

10 

8 

1 

1 

2 

2 

22 

12  810 

4  930 

7  451 

5  497 

7  642 

6  064 

7  508 

3  466 

2  562 

3  248 

4  330 

3  499 

13  159 

8  067 

2  796 

6  470 

3  152 

5  023 

3  261 

3  290 

2  572 

2  477 

2  430 

1  805 

3  315 

6  679 

4  724 

2  120 

980 

2  344 

2  613 

2  801 

4  210 

892 

85 

818 

2  519 

184 

6  468 

1 9 

14 

1 

1 

6 

2 

g 

2 

12 

7  631 

2  808 

6  284 

3  141 

5  015 

3  295 

4  164 

2  435 

2  266 

2  359 

1  855 

3  142 

6  278 

7  229 

2  403 

6  268 

2  754 

4  456 

2  770 

2  950 

2  346 

2  245 

2  196 

1  702 

3  123 

5  864 

400 

396 

16 

386 

557 

525 

1  208 

89 

21 

163 

153 

19 

413 

2 

9 

1 

2 

6 

1 

4  931 

1  8*/9 

1  101 

2  080 

2  431 

2  447 

2  958 

975 

174 

824 

2  396 

310 

6  593 

725 

336 

161 

326 

504 

403 

275 

190 

113 

200 

80 

155 

723 

4  189 

1  508 

939 

1  754 

1  923 

2  042 

2  681 

783 

61 

624 

2  310 

155 

5  859 

17 

5 

1 

4 

2 

2 

2 

6 

11 

12  562 

4  657 

7  385 

5  221 

7  446 

5  742 

7  122 

3  410 

2  440 

3  183 

4  251 

3  452 

12  871 

n  432 

4  134 

7  298 

4  777 

6  887 

5  273 

6  291 

3  287 

2  413 

3  110 

4  141 

3  375 

11  810 

1  130 

523 

87 

444 

559 

469 

831 

123 

27 

73 

110 

77 

1  061 
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Table  18. 


Places 


Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants: 
1970- Continued 

(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text) 


Totol  population 


All  housing  unit»  _    

Vacant  —  seasonal  and  migratory 


All  year-round  housing  units.. 
POPULATION 

Population  in  houiino.  vnrtl,  1470  

Per  occupied  unit  

Owner  

Renter  

Population  in  houline  unrti,  1960   

Per  occupied  unit.,   

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

AN  occupi.d  witt  

Owner  occupied  

Percent  of  oil  occupied  

Cooperative  or  condominium  

White   

Negro   

Renter  occupied  

White   

Negro   

Vacant  year-round  units  

For  sale  only  

Homeowner  vacancy  rate  

With  oil  plumbing  facilities  

For  rent  ._  

Rental  vacancy  rate  

With  all  plumbing  facilities  

Rented  or  sold,  awaiting  occuponcy  

Held  for  occasional  use  

Other  vacant  

All  year-round  housing  units. 
PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

Lacking  only  hot  water  

Lacking  other  plumbing  facilities  

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  ond  cold  

Cold  only  

None  

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household   

Also  used  by  onother  household  

None  

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household   

Also  used  by  onother  household  

None  

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

All  y tar-round  units  

For  exclusive  use  of  household   

Also  used  by  onother  household  

No  complete  kitchen  facilities  

Renter  occupied   

For  exclusive  use  of  household   

Also  used  by  another  household  

No  complete  kitchen  facilities  

ACCESS 

With  direct  occess   

Lacking  direct  access  

UNITS  IN  STRUCTURE 

All  year-round  units  

I    

2  or  more  

Mobile  home  or  trailer  

Owner  occupied  

1  

2  or  more  

Mobile  home  or  troiler  

Renter  occupied  

2  or  more  

Mobile  home  or  troiler  

TELEPHONE 

All  occupied  units   

Available   

None  


Hicksville 
(U) 


12  531 

1 


47  163 

3.8 
3.9 
2.8 
SO  306 
4.0 


12  464 

11  448 
91.8 

11  409 

5 

1  016 
1  004 

5 

66 

11 
0  1 
11 
13 
1.3 
13 
26 
6 
10 


12  412 
118 
69 
49 


12  460 
70 


12  505 
24 
1 


12  483 
27 
20 


12  530 

12  448 
10 
72 

1  016 

950 


12  508 
22 


12  530 

11  805 
723 
2 

11  448 

11  255 
192 
I 

1  016 

504 
511 

1 


12  464 

12  130 
334 


Holbrook- 
Holtsville 
(U) 


3  353 

107 


12  094 

3.9 
3.9 
3.4 


3  117 

2  799 
89.8 

2  788 

1 

318 
313 
1 

129 

17 
0.6 
16 

6 
1.9 

6 
12 


3  211 
35 
8 
27 


3  230 
8 


3  221 
S 
20 


3  246 

3  234 


318 

314 


3  245 
1 


3  246 

3  159 
87 


318 

256 
62 


3  117 

2  946 
171 


4  356 

12 


12  018 

29 
3.2 
26 

13  613 

3.0 


4  103 

2  537 
61.8 

2  528 
6 

I  566 
1  537 
28 

241 

22 
0.9 
2) 
80 
4.9 
60 
20 
27 
92 


4  329 
15 


233 
103 
8 


4  200 
113 
31 


4  344 

4  186 
12 
146 

1  566 

1  511 
9 
46 


4  337 

7 


4  344 

2  401 

1  913 

30 

2  537 

2  011 
497 
29 

1  566 

301 
1  264 

1 


4  103 

3  759 
344 


Huntington 
(U) 


4  216 

41 


12  660 

3.1 
3.5 
2  3 
11  157 

3.2 


4  064 

2  781 
68.4 

2  682 
92 
1  283 
1  170 
109 

111 

12 
0.4 
12 
22 
1.7 
22 
23 
40 
14 


4  156 
18 
1 


4  127 
46 
2 


4  115 
45 
15 


4  175 

4  123 
15 
37 

1  283 

1  237 
14 

32 


4  175 

2  964 
1  211 


2  781 

2  622 
159 


1  283 

277 
1  006 


4  064 

3  865 
199 


Huntington 
Station  (U) 


8  316 

7 


28  709 

3.5 
3.7 
2.8 
23  341 

3.5 


8  184 

6  635 
811 

6  320 
299 
1  549 
1  330 
205 

12S 

21 
0.3 
21 
33 
2.1 
30 
20 
25 
26 


168 
41 


8  256 
48 
5 


8  234 
47 
28 


8  309 

8  238 
29 
42 

1  549 

1  493 
28 
28 


8  292 
17 


8  309 

6  930 
1  374 
5 

6  635 

6  301 
331 
3 

1  549 

550 
997 

2 


8  184 

7  733 
451 


8  401 

6 


19  724 

2  5 
2.9 
2.2 
22  225 

2  7 


7  965 

3  034 
38.1 

2  874 
151 

4  931 
4  494 

285 

430 

32 
1.0 
32 
229 
4.4 
196 
46 
44 
79 


7  961 
434 
17 
417 


366 
26 

3 


022 
362 
11 


7  987 
374 
34 


8  395 

8  054 
94 
247 

4  931 

4  655 
80 
196 


8  364 
31 


8  395 

2  882 
5  480 

33 

3  034 

2  232 
773 
29 

4  931 

547 
4  380 


7  965 

7  164 
801 


James- 

Johnson 

Locko- 

town 

Jericho  (U) 

City 

Johnstown 

Kenmore 

Kingston 

wonno 

39  795 

14  010 

18  025 

10  045 

20  980 

25  544 

28  657 

15  172 

3  723 

6  694 

3  693 

7  103 

9  182 

9  147 

52 

S 

2 

1 

18 

2 

15  120 

3  721 

6  689 

3  691 

7  102 

9  164 

9  145 

39  156 

14  003 

17  740 

9  923 

20  868 

24  192 

28  314 

2.7 

3.8 

2.7 

2.9 

3.0 

2.8 

3.2 

3.0 

4.0 

3.0 

3.1 

3.3 

3  1 

3.5 

2.4 

2.5 

2.3 

2.5 

2.2 

2  4 

2.9 

41  259 

10  774 

18  655 

10  240 

21  174 

28  498 

28  958 

28 

4.0 

30 

2.9 

3.1 

2.9 

3.5 

14  249 

3  664 

6  492 

3  462 

7  015 

8  302 

3  191 

3  928 

2  247 

5  060 

5  081 

4  655 

58  3 

87.1 

60.5 

64.9 

72.1 

58.7 

53.0 

27 

5 

5 

67 

8  167 

3  173 

3  925 

2  235 

5  043 

4  889 

4  545 

130 

1 

10 

8 

182 

98 

5  947 

473 

2  564 

1  215 

1  955 

3  568 

4  131 

5  799 

431 

2  530 

1  207 

1  941 

3  231 

3  442 

119 

38 

9 

6 

1 

320 

672 

871 

59 

197 

229 

87 

515 

359 

73 

1 

22 

26 

7 

75 

25 

0  9 

0.6 

0.1 

1 .5 

0.5 

73 

20 

25 

7 

72 

19 

491 

ii 

125 

121 

31 

270 

251 

7  6 

2.3 

46 

9  1 

1.6 

7.0 

5.7 

456 

11 

124 

109 

31 

208 

224 

91 

45 

16 

8 

20 

40 

37 

72 

1 

16 

7 

5 

32 

6 

144 

1 

18 

67 

24 

98 

40 

15  120 

3  723 

6  689 

3  691 

7  102 

9  164 

9  145 

14  672 

3  700 

6  579 

3  576 

7  053 

8  706 

8  956 

448 

23 

110 

115 

49 

4S8 

189 

14 

10 

7 

21 

1 1 

87 

1 1 

434 

13 

103 

94 

38 

371 

178 

15  092 

3  713 

6  678 

3  635 

7  091 

8  997 

9  077 

26 

10 

1 1 

45 

1 1 

163 

68 

2 

11 

4 

14  767 

3  722 

6  621 

3  641 

7  089 

8  949 

9  097 

334 

65 

38 

13 

185 

37 

19 

1 

3 

12 

30 

11 

14  704 

3  711 

6  587 

3  601 

7  068 

8  809 

8  981 

369 

82 

1 96 

42 

47 

12 

20 

53 

25 

159 

122 

15  120 

3  723 

6  689 

3  691 

7  102 

9  164 

9  145 

14  842 

3  617 

6  646 

3  627 

7  090 

8  947 

9  069 

34 

8 

9 

3 

44 

12 

244 

106 

35 

55 

9 

173 

64 

5  947 

473 

2  564 

1  215 

1  955 

3  568 

4  131 

5  790 

371 

2  534 

1  179 

1  947 

3  440 

4  094 

27 

4 

7 

2 

28 

6 

130 

102 

26 

29 

6 

100 

31 

15  106 

3  723 

6  680 

3  686 

7  093 

9  1 44 

9  1 24 

14 

9 

5 

9 

20 

21 

15  120 

3  723 

6  689 

3  691 

7  102 

9  164 

9  145 

7  388 

3  232 

3  595 

1  912 

4  213 

4  894 

3  940 

7  732 

488 

3  05 1 

2  888 

4  262 

5  145 

43 

20 

8 

60 

8  302 

3  19' 

3  928 

2  247 

5  060 

5  081 

4  655 

6  534 

3  187 

3  252 

1  688 

4  049 

4  183 

3  260 

1  768 

3 

639 

543 

1  010 

893 

1  347 

1 

37 

16 

1 

5 

48 

5  947 

473 

2  564 

1  215 

1  955 

3  568 

4  131 

672 

42 

284 

167 

138 

533 

628 

5  275 

429 

2  274 

1  044 

1  817 

3  032 

3  491 

2 

6 

4 

3 

12 

14  249 

3  664 

6  492 

3  462 

7  015 

8  649 

8  786 

12  848 

3  606 

5  922 

3  136 

6  886 

7  853 

7  985 

1  401 

58 

570 

326 

129 

796 

801 
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Table  18.    Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text) 


Places 

Loncaster 

Linden- 
hurst 

Lockport 

Locust 
Grove  (U) 

Long 
Beach 

Lynbrook 

Malverne 

Mamar- 
oneck 

Mossa- 
pequa  (U) 

Mossa- 
pequa 
Pork 

Mosseno 

Merrick 

(U) 

Middle- 
town 

1 3  365 

28  359 

25  399 

1 1  626 

33  127 

23  776 

10  036 

18  909 

26  821 

22  112 

1 4  042 

22  607 

All  housing  units  __   

4  068 

7  923 

8  720 

2  991 

IS  024 

7  718 

3  056 

6  111 

7  133 

5  343 

4  518 

6  944 

7  015 

Vacant  -  seasonal  and  migratory  _ 

2 

127 

5 

- 

1  520 

2 

2 

22 

27 

- 

1 1 

- 

13 

All  year-round  housing  units  

4  066 

7  796 

8  715 

2  991 

13  504 

7  716 

3  054 

6  089 

7  106 

5  343 

4  507 

6  944 

7  002 

POPULATION 

Population  in  housing  units,  1970   

13  213 

28  201 

25  094 

11  626 

31  446 

23  709 

10  023 

18  704 

26  792 

22  112 

13  948 

25  878 

19  097 

Per  occupied  unit  

3.3 

3.7 

3.0 

3.9 

2.6 

3.1 

3.3 

3.1 

3.8 

4.2 

3.2 

3.8 

2.8 

Owner  

3.6 

3.9 

3.2 

3.9 

3.1 

3.5 

3.3 

3.5 

3.9 

4.2 

3.4 

3.8 

3.1 

Renter  

2.6 

2.7 

2.5 

3.1 

2.2 

2.3 

2.7 

2.7 

2.9 

3.3 

2.9 

2.9 

2.6 

Population  In  housing  units,  1960     

12  082 

20  740 

25  983 

11  552 

25  635 

19  827 

9  950 

17  574 

32  885 

19  899 

15  377 

18  753 

19  625 

Per  occupied  unit    

34 

3.6 

3.1 

4.1 

2.8 

3.3 

3.4 

3.2 

3.9 

4.2 

3.5 

3.7 

2.9 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

6  869 

6  730 

Owner  occupied  

2  927 

6  378 

5  371 

2  900 

4  842 

5  228 

2  867 

3  323 

6  612 

5  209 

2  824 

6  554 

3  824 

Percent  of  all  occupied  

73.7 

83.2 

63.5 

97.3 

40.0 

69.1 

94.6 

55.4 

93.9 

98.0 

65.6 

95.4 

56.8 

Cooperative  or  condominium  _.  

9 

259 

86 

193 

5 

White  

2  921 

6  349 

5  262 

2  890 

4  767 

5  206 

2  863 

3  188 

6  594 

5  199 

2  815 

6  527 

3  756 

Negro   

3 

21 

102 

60 

2 

120 

5 

2 

16 

62 

Renter  occupied  

1  044 

1  287 

3  091 

81 

7  263 

2  339 

165 

2  680 

427 

107 

1  480 

315 

2  906 

White    

1  041 

1  273 

2  963 

80 

6  610 

2  316 

160 

2  353 

424 

107 

1  470 

310 

2  675 

Negro  -  

9 

109 

581 

11 

2 

307 

1 

1 

212 

Vacant  y oar-round  units  

95 

131 

253 

10 

1  399 

149 

22 

86 

67 

27 

203 

75 

272 

For  sale  only  

4 

17 

26 

2 

42 

49 

3 

3 

14 

13 

38 

12 

36 

Homeowner  vacancy  rate..  

0.1 

0.3 

0.5 

0.1 

0.9 

0.9 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 

1 .3 

0.2 

0.9 

With  all  plumbing  facilities  

13 

26 

42 

48 

14 

13 

36 

12 

36 

for  rent  _         ______    _____  _   

24 

29 

143 

607 

44 

"i 

29 

9 

1 

112 

47 

119 

Rental  vacancy  rote  _  

2.2 

2.2 

4.4 

7.7 

1 .8 

0.6 

1.1 

2.1 

0.9 

7.0 

13.0 

3.9 

With  all  plumbing  facilities.   

24 

28 

128 

- 

588 

44 

27 

9 

84 

47 

94 

Rented  or  sold,  awaiting  occupancy   

14 

35 

16 

8 

256 

19 

9 

24 

16 

6 

17 

5 

39 

Held  for  occasional  use  

5 

27 

22 

340 

14 

2 

13 

11 

2 

9 

2 

38 

Other  vacant  _    _  _  

48 

23 

46 

154 

23 

7 

17 

17 

5 

27 

9 

40 

All  year-round  housing  units 

4  066 

7  796 

8  715 

2  991 

13  504 

7  716 

3  054 

6  089 

7  106 

5  343 

4  507 

6  944 

7  002 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

4  021 

7  686 

8  457 

2  972 

13  369 

7  683 

3  038 

5  996 

7  058 

5  314 

4  382 

6  919 

6  750 

Locking  some  or  oil  plumbing  facilities 

45 

1 10 

258 

19 

135 

33 

16 

93 

48 

29 

1 25 

25 

252 

Lacking  only  hot  water  

10 

48 

36 

9 

50 

15 

16 

21 

23 

21 

29 

14 

35 

Locking  other  plumbing  facilities 

35 

62 

222 

10 

85 

18 

72 

25 

g 

96 

217 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold 

4  051 

7  739 

8  657 

2  981 

13  442 

7  698 

3  038 

6  060 

7  081 

5  322 

4  466 

6  927 

6  957 

Cold  only                     ._           _  .   

15 

53 

51 

10 

62 

18 

16 

29 

25 

21 

41 

17 

43 

4 

7 

2 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household 

4  053 

7  774 

8  552 

2  991 

13  455 

7  706 

3  054 

6  042 

7  092 

5  340 

447 

6  939 

6  818 

Also  used  by  another  household  

1) 

11 

143 

35 

6 

44 

13 

1 

58 

4 

181 

2 

]  1 

20 

14 

4 

3 

| 

2 

2 

l 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  _  __      _  __  _ 

4  031 

7  740 

8  504 

2  981 

13  441 

7  703 

3  054 

6  022 

7  082 

5  337 

4  411 

6  936 

6  791 

Also  used  by  another  household  

1 1 

1 1 

1 54 

44 

3 

39 

15 

1 

66 

2 

180 

None 

24 

45 

57 

10 

19 

10 

28 

9 

5 

30 

6 

31 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

All  yoar-round  units. _       _   __     _  _  _ 

4  066 

7  796 

8  715 

2  991 

13  504 

7  716 

3  054 

6  089 

7  106 

5  343 

4  507 

6  944 

7  002 

For  exclusive  use  of  household  

4  048 

7  750 

8  489 

2  989 

13  246 

7  696 

3  051 

6  042 

7  080 

5  337 

4  430 

6  879 

6  833 

Also  used  by  onother  household   

1 

5 

41 

26 

9 

17 

6 

33 

No  complete  kitchen  facilities  _  _         .  _ 

17 

41 

185 

2 

232 

1 1 

3 

30 

26 

6 

71 

65 

136 

Rontor  occupiod 

1  044 

1  287 

3  091 

81 

7  263 

2  339 

1 65 

315 

2  906 

For  exclusive  use  of  household    

1  037 

1  260 

2  917 

81 

7  037 

2  325 

164 

2  642 

406 

103 

1  448 

301 

2  776 

Also  used  by  onother  household 

3 

35 

14 

1 2 

5 

23 

No  complete  kitchen  facilities  

7 

24 

139 

- 

212 

8 

1 

26 

21 

4 

27 

14 

107 

ACCESS 

4  060 

7  787 

8  706 

2  991 

1 3  480 

7  699 

3  054 

6  080 

7  095 

5  341 

4  504 

6  939 

6  991 

Lacking  direct  access   .  -  ,   

6 

9 

9 

24 

17 

9 

1 1 

2 

3 

5 

1 1 

UNITS  IN  STRUCTURE 

All  y tor-round  units  

4  066 

7  796 

8  715 

2  991 

13  504 

7  716 

3  054 

6  089 

7  106 

5  343 

4  507 

6  944 

7  002 

2  808 

6  639 

5  240 

2  889 

3  933 

4  366 

2  908 

2  612 

6  760 

5  309 

3  185 

6  659 

3  614 

1  256 

1  1 56 

3  474 

23 

9  562 

3  350 

146 

3  467 

345 

34 

1  272 

284 

3  380 
8 

Mobile  home  or  trailer      .  .   

2 

1 

1 

79 

9 

~ 

10 

1 

" 

50 

1 

Owner  OCCUpied  

2  927 

6  378 

5  371 

2  900 

4  842 

5  228 

2  867 

3  323 

6  612 

5  209 

2  824 

6  554 

3  824 

1     

2  or  more  

2  579 

6  029 

4  624 

2  819 

3  090 

4  139 

2  836 

2  387 

6  478 

5  192 

2  564 

6  466 

3  130 

348 

348 

747 

10 

1  750 

1  089 

31 

934 

133 

17 

219 

87 
1 

691 

Mobile  home  or  trailer  

1 

71 

2 

2 

1 

41 

3 

Rontor  occupiod  

1  044 

1  287 

3  091 

81 

7  263 

2  339 

165 

2  680 

427 

107 

1  480 

315 

2  906 

1     

2  or  more    

199 

519 

547 

63 

475 

198 

52 

207 

224 

92 

529 

166 

384 

843 

768 

2  543 

10 

6  781 

2  141 

113 

2  465 

203 

15 

942 

149 

2  517 

Mobile  home  or  trailer    

2 

1 

8 

7 

8 

9 

5 

TELEPHONE 

All  occupiod  units   

3  971 

7  665 

8  462 

2  981 

12  105 

7  567 

3  032 

6  003 

7  039 

5  316 

4  304 

6  869 

6  730 

Available  

3  839 

7  167 

7  790 

2  933 

10  885 

7  321 

3  003 

5  695 

6  911 

5  251 

4  035 

6  765 

5  989 

None  

132 

498 

672 

48 

1  220 

246 

29 

308 

128 

65 

269 

104 

741 
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Table  18.    Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants: 

1970 -Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Mineola 

Nanuet (U) 

Nesconset 

(U) 

Newark 

Newburgh 

New  City 
(U) 

New  Hyde 
Park 

North 
Amifyvilte 
(U) 

North 
Bobylon 

(U) 

North 
Bellmore 

(U) 

North 
Great 
River  (U) 

North 
linden- 
hurst  (U) 

North 
Massa- 
pequa  (U) 

Tetel  population   

21  (45 

10  447 

10  048 

11  644 

26  219 

27  344 

10  116 

11  916 

39  566 

22  (93 

12  0(0 

11  117 

23  123 

All  housing  unit!   

7  156 

2  921 

2  947 

3  272 

9  612 

6  935 

2  957 

3  186 

10  376 

6  064 

2  (17 

2  842 

S  708 

Vocant-  seasonal  and  migratory  _ 

_ 

3 

65 

- 

3 

89 

- 

1 

29 

1 

5 

4 

3 

All  year-round  housing  units  

7  156 

2  916 

2  882 

3  272 

9  609 

6  846 

2  957 

3  1(5 

10  347 

6  067 

2  (12 

2  838 

5  705 

POPULATION 

*  2.9 

25  511 

10  097 

3°9 

12  061 

1 1  024 

23  109 

3.1 

3.5 

3.6 

2.9 

4.1 

3.7 

3.8 

44 

3.9 

4.1 

3.6 

3.9 

3.8 

3.1 

3.0 

4.3 

3.6 

3.8 

4.1 

3.9 

4.3 

4.1 

4.1 

2.2 

2.5 

3.0 

2.5 

2.8 

2.7 

2.5 

3.4 

2.7 

2.7 

4.5 

3.1 

2.9 

Population  !•  houiino  aunt.  1960   

20  350 

8  875 

30  308 

10  787 

19  596 

3.4 

2.9 

2.9 

3.6 

3.9 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

AH  occupied  Mftt  

7  056 

2  812 

2  751 

3  201 

8  881 

6  674 

2  934 

3  125 

10  205 

6  044 

2  770 

2  798 

5  678 

Owner  occupied      

4  333 

2  007 

2  246 

2  025 

3  659 

5  793 

2  489 

2  320 

8  355 

5  596 

2  506 

2  371 

5  317 

61  4 

71 .4 

81 .6 

63.3 

41 .2 

86.8 

84.8 

74.2 

81 .9 

92  6 

90  5 

84  7 

93  6 

5 

e  . 

4  321 

1  955 

2  240 

2  017 

3  233 

5  724 

2  473 

917 

8  313 

5  563 

2  433 

2  306 

5  303 

5 

44 

2 

5 

422 

52 

2 

1  383 

30 

25 

68 

61 

2  723 

805 

505 

1  1 76 

5  222 

881 

445 

805 

1  850 

448 

264 

427 

361 

W  e 

2  653 

735 

498 

1  149 

3  524 

854 

430 

391 

1  818 

434 

236 

405 

361 

30 

60 

2 

16 

1  646 

21 

is 

402 

24 

14 

27 

21 

Vocoat  year-round  unit.  

100 

106 

131 

71 

728 

172 

23 

60 

142 

23 

42 

40 

27 

10 

11 

17 

1 

50 

58 

3 

17 

18 

6 

7 

8 

8 

Homeowner  vacancy  rote  

0.2 

0.5 

0.8 

1.3 

1.0 

0.1 

0.7 

0.2 

0.1 

0.3 

0.3 

0.2 

With  oil  plumbing  facilities     

10 

11 

17 

49 

58 

16 

18 

6 

7 

8 

8 

For  rent  «,   

68 

62 

17 

44 

455 

14 

7 

19 

51 

5 

5 

7 

7 

Rental  vacancy  rote  

2.4 

7.2 

3.3 

3.6 

8.0 

1.6 

1.5 

2.3 

2  7 

1.1 

1.9 

1.6 

1.9 

68 

55 

15 

40 

399 

14 

7 

19 

51 

5 

5 

7 

7 

Rented  or  sold,  awaiting  occupancy  

5 

16 

18 

12 

44 

29 

5 

4 

32 

6 

11 

9 

7 

Held  for  occasional  use  -   

12 

5 

61 

6 

32 

53 

2 

4 

25 

3 

10 

9 

2 

Other  vacant 

5 

12 

18 

8 

147 

18 

16 

16 

3 

9 

7 

3 

AM 

All  yeor-round  housing  units  

2  838 

5  70S 

Bill  LA  Blkl^     [li-ll  ITICC 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

7  079 

2  849 

2  846 

3  179 

9  256 

6  790 

2  928 

3  126 

10  279 

6  020 

2  784 

2  822 

5  669 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

77 

69 

36 

93 

353 

56 

29 

59 

68 

47 

28 

16 

36 

Locking  only  hot  water  

27 

6 

10 

10 

18 

9 

32 

36 

25 

1 4 

1 0 

16 

Locking  other  plumbing  facilities  

50 

63 

26 

83 

309 

38 

20 

27 

32 

22 

14 

6 

20 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold  

7  125 

2  910 

2  861 

3  240 

9  552 

6  820 

2  944 

3  147 

10  307 

6  040 

2  797 

2  826 

5  686 

30 

8 

30 

22 

1 3 

38 

38 

27 

1 5 

10 

16 

None              _  _     

i 

4 

2 

1 

4 

2 

2 

1 

FLUSH  TOILET 

for  exclusive  use  of  household   

7  127 

2  871 

2  874 

3  210 

9  424 

6  823 

2  945 

3  170 

10  334 

6  059 

2  810 

2  835 

5  700 

Also  used  by  onother  household  

26 

58 

1 73 

14 

1  1 

1 3 

8 

8 

1 

2 

None    

3 

3 

8 

4 

12 

9 

1 

2 

S 

2 

2 

3 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

7  108 

2  859 

2  858 

3  192 

9  316 

6  811 

2  942 

3  161 

10  318 

6  045 

2  800 

2  833 

5  686 

Also  used  by  onother  household   . 

28 

40 

- 

55 

181 

14 

7 

10 

8 

8 

- 

1 

None   

20 

19 

24 

25 

112 

21 

8 

14 

21 

14 

12 

5 

18 

mUDI  ETC   L-ITr"UCKJ  C ft  f*il  ITICC 

AM  year-round  •nits  

7  156 

2  918 

2  882 

3  272 

9  609 

6  846 

2  957 

3  1(5 

10  347 

6  067 

2  (12 

2  838 

S  70S 

For  exclusive  use  of  household  

7  108 

2  878 

2  875 

3  221 

9  263 

6  816 

2  919 

3  162 

10  331 

6  047 

2  807 

2  829 

5  695 

Also  used  by  another  household  .  _   

16 

4 

8 

35 

4 

17 

3 

3 

1 

1 

1 

No  complete  kitchen  facilities  

32 

36 

7 

43 

311 

30 

34 

6 

13 

17 

4 

8 

9 

Renter  occupied   .   _  .  

2  723 

805 

505 

1  176 

5  222 

881 

445 

80S 

1  (50 

448 

264 

427 

361 

2  687 

771 

505 

1  137 

5  045 

864 

412 

785 

1  843 

434 

264 

423 

356 

Also  used  by  another  household  

12 

2 

4 

33 

1 

16 

2 

3 

24 

32 

35 

144 

32 

4 

5 

1  1 

4 

5 

ACCESS 

With  direct  access  

7  135 

2  916 

2  880 

3  268 

9  579 

6  844 

2  951 

3  179 

10  340 

6  058 

2  812 

2  838 

5  684 

Lacking  direct  occess   

21 

2 

2 

4 

30 

2 

6 

6 

7 

9 

- 

- 

21 

UNITS  IN  STRUCTURE 

All  y»or-round  unit  J  

7  156 

2  918 

2  882 

3  272 

9  609 

6  846 

2  957 

3  1(5 

10  347 

6  067 

2  (12 

2  838 

S  70S 

1  

4  245 

2  070 

2  571 

1  881 

2  958 

6  231 

2  411 

2  368 

8  579 

5  703 

2  778 

2  415 

5  331 

2  or  more  

2  905 

813 

294 

1  299 

6  635 

608 

546 

533 

1  763 

362 

32 

421 

374 

Mobile  home  or  trailer  

6 

35 

17 

92 

16 

7 

- 

284 

5 

2 

2 

2 

Owner  occupied    

4  333 

2  007 

2  246 

2  025 

3  659 

5  793 

2  489 

2  320 

8  355 

5  596 

2  506 

2  371 

5  317 

1  

2  or  more..  __   

4  013 

1  900 

2  212 

1  674 

2  423 

5  727 

2  297 

1  940 

8  075 

5  490 

2  497 

2  242 

5  169 

320 

74 

24 

288 

1  226 

63 

192 

113 

279 

104 

8 

128 

148 

Mobile  home  or  trailer  

- 

33 

10 

63 

10 

3 

- 

267 

1 

2 

1 

1 

- 

Reefer  occupied  

2  723 

805 

505 

1  176 

5  222 

881 

445 

(05 

1  (SO 

448 

264 

427 

361 

1  

215 

136 

238 

189 

443 

352 

99 

379 

429 

197 

239 

146 

145 

2  or  more  

2  502 

667 

260 

958 

4  773 

525 

346 

409 

1  417 

251 

24 

280 

216 

Mobile  home  or  troiler  „. 

6 

2 

7 

29 

6 

4 

17 

4 

1 

1 

TELEPHONE 

All  occupied  units   

7  056 

2  812 

2  751 

3  201 

8  881 

6  674 

2  934 

3  125 

10  205 

6  044 

2  770 

2  798 

S  678 

Available   _ 

6  714 

2  676 

2  620 

2  926 

6  775 

6  526 

2  817 

2  688 

9  770 

5  912 

2  544 

2  651 

5  551 

None   . 

342 

136 

131 

275 

2  106 

148 

117 

437 

435 

132 

226 

147 

127 
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Table  18.   Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 


Total  population. 


All  housing  units  

Vacant  -  seasonal  and  migratory 


All  year-round  housing  units.. 
POPULATION 

Population  In  housing  unfti,  1970  _   

Per  occupied  unit  

Owner  

Renter   __   

Population  In  homing  unfti,  1960   

Per  occupied  unit  

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

AH  occupied  units  

Owner  occupied  

Percent  of  all  occupied  

Cooperative  or  condominium  

White   

Negro    

Renter  occupied     

White   

Negro   _   

Vacant  yoar-rouad  units  

For  sole  only  

Homeowner  vacancy  rate  

With  all  plumbing  facilities  

For  rent  

Rental  vacancy  rate  

With  all  plumbing  facilities  

Rented  or  sold,  owoiting  occupancy  

Held  for  occasional  use  

Other  vacant  

All  year-round  housing  units  __ 
PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  focilities  

Locking  some  or  oil  plumbing  facilities  

Locking  only  hot  water  

Lacking  other  plumbing  facilities  

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  ond  cotd  

Cold  only  

None  

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  another  household  

None   _   

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  another  household  

None.   

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

All  year -round  units  

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  another  household  

No  complete  kitchen  facilities  

Renter  occupied  

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  another  household  

No  complete  kitchen  focilities  

ACCESS 

With  direct  access   

Locking  direct  access  

UNITS  IN  STRUCTURE 

All  yeor -round  units  

1  _._   

2  or  more  

Mobile  home  or  trailer  

Owner  occupied  

1     

2  or  more  

Mobile  home  or  trailer  

Rontor  occupied  

1  ___   

2  or  more  

Mobile  home  or  trailer  

TELEPHONE 

All  occupied  units  

Available  

None  _   


North 

North  New 

North 

North 

North 

Merrick 

Hyde  Pork 

Tona- 

Volley 

Wontagh 

Oceanside 

Ogdens- 

(U) 

(U) 

wanda 

Streom  (U) 

(U) 

(U) 

burg 

Oleon 

Oneida 

Oneonta 

Ossining 

Oswego 

Potchogue 

13  650 

18  154 

36  012 

14  881 

15  053 

35  372 

14  554 

19  169 

11  658 

16  030 

21  659 

23  644 

11  512 

3  609 

5  507 

11  on 

4  298 

3  781 

9  758 

4  456 

6  979 

4  010 

4  406 

7  039 

6  879 

4  122 

1 

3 

2 

3 

23 

27 

1 

3 

8 

13 

94 

3  606 

5  507 

11  008 

4  298 

3  779 

9  755 

4  433 

6  952 

4  009 

4  403 

7  031 

6  866 

4  028 

13  626 

18  154 

35  941 

14  798 

15  037 

35  215 

12  991 

19  045 

11  535 

11  175 

20  133 

20  082 

11  365 

3.8 

3.3 

3.3 

3.5 

4.0 

3.6 

3.1 

2.9 

3.0 

2.7 

3.0 

3.0 

2.9 

3.9 

3.4 

3.6 

3.6 

4.0 

3.7 

3.4 

3.2 

3.2 

3.1 

3.4 

3.3 

3.3 

2.7 

2.7 

2.6 

2.7 

3.4 

2.8 

2.6 

2.5 

2.6 

2.3 

2.6 

2.6 

2.6 

12  971 

17  890 

34  662 

17  205 

30  286 

13  884 

21  703 

11  547 

11  935 

16  365 

20  484 

8  720 

3.9 

3.6 

3.5 

3.8 

3.7 

3.3 

3.1 

3.1 

2.9 

3.1 

3.3 

3.0 

3  564 

5  485 

10  763 

4  280 

3  770 

9  690 

4  145 

6  533 

3  848 

4  109 

6  745 

6  590 

3  694 

3  426 

5  024 

7  978 

3  676 

3  659 

8  612 

2  742 

4  088 

2  448 

2  179 

3  254 

4  348 

1  819 

95.6 

91.6 

74.1 

85.9 

97.1 

88  9 

66.2 

62.6 

63.6 

53.0 

48.2 

66.0 

46.7 

- 

- 

6 

32 

~ 

132 

6 

201 

- 

- 

3  414 

5  000 

7  964 

3  660 

3  640 

8  593 

2  738 

4  035 

2  430 

2  166 

3  009 

4  339 

1  781 

5 

- 

3 

12 

3 

4 

- 

47 

9 

5 

237 

3 

30 

158 

461 

2  785 

604 

1 1 1 

1  078 

1  403 

2  445 

1  400 

1  930 

3  491 

2  242 

2  075 

156 

459 

2  770 

594 

109 

1  061 

1  395 

2  386 

1  387 

1  902 

2  735 

2  224 

2  002 

- 

1 

- 

4 

~ 

9 

46 

10 

12 

720 

3 

64 

24 

22 

245 

IS 

9 

65 

288 

419 

161 

294 

286 

276 

134 

3 

7 

20 

2 

2 

27 

15 

50 

19 

24 

19 

16 

15 

0  1 

0.1 

0.3 

0.1 

0.1 

0.3 

0.5 

1.2 

0.8 

1.1 

0.6 

0.4 

0.8 

7 

19 

27 

14 

48 

17 

22 

18 

14 

15 

'  2 

3 

103 

12 

i 

14 

189 

181 

51 

188 

75 

83 

56 

1.3 

0.6 

36 

1.9 

0.9 

1.3 

119 

6.9 

3.5 

8.9 

2.1 

3.6 

2.6 

88 

12 

14 

158 

148 

43 

169 

74 

75 

54 

7 

4 

40 

3 

4 

4 

18 

48 

36 

19 

11 

55 

14 

6 

2 

18 

1 

7 

31 

37 

13 

26 

8 

26 

22 

6 

6 

64 

1 

1 

13 

35 

103 

42 

37 

173 

96 

27 

3  608 

5  507 

11  008 

4  298 

3  779 

9  755 

4  433 

6  952 

4  009 

4  403 

7  031 

6  866 

4  028 

3  574 

5  463 

10  795 

4  244 

3  747 

9  681 

4  224 

6  685 

3  847 

4  264 

6  889 

6  631 

3  946 

34 

44 

213 

54 

32 

74 

209 

267 

162 

139 

142 

235 

82 

16 

26 

27 

15 

11 

30 

40 

10 

32 

25 

28 

42 

21 

18 

18 

186 

39 

21 

44 

169 

257 

130 

114 

114 

193 

61 

3  590 

5  481 

10  959 

4  280 

3  768 

9  720 

4  338 

6  938 

3  936 

4  368 

6  996 

6  789 

4  002 

17 

26 

49 

18 

11 

33 

87 

13 

60 

32 

34 

77 

26 

2 

8 

1 

13 

3 

1 

3  605 

5  500 

10  915 

4  290 

3  777 

9  739 

4  348 

6  729 

3  935 

4  319 

6  948 

6  790 

3  982 

2 

4 

90 

7 

1 

11 

64 

220 

43 

77 

79 

68 

42 

i 

3 

3 

1 

1 

5 

21 

3 

31 

7 

4 

8 

4 

3  590 

5  492 

10  824 

4  262 

3  759 

9  713 

4  272 

6  708 

3  887 

4  292 

6  927 

6  677 

3  970 

2 

1 

102 

4 

1 

11 

64 

217 

48 

78 

80 

89 

43 

16 

14 

82 

32 

19 

31 

97 

27 

74 

33 

24 

100 

15 

3  608 

5  507 

11  008 

4  298 

3  779 

9  755 

4  433 

6  952 

4  009 

4  403 

7  031 

6  866 

4  026 

3  603 

5  491 

10  886 

4  279 

3  770 

9  726 

4  298 

6  694 

3  914 

4  277 

6  944 

6  781 

3  993 

1 

10 

4 

1 

9 

2 

14 

9 

9 

33 

5 

1 

5 

15 

112 

15 

8 

20 

133 

244 

86 

117 

54 

80 

34 

158 

461 

2  785 

604 

111 

1  078 

1  403 

2  445 

1  400 

1  930 

3  491 

2  242 

2  075 

158 

454 

2  705 

593 

104 

1  064 

1  350 

2  299 

1  338 

1  850 

3  427 

2  189 

2  053 

4 

3 

4 

1 

12 

3 

9 

23 

3 

- 

7 

76 

8 

7 

10 

52 

134 

59 

71 

41 

50 

22 

3  607 

5  503 

10  998 

4  288 

3  774 

9  749 

4  428 

6  945 

4  004 

4  401 

7  020 

6  859 

4  023 

1 

4 

10 

10 

5 

6 

5 

7 

5 

2 

11 

7 

5 

3  608 

5  507 

11  008 

4  298 

3  779 

9  755 

4  433 

6  952 

4  009 

4  403 

7  031 

6  866 

4  028 

3  487 

5  011 

7  700 

3  683 

3  742 

8  691 

2  986 

4  343 

2  356 

2  114 

2  553 

4  614 

2  133 

121 

495 

3  307 

614 

36 

1  064 

1  379 

2  606 

1  612 

2  289 

4  471 

2  233 

1  894 

- 

1 

1 

1 

1 

_ 

68 

3 

41 

_ 

7 

19 

1 

3  426 

5  024 

7  978 

3  676 

3  659 

8  612 

2  742 

4  088 

2  448 

2  179 

3  254 

4  348 

1  819 

3  374 

4  874 

7  105 

3  600 

3  649 

8  339 

2  468 

3  573 

2  035 

1  785 

2  305 

3  947 

1  611 

52 

150 

872 

75 

9 

273 

217 

514 

377 

394 

949 

385 

208 

1 

1 

1 

57 

1 

36 

16 

158 

461 

2  785 

604 

111 

1  078 

1  403 

2  445 

1  400 

1  930 

3  491 

1  242 

2  075 

92 

119 

522 

78 

84 

303 

434 

622 

265 

275 

215 

562 

453 

66 

341 

2  263 

526 

27 

775 

958 

1  1 30 

1  655 

3  269 

1  621 

1 

11 

2 

5 

7 

3 

i 

3  564 

5  485 

10  763 

4  280 

3  770 

9  690 

4  145 

6  533 

3  848 

4  109 

6  745 

6  590 

3  894 

3  512 

5  353 

10  171 

4  190 

3  733 

9  490 

3  793 

5  922 

3  527 

3  799 

6  214 

6  147 

3  389 

72 

132 

592 

90 

37 

200 

3S2 

611 

321 

310 

531 

443 

505 
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Table  18.   Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants: 
1970- Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meoning  of  symbols,  see  text) 


Places 

Peorl  River 

(U) 

Peekskill 

Plainedge 

(U) 

Plainview 

(U) 

Plarts- 
burgh 

Port 
Chester 

Port 
Wash- 
ington (U) 

Pougb- 
keepsie 

Rensselaer 

Rockville 
Centre 

Roosevelt 

(U) 

Rotterdom 

(U) 

Rye 

17  146 

19  243 

10  759 

33  235 

16  715 

25  603 

15  923 

32  029 

10  136 

27  444 

IS  008 

25  153 

1 5  (69 

All  housing  units  

4  756 

6  4(7 

2  729 

8  082 

5  721 

4  (15 

4  9(5 

12  265 

3  412 

(  692 

3  957 

7  753 

4  866 

Vacont  —  seasonal  ond  migratory  _ 

4 

8 

- 

- 

6 

2 

2 

12 

1 

5 

2 

1 

12 

All  yeor-round  housing  units  

4  752 

6  479 

2  729 

8  082 

5  715 

(  (13 

4  9(3 

12  253 

3  411 

(  6(7 

3  955 

7  7S2 

4  854 

POPULATION 

P.p.lot^n  in  homing  ■•Hi,  1470    

17  118 

It  613 

10  723 

32  793 

16  275 

25  434 

15  746 

31  346 

10  047 

27  044 

14  (87 

25  147 

15  486 

3.6 

3.0 

39 

4.1 

3.0 

2.9 

3.2 

2.7 

3.1 

3.2 

3.9 

3.3 

3.2 

4.0 

3.4 

4.1 

4.1 

3.3 

3.3 

3.4 

3.0 

3.2 

3.6 

3.9 

3.3 

3.7 

Renter    

2.4 

2.8 

2.5 

3.4 

2.7 

2.8 

26 

2.5 

2.8 

2.2 

3.6 

2.9 

2.4 

Pop.lotwn  iii  ho.iinj  «•*»,  19*0  

17  504 

21  947 

27  703 

17  898 

24  641 

IS  501 

37  419 

10  396 

25  (61 

12  789 

16  862 

13  806 

3.2 

4.2 

4.2 

3.3 

3.3 

3.4 

2.9 

3.2 

3.3 

3.6 

3.4 

3.4 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

AN  occupied  mailt  

4  700 

3  272 

3  665 

4  766 

Owner  occupied 

3  587 

2  801 

2  518 

7  833 

2  538 

3  361 

3  582 

4  821 

1  901 

5  620 

2  951 

6  853 

3  182 

Percent  of  all  occupied  

76.3 

45.8 

92.5 

97.2 

46.3 

39.0 

73.0 

41.7 

58.1 

65.5 

76.4 

896 

66  8 

Cooperative  or  condominium  

107 

6 

94 

7 

6 

5 

5 

90 

White   -  _  

3  576 

2  583 

2  510 

7  807 

2  521 

3  244 

3  521 

4  452 

1  852 

5  583 

1  227 

6  824 

3  132 

Negro    -  

1 

207 

5 

5 

11 

96 

42 

356 

46 

27 

1  696 

17 

40 

Renter  occupied  

1  113 

3  310 

203 

223 

2  944 

5  262 

1  326 

6  737 

1  371 

2  955 

914 

792 

1  584 

White   -  

1  103 

2  577 

199 

220 

2  887 

4  251 

1  219 

5  383 

1  304 

2  634 

307 

784 

1  512 

Negro    

3 

713 

2 

35 

968 

91 

1  315 

61 

296 

600 

7 

60 

Vocont  ytor-ruiind  units  

52 

364 

8 

26 

233 

190 

75 

695 

139 

112 

90 

107 

86 

For  sale  only   

16 

15 

8 

17 

16 

12 

65 

17 

5 

39 

19 

14 

Homeowner  vacancy  rote  

0.4 

0.5 

0.1 

0.7 

0.5 

0.3 

1.3 

0.9 

0.1 

1 .3 

0.3 

0.4 

With  all  plumbing  focilities  

16 

15 

8 

15 

16 

12 

61 

17 

5 

39 

16 

14 

For  rent    

14 

231 

3 

1 

88 

124 

30 

422 

52 

34 

22 

40 

17 

Rental  voconcy  rate   _   

1 .2 

6.5 

1 .5 

0.4 

2.9 

2.3 

2.2 

5.9 

3.7 

1.1 

2.4 

4.8 

1.1 

With  all  plumbing  facilities  _   

14 

228 

85 

101 

29 

389 

47 

34 

21 

39 

17 

Rented  or  sold,  awaiting  occupancy  

10 

58 

2 

9 

27 

21 

18 

54 

25 

24 

6 

22 

24 

Held  for  occasional  use  

6 

28 

3 

35 

5 

12 

49 

13 

14 

5 

7 

22 

Other  vacant  .     

6 

36 

3 

5 

66 

24 

3 

105 

32 

35 

18 

19 

11 

AH  year-round  housing  units  

4  752 

6  479 

2  729 

8  082 

5  715 

(  (13 

4  9(3 

12  253 

3  411 

(  6(7 

3  955 

7  752 

4  (54 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  focilities  

4  717 

6  321 

2  711 

8  053 

5  575 

8  308 

4  939 

11  593 

3  299 

8  558 

3  900 

7  653 

4  806 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities 

35 

158 

18 

29 

140 

505 

44 

660 

112 

129 

55 

99 

48 

Lacking  only  hot  water,.  _   . 

17 

32 

8 

16 

31 

63 

14 

80 

15 

27 

12 

50 

8 

Lacking  other  plumbing  focilities 

18 

126 

10 

13 

109 

442 

30 

580 

97 

102 

43 

49 

40 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold 

4  735 

6  436 

2  719 

8  064 

5  667 

8  731 

4  966 

12  1 14 

3  367 

8  657 

3  940 

7  683 

4  844 

Cold  only  

17 

39 

10 

18 

48 

82 

17 

138 

42 

30 

15 

63 

10 

4 

1 

2 

6 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household 

4  741 

6  383 

2  723 

8  078 

5  652 

8  545 

4  967 

11  815 

3  383 

8  638 

3  931 

7  735 

4  829 

Also  used  by  another  household    _  __ 

9 

90 

4 

63 

262 

13 

429 

23 

47 

20 

2 

21 

2 

6 

2 

4 

6 

3 

9 

K 

2 

4 

15 

4 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household   

4  739 

6  358 

2  721 

8  072 

5  609 

8  398 

4  955 

11  700 

3  322 

8  599 

3  914 

7  705 

4  819 

Also  used  by  onother  household  

5 

88 

4 

70 

246 

22 

37 

20 

4 

23 

None 

8 

33 

4 

10 

36 

169 

17 

136 

67 

51 

21 

43 

12 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

AH  yeor-round  units  

4  75J 

6  479 

2  729 

8  082 

5  715 

8  813 

4  9(3 

12  253 

3  411 

(  6(7 

3  955 

7  752 

4  (54 

For  exclusive  use  of  household  _  _ 

4  735 

6  368 

2  718 

8  062 

5  616 

8  520 

4  946 

11  761 

3  358 

8  626 

3  913 

7  729 

4  767 

Also  used  by  onother  household  

2 

26 

5 

2 

10 

57 

8 

126 

5 

30 

25 

3 

4 

No  complete  kitchen  facilities 

15 

85 

6 

18 

89 

236 

29 

366 

48 

31 

17 

20 

83 

Renter  occupied 

1  113 

3  310 

203 

223 

2  944 

5  262 

1  326 

6  737 

1  371 

2  955 

914 

792 

1  5(4 

For  exclusive  use  of  household  

1  105 

3  224 

195 

210 

2  864 

5  006 

1  299 

6  348 

1  336 

2  906 

881 

787 

1  501 

Also  used  by  onother  household 

1 

21 

5 

| 

9 

52 

7 

109 

3 

27 

19 

3 

No  complete  kitchen  facilities  .   

7 

65 

3 

12 

71 

204 

20 

280 

32 

22 

14 

4 

80 

ACCESS 

With  direct  access  

4  747 

6  463 

2  727 

8  068 

5  707 

8  788 

4  973 

12  242 

3  400 

8  676 

3  950 

7  751 

4  850 

Lacking  direct  access    

5 

16 

2 

14 

8 

25 

10 

11 

11 

11 

5 

1 

4 

UNITS  IN  STRUCTURE 

All  year-round  •nits   

4  752 

6  479 

2  729 

8  082 

5  715 

(  (13 

4  9(3 

12  253 

3  411 

(  6(7 

3  955 

7  752 

4  (54 

j 

3  650 

2  402 

2  548 

7  972 

2  285 

2  317 

3  761 

3  657 

1  532 

5  572 

3  320 

7  076 

3  281 

1  1 02 

4  07 1 

1 78 

1 09 

3  249 

6  48 1 

1  22 1 

8  591 

1  874 

3  105 

630 

649 

1  566 

Mobile  home  or  trailer  

6 

3 

1 

181 

1 5 

1 

5 

5 

10 

5 

27 

7 

Owner  occupied  

3  547 

2  801 

2  518 

7  833 

2  538 

3  361 

3  5(2 

4  821 

1  901 

5  620 

2  951 

6  853 

3  1(2 

1  _  

3  446 

2  086 

2  478 

7  798 

1  848 

2  052 

3  396 

3  184 

1  325 

5  308 

2  813 

6  643 

2  927 

2  or  more   , 

141 

713 

40 

34 

534 

1  309 

185 

1  635 

571 

311 

134 

194 

255 

Mobile  home  or  troiler  

2 

1 

156 

1 

2 

5 

1 

4 

16 

Renter  occu pied  

1  113 

3  310 

203 

223 

2  944 

5  262 

1  326 

6  737 

1  371 

2  955 

914 

792 

1  5(4 

1  

173 

271 

63 

149 

375 

240 

330 

373 

177 

222 

440 

366 

311 

2  or  more    

940 

3  035 

137 

74 

2  544 

5  007 

996 

6  361 

1  194 

2  724 

473 

415 

1  266 

Mobile  home  or  trailer   _   

4 

3 

25 

15 

3 

9 

1 

11 

7 

TELEPHONE 

AM  occupied  units    

4  700 

6  111 

2  721 

8  056 

5  482 

(  623 

4  908 

11  558 

3  272 

(  575 

3  865 

7  645 

4  766 

Available  .   

4  585 

5  401 

2  669 

7  947 

4  983 

7  736 

4  757 

9  889 

2  958 

8  238 

3  372 

7  436 

4  637 

None    

115 

710 

52 

109 

499 

887 

151 

1  669 

314 

337 

493 

209 

129 
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Table  18.   Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

St.  James 
(U) 

Saratoga 
Springs 

Soyville  (U) 

Scarsdale 

Seaford  (U) 

Selden  (U) 

South 
arming  oe 

S°Brook  (U) 

South 
West  bury 
(U) 

Spring 
Valley 

Syosset  (U) 

Tarrytown 

Total  population   _ 

10  (18 

18  845 

11  680 

19  229 

17  379 

11  613 

20  464 

15  329 

10  978 

It  112 

10  084 

11  115 

All  housing  units 

2  926 

6  574 

3  444 

5  440 

4  573 

3  760 

4  988 

2  713 

2  741 

6  342 

2  628 

3  615 

Vocont  —  seasonal  end  migratory  _ 

18 

101 

26 

43 

337 

1 

8 

\ 

5 

All  year-round  housing  units  

2  908 

6  473 

3  418 

5  440 

4  530 

3  423 

4  987 

2  705 

2  741 

6  342 

2  627 

3  610 

POPULATION 

Population  In  housing  unto,  1970    

10  689 

18  149 

1 1  542 

19  210 

1 7  338 

11  581 

20  421 

10  490 

10  972 

1 8  055 

9  936 

9  991 

3.7 

3.0 

3.4 

3.6 

3.9 

3.7 

4. 1 

4.0 

4.0 

3.0 

3.8 

2.8 

Owner                   __  _  _   

3.9 

3.3 

3.7 

3.7 

3.9 

3.8 

4.2 

4.0 

4.0 

3.6 

3.9 

3.3 

2.8 

2.5 

2.4 

2.5 

3  0 

3  3 

2  9 

3  6 

3  8 

2  7 

2.8 

2.5 

Population  in  housing  onrti,  1960   

3  520 

15  260 

1 7  934 

14  680 

1 6  309 

1 1  950 

6  483 

10  087 

Per  occupied  unit    

3.3 

3.0 

3.7 

3.8 

4.1 

4  2 

2.9 

2.9 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

All  occuplad  units  _   

2  859 

6  058 

3  349 

5  383 

4  485 

3  132 

4  962 

2  650 

2  733 

6  066 

2  614 

3  522 

Owner  occupied  _  

2  481 

3  632 

2  605 

4  888 

4  130 

2  716 

4  715 

2  491 

2  661 

1  635 

2  382 

1  422 

Percent  of  oil  occupied  

86  8 

60.0 

77.8 

90.8 

92.1 

86.7 

95.0 

94.0 

97.4 

27.0 

91.1 

40.4 

Cooperative  or  condominium   _ 

- 

- 

- 

49 

- 

- 

- 

- 

21 

- 

- 

White   _  

2  469 

3  496 

2  587 

4  85) 

4  119 

2  707 

4  698 

2  464 

2  646 

1  451 

2  372 

1  373 

Negro  __  _   

6 

129 

15 

16 

3 

3 

6 

7 

1 

176 

1 

37 

Renter  occupied                             —  _  - 

378 

2  426 

744 

495 

355 

416 

247 

159 

72 

4  431 

232 

2  100 

White     -  — 

375 

2  270 

736 

488 

353 

412 

235 

152 

72 

3  368 

229 

1  900 

Negro  -  _  -  —   

2 

142 

7 

4 

- 

2 

4 

2 

- 

1  041 

3 

184 

Vacant  yoar-round  units    _  _   

49 

415 

69 

S7 

45 

291 

25 

55 

8 

276 

13 

88 

For  sole  only 

10 

64 

14 

13 

16 

30 

8 

12 

2 

15 

6 

10 

Homeowner  vacancy  rate  

0.4 

1.7 

0.5 

0.3 

0.4 

1.1 

0.2 

0.5 

0.1 

0.9 

0.3 

0.7 

With  all  plumbing  facilities  -   

10 

63 

14 

13 

15 

23 

8 

12 

15 

6 

10 

201 

22 

6 

10 

19 

3 

3 

3 

184 

2 

28 

Rentol  vacancy  rate  _  _   

1.6 

7.7 

29 

1.2 

2.7 

4.4 

1.2 

1.9 

4.0 

4.0 

0.9 

1.3 

With  all  plumbing  facilities 

6 

199 

22 

6 

10 

19 

171 

27 

Rented  or  sold,  owaiting  occupancy  _____ 

11 

36 

8 

18 

9 

12 

8 

13 

'  '1 

49 

2 

13 

Held  for  occasional  use.   

11 

41 

10 

15 

2 

191 

1 

3 

1 

16 

- 

12 

Other  vacant  _      

11 

73 

15 

5 

8 

39 

5 

24 

2 

12 

3 

25 

All  year-round  housing  units  

2  908 

6  473 

3  418 

5  440 

4  530 

3  423 

4  987 

2  705 

2  741 

6  342 

2  627 

3  610 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

2  881 

6  328 

3  348 

5  427 

4  479 

3  288 

4  944 

2  694 

2  728 

6  202 

2  605 

3  473 

Lacking  some  or  oil  plumbing  facilities  

27 

145 

70 

13 

51 

135 

43 

11 

13 

140 

22 

137 

Lacking  only  hot  water.  _   

10 

51 

17 

10 

30 

27 

27 

3 

9 

9 

5 

17 

Lacking  other  plumbing  facilities  

17 

94 

53 

3 

21 

108 

16 

8 

4 

131 

17 

120 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold  _   

2  896 

6  382 

3  394 

5  430 

4  493 

3  316 

4  959 

2  699 

2  732 

6  330 

2  622 

3  589 

Cold  only  __  _   

11 

81 

24 

10 

35 

59 

27 

4 

9 

12 

5 

21 

None__  _  ._  

1 

10 

- 

- 

2 

48 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household    _       _    __  _ 

2  906 

6  429 

3  396 

5  440 

4  524 

3  355 

4  976 

2  702 

2  740 

6  221 

2  619 

3  511 

Also  used  by  another  household  

1 

23 

18 

2 

1 

9 

118 

8 

98 

None                                               _  — 

1 

21 

4 

- 

4 

67 

2 

3 

1 

3 

- 

1 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household 

2  892 

6  383 

3  367 

5  437 

4  510 

3  319 

4  972 

2  698 

2  738 

6  221 

2  610 

3  494 

Also  used  by  another  household  

20 

31 

2 

9 

113 

12 

97 

None   

16 

70 

20 

3 

18 

104 

6 

7 

3 

8 

5 

19 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

All  yoar-round  units  

2  908 

6  473 

3  418 

5  440 

4  530 

3  423 

4  987 

2  705 

2  741 

6  342 

2  627 

3  610 

2  899 

6  410 

3  386 

5  426 

4  520 

3  368 

4  970 

2  701 

2  739 

6  155 

2  612 

3  523 

Also  used  by  onother  household  

3 

6 

2 

3 

11 

1 

1 

No  complete  kitchen  facilities.   

9 

60 

26 

14 

8 

55 

14 

4 

2 

176 

14 

86 

Ranter  occupied    

378 

2  426 

744 

495 

355 

416 

247 

159 

72 

4  431 

232 

2  100 

For  exclusive  use  of  household  

377 

2  399 

718 

484 

351 

412 

235 

156 

72 

4  286 

218 

2  025 

Also  used  by  onother  household  

- 

2 

6 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

9 

1 

1 

No  complete  kitchen  facilities  

1 

25 

20 

1 1 

2 

4 

12 

3 

136 

13 

74 

ACCESS 

With  direct  access.    _  ._   

2  908 

6  458 

3  414 

5  440 

4  524 

3  423 

4  981 

2  705 

1  740 

6  334 

2  625 

3  598 

Locking  direct  occess   

15 

4 

- 

6 

- 

6 

- 

1 

8 

2 

12 

UNITS  IN  STRUCTURE 

All  yoar-round  units 

1 

2  908 

6  473 

3  418 

5  440 

4  530 

3  423 

4  987 

2  705 

2  741 

6  342 

2  627 

3  610 

2  699 

3  688 

2  789 

5  048 

4  281 

3  312 

4  733 

2  671 

2  724 

1  556 

2  532 

1  282 

2  or  more 

207 

2  666 

626 

392 

247 

no 

254 

34 

16 

4  701 

95 

2  326 

Mobile  home  or  trailer     

2 

119 

3 

2 

1 

1 

85 

2 

Owner  occuplad    

2  481 

3  632 

2  605 

4  888 

4  130 

2  716 

4  715 

2  491 

2  661 

1  635 

2  382 

1  422 

] 

2  457 

3  059 

2  545 

4  819 

4  063 

2  702 

4  622 

2  489 

2  653 

1  270 

2  364 

1  120 

2  or  more..   

22 

467 

60 

69 

66 

14 

93 

2 

7 

305 

18 

302 

Mobile  home  or  trailer              __  .   _ 

2 

106 

1 

- 

1 

60 

- 

Renter  occuplad  

378 

2  426 

744 

495 

355 

416 

247 

1 59 

72 

4  431 

232 

1  100 

1  ___   

200 

494 

200 

177 

186 

324 

94 

127 

64 

233 

156 

141 

2  or  more  _   

178 

1  919 

541 

318 

168 

91 

153 

32 

8 

4  173 

76 

1  957 

Mobile  home  or  trailer           _  _  

13 

3 

1 

1 

25 

2 

TELEPHONE 

AM  occupied  units    

2  859 

6  058 

3  349 

5  383 

4  485 

3  132 

4  962 

2  6S0 

2  733 

6  066 

2  614 

3  522 

Avoilable              _              _  _  

2  760 

5  455 

3  164 

5  354 

4  370 

2  879 

4  856 

2  623 

2  711 

5  291 

2  577 

3  292 

None  

99 

603 

185 

29 

115 

253 

106 

27 

22 

775 

37 

230 
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Table  18.   Occupancy,  Plumbing,  and  Structural  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants: 
1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Tonawando 

Uniondole 

(U) 

Valley 
Stream 

Wantagh 

(U) 

Wotertown 

Watervliet 

West 
Babylon  (U) 

Westbury 

West 
Hempsteod 

(U) 

West  Islip 
(U) 

Woodmere 

(U) 

Wyondonch 

(U) 

21  898 

22  077 

IS  716 

AH  housing  units  

6  (11 

5  63* 

11  975 

5  826 

10  818 

4  614 

3  663 

4  468 

5  876 

4  511 

5  332 

1  855 

Vacant  — seosonal  and  migratory  . 

5 

- 

- 

2 

4 

2 

28 

- 

1 

24 

- 

29 

Alt  year-round  housing  units  

6  826 

S  638 

11  975 

5  824 

10  814 

4  612 

3  635 

4  468 

5  875 

4  487 

5  332 

3  626 

POPULATION 

Population  In  housing  unto,  1970   

21  (36 

21  064 

40  363 

21  836 

30  120 

12  376 

12  677 

15  277 

20  333 

17  314 

19  618 

15  621 

3.3 

3.8 

3.4 

3.8 

2.9 

2.8 

3.6 

3.5 

3.5 

3.9 

3.7 

4.2 

Owner  

3.6 

3.9 

3.6 

3.8 

3.3 

3.0 

3.8 

3.6 

3.6 

4.0 

3.9 

4.2 

2.5 

3.2 

2.5 

2.9 

2.5 

2.6 

2.6 

2.6 

2.7 

2.7 

2.5 

4.3 

Population  in  housing  units,  1960    

Jl  477 

19  904 

38  564 

34  130 

32  553 

13  849 

14  634 

13  925 

3.4 

3.8 

3.5 

4.0 

3.0 

3.1 

3.8 

3.7 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

AM  ...... -I. J  ■  _  1a- 

4  433 

3  568 

4  406 

5  628 

4  446 

5  291 

3  711 

Owner  occupied  

4  855 

4  847 

9  939 

5  449 

5  669 

2  108 

2  829 

3  649 

5  131 

3  995 

4  658 

2  890 

Percent  of  all  occupied  

72.7 

87.0 

83.7 

94.4 

54.8 

47.6 

79.3 

82.8 

88.0 

89.9 

88.0 

77.9 

Cooperative  or  condominium  

61 

White  _   

4  838 

4  485 

9  916 

5  431 

5  643 

2  099 

2  783 

3  369 

5  109 

3  984 

4  645 

1  453 

Negro  

3 

341 

5 

13 

6 

37 

263 

6 

2 

6 

1  397 

Renter  occupied  

1  820 

724 

1  929 

326 

4  678 

2  325 

739 

757 

697 

451 

633 

821 

White    _  

1  815 

655 

1  915 

321 

4  644 

2  312 

729 

691 

613 

449 

610 

176 

Negro   

64 

3 

2 

16 

6 

8 

65 

79 

1 

13 

642 

Vacant  year-round  unit i  

151 

67 

107 

49 

467 

179 

67 

62 

47 

41 

41 

115 

for  sole  only   

27 

20 

19 

5 

44 

9 

13 

19 

10 

8 

5 

33 

0.6 

0.4 

0.2 

0.1 

0.8 

0.4 

0.5 

0.5 

0.2 

0.2 

0.1 

1 .1 

26 

20 

19 

5 

39 

8 

13 

19 

10 

8 

5 

33 

For  rent  

63 

18 

22 

11 

250 

107 

23 

20 

19 

7 

11 

40 

Rental  vacancy  rote  

3.3 

2.4 

1.1 

3.3 

5.1 

4.4 

3.0 

2.6 

2.7 

1.5 

1 .7 

4.6 

With  all  plumbing  focilities  

59 

18 

22 

7 

203 

96 

23 

16 

19 

7 

11 

40 

Rented  or  sold,  awaiting  occupancy   

20 

14 

34 

18 

55 

32 

1 1 

9 

15 

9 

1 1 

10 

Held  for  occasional  use  

9 

2 

7 

6 

39 

10 

12 

6 

1 

9 

11 

13 

Other  vacant  .  _  _   

32 

13 

25 

9 

79 

21 

8 

8 

2 

8 

3 

19 

All  year-round  housing  units  

6  126 

5  638 

11  975 

5  824 

10  814 

4  612 

3  635 

4  468 

5  875 

4  487 

5  332 

3  826 

PLUMBING  FACILITIES 

With  oil  plumbing  facilities  —  

6  668 

5  586 

11  888 

5  777 

10  299 

4  425 

3  606 

4  400 

5  803 

4  443 

5  309 

3  783 

Locking  some  or  all  plumbing  facilities 

158 

52 

87 

47 

515 

187 

29 

68 

72 

44 

23 

43 

Lacking  only  hot  water  

8 

28 

49 

13 

89 

24 

12 

17 

18 

14 

9 

14 

Lacking  other  plumbing  facilities 

150 

24 

38 

34 

426 

163 

17 

51 

54 

30 

14 

29 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  ond  cold 

6  809 

5  605 

1 1  925 

5  811 

10  638 

4  571 

3  621 

4  450 

5  854 

4  473 

5  322 

3  809 

Cold  only  

16 

29 

50 

13 

173 

41 

14 

18 

21 

14 

10 

17 

1 

4 

3 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household 

6  778 

5  629 

1 1  960 

5  805 

10  476 

4  559 

3  631 

4  445 

5  854 

4  4gg 

5  327 

3  814 

Also  used  by  another  household  

47 

3 

12 

17 

322 

51 

4 

20 

15 

1 

1 

7 

6 

3 

2 

16 

2 

3 

6 

4 

5 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

6  680 

5  616 

11  944 

5  792 

10  394 

4  453 

3  620 

4  418 

5  829 

4  457 

5  322 

3  802 

Also  used  by  another  household  

46 

6 

1 5 

22 

288 

51 

3 

21 

13 

2 

6 

None 

100 

16 

16 

10 

132 

108 

12 

29 

33 

30 

8 

18 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

All  year-round  units   

6  826 

5  638 

11  975 

5  824 

10  814 

4  612 

3  635 

4  468 

5  875 

4  487 

5  332 

3  826 

For  exclusive  use  of  household  

6  780 

5  608 

11  939 

5  789 

10  474 

4  531 

3  624 

4  414 

5  825 

4  476 

5  325 

3  801 

Also  used  by  onother  household  .  _   

6 

1 

10 

1 

26 

8 

1 

10 

10 

2 

2 

10 

No  complete  kitchen  focilities  

40 

29 

26 

34 

314 

73 

10 

44 

40 

9 

5 

15 

Renter  occupied 

1  820 

724 

1  929 

326 

4  678 

2  325 

739 

757 

697 

451 

633 

821 

For  exclusive  use  of  household  __ 

1  790 

701 

1  911 

298 

4  430 

2  270 

735 

714 

660 

444 

631 

809 

Also  used  by  onother  household 

\ 

2 

1 

18 

4 

8 

No  complete  kitchen  facilities  

30 

22 

16 

27 

230 

51 

4 

35 

31 

6 

2 

6 

ACCESS 

6  821 

5  629 

1 1  955 

5  818 

10  800 

4  608 

3  629 

4  460 

5  871 

4  485 

5  325 

3  822 

Lacking  direct  access  _  - 

5 

9 

20 

6 

14 

4 

6 

8 

4 

2 

7 

4 

UNITS  IN  STRUCTURE 

All  y oar-round  units  

6  826 

5  638 

11  975 

5  824 

10  814 

4  612 

3  635 

4  468 

5  875 

4  487 

5  332 

3  826 

■ 

4  863 

5  073 

9  061 

5  569 

5  191 

1  212 

2  948 

3  666 

5  135 

4  184 

4  678 

3  512 

1  963 

563 

2  913 

255 

5  529 

3  399 

686 

799 

738 

303 

650 

310 

Mobile  home  or  trailer  „   

2 

1 

94 

1 

1 

3 

2 

4 

4 

Owner  occupied  

4  855 

4  847 

9  939 

5  449 

5  669 

2  108 

2  829 

3  649 

5  131 

3  995 

4  658 

2  890 

1  

4  444 

4  694 

8  730 

5  379 

4  488 

1  008 

2  684 

3  455 

4  927 

3  967 

4  551 

2  818 

2  or  more  

41  1 

151 

1  208 

70 

1  094 

1  100 

144 

194 

203 

28 

107 

68 

Mobile  home  or  troiler  

2 

1 

87 

1 

1 

4 

Renter  occupied    

1  820 

724 

1  929 

326 

4  678 

2  325 

739 

757 

697 

451 

633 

821 

1  _  

363 

324 

284 

154 

586 

179 

226 

177 

179 

183 

109 

598 

2  or  more..     

1  457 

400 

1  645 

172 

4  085 

2  145 

513 

577 

517 

268 

520 

223 

Mobile  home  or  trailer   

7 

1 

3 

1 

4 

TELEPHONE 

All  occupied  units  

6  675 

$  571 

11  868 

5  775 

10  347 

4  433 

3  566 

4  406 

5  828 

4  446 

5  291 

3  711 

Availoble  

6  353 

5  366 

11  545 

5  690 

9  394 

4  078 

3  420 

4  161 

5  646 

4  301 

5  208 

3  072 

None  

322 

205 

323 

85 

953 

355 

148 

245 

162 

145 

83 

639 

GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-65 


Table  19.   Utilization  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:  1970 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Amster- 

Arlington 

ooluwin 

Duy  onure 

Bell  m  ore 

oethpoge 

oren  twooo 

Lanan- 

Central 

dam 

fin 

A  k 

Auburn 

D    L  1 

Bobylon 

M  l\ 
IUJ 

DOtOVIO 

fin 

_ 

beocon 

(U) 

(U) 

WJ 

doiauo 

Islip  (U) 

ROOMS 

All  yeor -round  units..   

9  875 

3  583 

11  329 

3  936 

9  840 

5  867 

3  904 

4  177 

5  036 

4  718 

6  477 

3  475 

9  082 

137 

36 

258 

43 

17 

74 

118 

109 

18 

13 

10 

37 

28 

128 

87 

241 

126 

83 

56 

151 

113 

47 

50 

44 

67 

82 

633 

357 

800 

440 

571 

507 

814 

530 

141 

171 

239 

339 

583 

1  358 

1  030 

1  476 

437 

673 

910 

OOJ 

774 

386 

557 

1  060 

2  642 

885 

2  478 

666 

1  317 

1  093 

557 

857 

733 

728 

1  415 

695 

1  715 

6  rooms  _  —  

3  006 

645 

2  646 

907 

2  471 

1  382 

661 

968 

1  153 

1  413 

2  005 

701 

2  109 

1  320 

312 

1  736 

641 

2  272 

874 

412 

429 

941 

1  221 

1  235 

431 

1  531 

404 

133 

1  017 

387 

1  565 

669 

225 

246 

986 

542 

866 

389 

1  418 

247 

98 

677 

289 

871 

302 

283 

151 

613 

237 

277 

259 

556 

5.5 

4.8 

5.7 

5.8 

6.4 

5.7 

4.8 

5.2 

6.5 

6.2 

6.1 

5.6 

6.0 

Owner  occupied  

4  936 

1  694 

6  541 

2  775 

8  452 

3  717 

2  028 

2  334 

4  573 

4  222 

5  737 

1  991 

7  361 

2 

2 

4 

2 

2 

6 

2 

8 

1 

2 

3 

3 

3 

2  rooms   

7 

3 

7 

6 

10 

3 

15 

3 

4 

4 

1 

4 

13 

67 

24 

54 

32 

57 

45 

58 

52 

36 

23 

43 

40 

65 

205 

352 

J  jo 

278 

209 

253 

292 

216 

202 

1 59 

553 

5  rooms  

1  365 

431 

1  282 

527 

1  116 

646 

364 

552 

662 

664 

1  283 

393 

1  454 

1  680 

552 

1  896 

796 

2  319 

1  113 

540 

752 

1  082 

1  351 

1  914 

481 

1  921 

7  rooms   

831 

273 

1  446 

596 

2  216 

766 

375 

377 

920 

1  200 

1  186 

348 

1  445 

8  rooms      

308 

126 

895 

360 

1  542 

598 

207 

207 

972 

528 

837 

330 

1  364 

9  rooms  or  more  

209 

78 

605 

282 

854 

262 

258 

130 

604 

234 

268 

233 

543 

Median  _   

5.8 

58 

6.3 

6.3 

6.7 

6.3 

6.2 

5.9 

6.7 

6.4 

6.2 

6.3 

6.3 

4  334 

1  749 

4  245 

1  070 

1  317 

1  953 

1  740 

1  556 

417 

466 

645 

1  282 

1  564 

1  room  

129 

22 

237 

32 

15 

61 

116 

82 

16 

10 

7 

33 

23 

92 

75 

197 

112 

71 

49 

130 

57 

42 

44 

43 

61 

65 

3  rooms  

429 

301 

671 

402 

505 

401 

721 

410 

101 

142 

178 

250 

490 

4  rooms  

795 

779 

980 

249 

327 

580 

444 

462 

102 

123 

165 

323 

461 

5  rooms    _  

1  127 

430 

1  075 

122 

190 

419 

171 

273 

60 

60 

114 

255 

239 

6  rooms    

1  204 

83 

662 

94 

129 

250 

100 

190 

65 

54 

70 

199 

161 

7  rooms  

444 

35 

259 

36 

44 

93 

32 

35 

18 

18 

36 

80 

74 

8  rooms  

84 

6 

108 

22 

20 

65 

16 

29 

10 

13 

27 

56 

41 

9  rooms  or  more  

30 

18 

56 

1 

16 

35 

10 

18 

3 

2 

5 

25 

10 

Median  

5.1 

4.1 

4.5 

3.5 

3.7 

4.3 

3.4 

4.0 

4.0 

3.8 

4.1 

4.4 

3.9 

Year-roynd  vacant  for  sate   

40 

8 

49 

22 

28 

10 

40 

10 

9 

3 

17 

7 

36 

1  to  3  rooms   

3 

1 

2 

- 

- 

- 

5 

3 

- 

- 

- 

1 

4  and  5  rooms                                -  - 

16 

3 

20 

7 

8 

3 

14 

1 

2 

3 

1 

13 

6  and  7  rooms  

16 

4 

21 

9 

19 

4 

13 

6 

1 

13 

6 

17 

8  rooms  or  more  

5 

— 

6 

6 

1 

3 

8 

- 

6 

1 

- 

5 

Median  

5.6 

5.5 

5.7 

62 

6.0 

6.8 

5.6 

5.7 

8.0 

6.3 

5.9 

5.8 

Year-round  vacant  for  rant  

342 

85 

229 

21 

11 

85 

57 

172 

2 

7 

29 

152 

25 

1  room 

5 

10 

15 

6 

7 

17 

1 

2  rooms    

25 

4 

26 

3 

2 

2 

4 

49 

2 

1 

3  rooms  

107 

20 

43 

3 

4 

38 

25 

44 

2 

13 

42 

6 

4  rooms  

48 

32 

66 

4 

3 

31 

19 

36 

2 

12 

69 

13 

5  rooms  

85 

15 

43 

2 

6 

5 

16 

3 

35 

2 

6  rooms  or  more  

72 

4 

36 

3 

2 

1 

4 

10 

1 

1 

5 

3 

Medion    

4.2 

3.8 

4.0 

3.0 

3.4 

3.4 

3.5 

3.0 

3.3 

3.6 

4.0 

3.9 

PERSONS 

Owner  occupied  

4  936 

1  694 

6  541 

2  775 

8  452 

3  717 

2  028 

2  334 

4  573 

4  222 

5  737 

1  991 

7  361 

1  person    

867 

206 

1  012 

242 

513 

538 

276 

316 

282 

124 

172 

285 

362 

2  persons  _  _  _  _ 

1  685 

524 

1  996 

706 

1  901 

1  161 

600 

724 

889 

708 

700 

534 

1  126 

3  persons   

941 

308 

1  082 

487 

1  611 

626 

360 

397 

719 

726 

854 

313 

1  073 

664 

323 

924 

539 

589 

3 1 3 

364 

1  275 

1  113 

1  432 

342 

1  666 

5  persons  _   

417 

196 

636 

383 

1  361 

382 

211 

273 

827 

793 

1  204 

273 

1  453 

6  persons   

192 

83 

430 

229 

615 

221 

148 

114 

337 

426 

725 

133 

887 

7  persons  

90 

31 

234 

104 

249 

120 

65 

81 

150 

200 

376 

71 

427 

8  persons  _   

45 

15 

143 

51 

143 

SI 

29 

42 

69 

85 

188 

28 

244 

35 

8 

84 

34 

62 

29 

26 

23 

25 

47 

86 

12 

123 

Median  

2.5 

2.9 

2.7 

3.4 

3.6 

2.8 

2.9 

2.8 

3.8 

4.0 

4.3 

3.1 

4.2 

Renter  occupied   

4  334 

1  749 

4  245 

1  070 

1  317 

1  953 

1  740 

1  556 

417 

466 

645 

1  282 

1  564 

1  person  

1  349 

461 

1  422 

319 

352 

594 

575 

416 

122 

108 

110 

361 

193 

2  persons  

1  256 

585 

1  069 

376 

456 

543 

546 

406 

127 

139 

173 

347 

531 

3  persons   

731 

331 

701 

171 

230 

356 

328 

296 

68 

90 

122 

239 

310 

4  persons 

519 

240 

493 

105 

134 

237 

154 

185 

48 

61 

90 

146 

198 

5  persons  _  

257 

82 

278 

51 

82 

108 

68 

111 

26 

35 

59 

88 

153 

6  persons     

109 

28 

122 

22 

33 

59 

35 

60 

17 

14 

37 

54 

83 

7  persons  -  

51 

18 

98 

13 

18 

35 

13 

39 

3 

8 

33 

27 

43 

8  persons  _  _ 

44 

2 

43 

8 

6 

14 

12 

27 

5 

7 

8 

14 

29 

9  persons  or  more  

18 

2 

19 

5 

6 

7 

9 

16 

1 

4 

13 

6 

24 

Median   

2.2 

2.2 

2.2 

2.1 

2.2 

2.2 

2.0 

2.4 

2.2 

2.4 

2.8 

2.3 

2.7 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied  

4  936 

1  694 

6  541 

2  775 

8  452 

3  717 

2  028 

2  334 

4  573 

4  222 

5  737 

1  991 

7  361 

0  50  or  less   _   

3  209 

952 

4  051 

1  481 

4  620 

2  324 

1  239 

1  338 

2  452 

1  588 

1  718 

1  153 

2  706 

0.51  to  0.75     

969 

448 

1  334 

713 

2  496 

800 

442 

498 

1  396 

1  491 

1  883 

461 

2  270 

0.76  to  1.00    ___ 

640 

251 

913 

471 

1  132 

486 

278 

381 

587 

929 

1  664 

311 

1  801 

1.01  to  1.50  _   

103 

39 

222 

94 

184 

91 

58 

106 

129 

196 

406 

57 

512 

1 .51  or  more  

15 

4 

21 

16 

20 

16 

11 

11 

9 

18 

66 

9 

72 

Ranter  occupied   

4  334 

1  749 

4  245 

1  070 

1  317 

1  953 

1  740 

1  556 

417 

466 

645 

1  282 

1  564 

0.50  or  less    _  

2  763 

930 

2  232 

466 

582 

1  058 

724 

666 

204 

179 

217 

658 

432 

0.51  to  0.75   

771 

431 

946 

318 

428 

447 

516 

357 

100 

136 

177 

324 

540 

0.76  to  1.00  _  

648 

322 

854 

220 

227 

344 

371 

357 

93 

110 

146 

226 

397 

1.01  to  1.50    

120 

58 

175 

52 

59 

76 

81 

125 

18 

33 

75 

51 

146 

1  51  or  more 

32 

g 

38 

14 

21 

28 

48 

51 

2 

a 

30 

23 

49 

With  ell  plumbing  focilitni    

8  572 

3  427 

10  409 

3  790 

9  665 

5  564 

3  654 

3  716 

4  926 

4  649 

6  330 

3  236 

8  813 

Owner  occupitd  

4  683 

1  688 

6  451 

2  755 

8  375 

3  686 

1  993 

2  287 

4  518 

4  194 

5  698 

1  971 

7  276 

1 .00  or  less  

4  569 

1  646 

6  210 

2  645 

8  172 

3  580 

1  924 

2  174 

4  381 

3  983 

5  229 

1  909 

6  697 

1.01  to  1.50   

102 

39 

220 

94 

184 

90 

58 

102 

128 

194 

405 

54 

509 

1.51  or  more  

12 

3 

21 

16 

19 

16 

11 

11 

9 

17 

64 

8 

70 

3  889 

1  739 

3  958 

1  035 

1  290 

1  878 

1  661 

1  429 

408 

455 

632 

1  265 

1  537 

1.00  or  less  

3  754 

1  673 

3  752 

969 

1  214 

1  778 

1  538 

1  268 

388 

414 

530 

1  192 

1  343 

1.01  to  1.50   

110 

58 

173 

52 

56 

74 

80 

118 

18 

33 

75 

51 

145 

1.51  or  more  

25 

8 

33 

14 

20 

26 

43 

43 

2 

8 

27 

22 

49 
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Table  19.    Utilization  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Cohoes 

Commack 
(U) 

Copiague 
(U) 

Corning 

Cortland 

Deer  Pork 

(U) 

Depew 

De  Witt  (U) 

Dix  Hills 
(U) 

Dobbs 
Ferry 

Dunkirk 

Eost- 
chester  (U) 

Eost 
Massa- 
pequo  (U) 

ROOMS 

AH  y tor-round  Haiti   

6  644 

S  244 

S  569 

5  802 

6  387 

7  467 

6  426 

2  816 

2  550 

3  237 

5  762 

1  128 

3  843 

34 

4 

40 

89 

96 

8 

15 

16 

6 

96 

67 

52 

12 

92 

14 

86 

134 

249 

47 

34 

26 

5 

123 

52 

230 

16 

449 

150 

298 

561 

724 

298 

217 

272 

37 

469 

294 

1  441 

34 

1  005 

173 

952 

1  015 

1  030 

559 

959 

453 

102 

684 

730 

1  414 

148 

1  523 

520 

1  278 

1  083 

1  308 

1  129 

2  213 

308 

309 

535 

1  305 

1  005 

344 

2  095 

673 

1  554 

1  181 

1  328 

1  802 

1  865 

530 

342 

481 

1  368 

1  556 

956 

900 

1  585 

849 

884 

820 

1  740 

717 

574 

606 

353 

1  023 

1  268 

1  382 

334 

1  495 

320 

482 

494 

1  376 

295 

404 

606 

236 

568 

609 

662 

212 

630 

192 

373 

338 

508 

111 

231 

537 

260 

355 

553 

287 

5.4 

7.2 

5.6 

5.5 

5.3 

6.4 

5.4 

6.1 

7.3 

5.0 

5.8 

5.4 

6.8 

Owner  occupied  

2  947 

4  825 

4  396 

3  340 

3  182 

6  587 

4  751 

1  990 

2  403 

1  698 

3  966 

4  270 

3  703 

1 

3 

2 

8 

5 

3 

5 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

11 

1 

13 

6 

8 

8 

14 

2 

- 

2 

4 

4 

2 

3  rooms     

65 

6 

71 

46 

40 

55 

60 

8 

13 

21 

47 

36 

15 

246 

41 

558 

270 

245 

330 

314 

91 

74 

197 

264 

165 

124 

5  rooms   

682 

479 

1  050 

595 

588 

958 

1  627 

229 

283 

272 

825 

361 

328 

6  rooms   -  

1  088 

643 

1  426 

898 

894 

1  702 

1  688 

495 

333 

408 

1  113 

1  367 

935 

7  rooms  

475 

1  552 

798 

754 

681 

1  693 

670 

547 

590 

321 

906 

1  215 

1  356 

8  rooms   -   

213 

1  477 

302 

438 

420 

1  347 

275 

394 

588 

231 

492 

590 

656 

166 

623 

176 

325 

301 

491 

98 

223 

519 

245 

312 

531 

284 

Medion    

5.9 

7.3 

5.9 

6.3 

6.3 

6.6 

5.7 

6.8 

7.3 

6.4 

6.3 

6.7 

6  8 

Renter  ictlfW  

3  476 

384 

1  048 

2  126 

2  929 

801 

1  567 

790 

97 

1  453 

1  579 

3  756 

119 

1  room   

33 

- 

36 

69 

78 

5 

10 

17 

1 

83 

57 

47 

7 

2  rooms   

77 

13 

68 

109 

228 

36 

17 

23 

5 

112 

43 

220 

16 

3  rooms    

350 

138 

210 

438 

638 

234 

141 

258 

22 

423 

228 

1  377 

16 

4  rooms 

714 

126 

354 

662 

713 

214 

612 

350 

20 

472 

401 

1  222 

24 

5  rooms   

781 

36 

196 

447 

660 

157 

556 

74 

24 

249 

434 

632 

13 

6  rooms  

965 

22 

117 

231 

392 

88 

157 

32 

6 

66 

220 

180 

15 

7  rooms  -   

400 

26 

42 

105 

125 

34 

45 

19 

1 1 

30 

96 

46 

21 

8  rooms  -    

115 

17 

14 

30 

65 

20 

17 

9 

2 

4 

65 

19 

5 

9  rooms  or  more  

41 

6 

1 1 

35 

30 

13 

12 

8 

6 

14 

35 

13 

2 

Median  

5.2 

3.8 

4.1 

4.2 

4.2 

4.1 

4.5 

3.8 

4  5 

3.7 

4  6 

3.7 

4.4 

7 

8 

21 

27 

33 

23 

13 

12 

13 

6 

32 

12 

5 

1  to  3  rooms  

- 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

1 

3 

1 

~ 

2 

6 

3 

18 

9 

6 

4 

3 

1 

1 1 

3 

- 

6  ond  7  rooms  

6 

6 

9 

13 

13 

10 

5 

8 

3 

5 

13 

4 

3 

8  rooms  or  more  

1 

~ 

5 

9 

2 

4 

2 

- 

5 

- 

7 

2 

1 

Median  .   

6.4 

6.5 

6.4 

6.6 

5.4 

5  9 

5.6 

6.5 

6.8 

6.0 

6.3 

5.5 

7.0 

teer-round  vcKont  for  rent  

110 

3 

35 

190 

157 

19 

43 

13 

3 

56 

77 

43 

1 

1  room  

11 

12 

9 

4 

2  rooms  .   

3 

4 

10 

11 

3 

1 

5 

2 

I 

3  rooms      

21 

11 

47 

34 

6 

5 

4 

20 

12 

19 

28 

1  i 

57 

53 

A 

\  7 

g 

10 

35 

5  rooms  .   

32 

7 

24 

26 

1 

14 

1 

10 

15 

5 

6  rooms  or  more  

26 

2 

41 

21 

3 

6 

- 

2 

9 

2 

Median     

4.6 

3.7 

4.0 

3.9 

3.6 

4.4 

3.8 

3.2 

4.1 

3  6 

IIBCAUC 

PERSONS 

Owner  occupied  _  _             .  _  

2  947 

4  (25 

4  396 

3  340 

3  182 

6  587 

4  751 

1  990 

2  403 

1  698 

3  966 

4  270 

3  703 

1  person  

479 

64 

303 

572 

510 

203 

343 

115 

65 

108 

703 

281 

96 

2  persons   -  -  

950 

490 

1  062 

1  058 

1  047 

901 

1  054 

459 

391 

419 

1  244 

1  125 

595 

3  persons   .   

543 

690 

781 

536 

527 

971 

841 

378 

432 

335 

626 

866 

606 

4  persons  

401 

1  403 

900 

509 

482 

1  726 

1  054 

472 

653 

398 

540 

927 

944 

5  persons  

274 

1  155 

677 

340 

304 

1  392 

778 

346 

455 

256 

396 

618 

738 

6  persons   

162 

576 

381 

185 

169 

782 

413 

135 

245 

97 

236 

277 

417 

7  persons     

69 

289 

154 

86 

85 

378 

160 

50 

96 

51 

124 

119 

188 

8  persons     

40 

96 

83 

36 

32 

153 

68 

25 

42 

24 

60 

42 

73 

9  persons  or  more   

29 

62 

55 

18 

26 

81 

40 

10 

24 

10 

37 

15 

46 

Median  

2.6 

4.3 

3.6 

2.6 

2.6 

4.2 

3  6 

3.6 

4.0 

3.5 

2.6 

3.3 

4.1 

Ron  tor  occupied   

3  476 

384 

1  048 

2  126 

2  929 

801 

1  567 

790 

97 

1  453 

1  579 

3  756 

119 

1  person   

909 

42 

151 

687 

922 

108 

305 

235 

20 

431 

472 

1  017 

29 

2  persons    

1  006 

124 

308 

626 

877 

244 

457 

295 

26 

426 

403 

1  402 

34 

3  persons  -   - 

609 

104 

228 

382 

469 

202 

345 

141 

21 

212 

277 

668 

20 

4  persons  .   

439 

58 

162 

219 

352 

111 

227 

87 

14 

233 

195 

448 

12 

5  persons   

256 

31 

106 

118 

173 

54 

128 

27 

9 

84 

100 

137 

17 

6  persons    

135 

19 

48 

55 

72 

41 

66 

5 

5 

40 

50 

60 

4 

70 

19 

16 

35 

24 

26 

■ 

36 

18 

8  persons                      -  -  __  .   

31 

1 

15 

13 

21 

12 

7 

- 

1 

3 

25 

4 

3 

9  persons  or  more  -  -     

19 

1 

11 

10 

8 

5 

6 

- 

- 

3 

21 

2 

- 

Median  

2.3 

2.8 

2.8 

2.1 

2.1 

2.7 

2.6 

2.0 

2.6 

2.2 

2.3 

2.1 

2.4 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied  

2  947 

4  825 

4  396 

3  340 

3  182 

6  587 

4  751 

1  990 

2  403 

1  698 

3  966 

4  270 

3  703 

0  50  or  less  

1  839 

1  883 

1  898 

2  181 

2  091 

2  424 

1  933 

1  123 

1  257 

910 

2  557 

2  511 

1  496 

0.51  to  0.75  

576 

1  922 

1  254 

691 

645 

2  301 

1  203 

600 

781 

455 

745 

1  214 

1  391 

420 

884 

986 

404 

368 

1  543 

1  342 

237 

31 1 

283 

540 

478 

684 

100 

124 

235 

55 

70 

282 

245 

26 

49 

47 

113 

60 

115 

1 .51  or  more                 -  _  _   

12 

12 

23 

9 

8 

37 

28 

4 

5 

3 

1 1 

7 

17 

Rontor  occupied      

3  476 

384 

1  048 

2  126 

2  929 

801 

1  567 

790 

97 

1  453 

1  579 

3  756 

119 

0.50  or  less   

2  103 

101 

340 

1  184 

1  588 

260 

760 

425 

47 

616 

836 

1  761 

50 

0.51  to  0.75   __   

706 

166 

286 

499 

657 

261 

396 

237 

22 

345 

361 

1  149 

28 

0.76  to  1 .00  

514 

92 

272 

358 

535 

204 

307 

1 1 1 

23 

351 

274 

667 

32 

1 .01  to  1 .50  

123 

23 

105 

71 

122 

65 

92 

14 

5 

99 

79 

151 

7 

1.51  or  more   . 

30 

2 

45 

14 

27 

11 

12 

3 

42 

29 

28 

2 

With  ell  plumbing  facilities  

5  868 

5  177 

5  379 

5  296 

5  916 

7  343 

6  224 

2  751 

2  490 

3  131 

5  438 

7  994 

3  783 

Owner  occupied    

2  849 

4  801 

4  362 

3  282 

3  132 

6  549 

4  720 

1  977 

2  393 

1  693 

3  934 

4  256 

3  664 

1 .00  or  less  

2  741 

4  667 

4  109 

3  219 

3  056 

6  232 

4  450 

1  948 

2  339 

1  643 

3  810 

4  189 

3  534 

1.01  to  1.50...    

99 

124 

231 

55 

68 

280 

242 

26 

49 

47 

113 

60 

113 

1.51  or  more  

9 

10 

22 

8 

8 

37 

28 

3 

5 

3 

11 

7 

17 

•eater  occupied   

3  019 

376 

1  017 

2  014 

2  784 

794 

1  504 

774 

97 

1  438 

1  504 

3  738 

119 

1.00  or  less   

2  892 

351 

876 

1  933 

2  646 

718 

1  405 

758 

92 

1  301 

1  401 

3  561 

110 

1.01  to  1.50   

108 

23 

103 

69 

114 

65 

89 

13 

5 

97 

78 

150 

7 

1 .51  or  more  

19 

2 

38 

12 

24 

11 

10 

3 

40 

25 

27 

2 

GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-67 


Table  19.    Utilization  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970- Continued 


(For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meoning  of  symbols,  see  text] 


Places 

East 
Meadow 

(U) 

Eost 
Northport 

(U) 

Eost 
Rockowoy 

Eost  Vestol 

(U) 

Elmira 

Elmont  (U) 

Elwood  (U) 

Endicott 

Endwell  (U) 

Fairmount 

(U) 

Florol  Pork 

Franklin 
Square  (U) 

Fredonia 

ROOMS 

1 1  948 

3  235 

3  285 

2  435 

1 3  639 

8  342 

3  688 

6  436 

4  786 

4  283 

5  723 

9  330 

2  929 

61 

5 

37 

22 

315 

32 

8 

64 

1 5 

7 

29 

23 

15 

1 04 

22 

162 

90 

101 

72 

36 

265 

94 

452 

195 

1  368 

495 

78 

908 

302 

175 

558 

491 

206 

818 

303 

429 

475 

2  129 

1  164 

171 

1  383 

562 

609 

621 

1  049 

421 

1  647 

470 

450 

374 

2  531 

1  782 

484 

1  338 

1  247 

1  037 

775 

2  095 

637 

3  730 

735 

623 

374 

3  080 

2  616 

621 

1  475 

1  242 

1  234 

1  664 

2  547 

661 

3  302 

835 

526 

41 1 

1  901 

1  478 

954 

580 

673 

728 

1  180 

1  959 

1  350 

494 

327 

290 

1  184 

442 

883 

324 

415 

361 

501 

705 

294 

571 

277 

279 

204 

683 

259 

468 

190 

286 

1 18 

294 

389 

235 

6.3 

6.5 

5.7 

5.7 

5.5 

5.7 

7.0 

5.0 

5.7 

5.7 

6.0 

5.9 

5  7 

10  555 

2  902 

2  127 

1  480 

6  984 

7  053 

3  376 

2  968 

3  647 

3  403 

4  346 

8  120 

1  787 

5 

1 

3 

8 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

1 3 

2 

1 5 

1 9 

3 

2 

2 

1 7 

2 

3  rooms   — 

49 

21 

33 

17 

86 

112 

24 

58 

30 

34 

63 

82 

10 

532 

203 

101 

86 

528 

757 

101 

273 

198 

171 

201 

703 

110 

1  365 

435 

332 

206 

1  241 

1  544 

422 

639 

971 

862 

606 

1  893 

367 

3  480 

684 

567 

326 

2  133 

2  488 

574 

1  064 

1  134 

1  1 60 

1  555 

2  427 

483 

3  230 

806 

505 

378 

1  406 

1  444 

932 

485 

638 

703 

1  144 

1  924 

348 

1  322 

483 

318 

271 

993 

435 

864 

268 

400 

350 

486 

691 

254 

559 

268 

270 

190 

574 

250 

454 

171 

273 

1 15 

288 

382 

211 

6.5 

6.6 

6.6 

6.8 

6.3 

5.9 

7.1 

6.0 

6.0 

6.0 

6.3 

6  1 

6  3 

Ranter  occupied  

1  211 



293 

1  106 

827 

277 

031 

i 

003 

709 

1  326 

1  153 

1  033 

46 

5 

35 

1 6 

OCT 

257 

28 

6 

51 

13 

3 

28 

21 

13 

87 

20 

1 59 

57 

391 

53 

1 8 

38 

9 

98 

51 

32 

3  rooms   _   

204 

68 

406 

160 

1  131 

374 

51 

704 

240 

124 

480 

398 

183 

271 

96 

322 

362 

1  416 

395 

65 

978 

320 

324 

410 

335 

295 

5  rooms 

272 

28 

113 

157 

1  163 

225 

56 

642 

255 

152 

163 

189 

246 

6  rooms 

233 

41 

44 

40 

813 

117 

40 

373 

92 

67 

96 

1 10 

152 

67 

22 

1 5 

19 

427 

33 

18 

77 

25 

21 

32 

32 

63 

23 

8 

5 

9 

163 

0 

14 

45 

10 

0 

1 4 

12 

31 

9  rooms  or  more 

3 

5 

7 

7 

81 

8 

9 

14 

10 

3 

5 

5 

18 

4.5 

4.1 

3.4 

4.0 

4.3 

3.9 

4.5 

4.1 

4.2 

4.2 

3.6 

3.8 

4.5 

27 

e 

14 

27 

94 

15 

9 

26 

23 

21 

3 

12 

28 

1  to  3  rooms 

1 

} 

1 

2 

4  ond  5  rooms 

4 

2 

2 

28 

7 

1 

7 

g 

] ) 

0 

9 

14 

3 

9 

17 

50 

$ 

2 

13 

12 

5 

5 

12 

8  rooms  or  more 

9 

2 

10 

15 

1 

3 

5 

7 

6.6 

6.5 

6.3 

7.2 

6.1 

5.4 

7.9 

6.5 

5.9 

5.5 

5.5 

6  2 

Yeor-round  vacant  for  rtnt  

32 

7 

16 

84 

470 

19 

2 

237 

78 

138 

19 

20 

25 

1  room    

10 

3 

40 

5 

1 

2  rooms   

3 

2 

28 

32 

13 

3 

1 

2 

1 

3  rooms  

8 

3 

7 

16 

107 

5 

74 

29 

17 

6 

8 

7 

4  rooms  

9 

1 

3 

24 

131 

8 

91 

38 

110 

5 

5 

2 

2 

~ 

jj 

37 

6 

10 

4 

4 

5 

~ 

3 

~ 

3 

88 

2 

1 7 

1 

1 

3 

1 

10 

Median    —   

2.9 

4.0 

3.4 

3.2 

3.9 

4. 1 

3.8 

3.7 

4.0 

4.0 

3.5 

5.0 

PERSONS 

Owner  occupies  

10  555 

2  902 

2  127 

480 

6  984 

7  053 

3  376 

2  968 

3  647 

3  403 

4  346 

8  120 

1  787 

313 

76 

1  332 

388 

1 09 

222 

1 72 

41 8 

427 

231 

2  persons  

1  756 

520 

474 

299 

2  121 

1  645 

513 

955 

881 

681 

1  205 

2  047 

555 

3  persons     

2  119 

467 

388 

253 

1  125 

1  536 

533 

541 

652 

590 

766 

1  705 

230 

2  958 

719 

506 

384 

828 

1  575 

919 

441 

789 

760 

790 

1  874 

310 

1  955 

540 

303 

264 

630 

1  033 

694 

268 

587 

601 

541 

1  1 94 

203 

828 

262 

164 

125 

474 

517 

358 

176 

31 1 

336 

315 

519 

1 10 

389 

1 34 

67 

48 

244 

222 

151 

69 

1 14 

148 

1 80 

235 

62 

8  persons  

1 50 

56 

30 

19 

1 39 

106 

65 

35 

56 

70 

87 

89 

87 

30 

18 

1 2 

91 

31 

34 

13 

35 

45 

30 

20 

3.9 

3.9 

3.5 

3.8 

2.5 

3.5 

4  1 

2.6 

3.6 

3  8 

3  2 

3  4 

2  9 

Renter  occupied  

1  211 

293 

1  106 

827 

5  842 

1  239 

277 

3  031 

1  003 

709 

1  326 

1  153 

1  033 

1  person  

1 64 

67 

333 

182 

2  061 

225 

43 

950 

251 

135 

426 

21 3 

284 

2  persons  

283 

75 

417 

303 

1  506 

392 

70 

929 

322 

270 

459 

437 

341 

3  persons  

276 

49 

212 

176 

857 

288 

45 

519 

220 

133 

206 

250 

185 

4  persons  _  . 

243 

59 

85 

112 

601 

183 

54 

344 

141 

98 

115 

145 

129 

5  persons    

159 

27 

36 

36 

353 

73 

32 

147 

38 

38 

60 

61 

55 

6  persons  

50 

10 

15 

11 

215 

32 

15 

84 

19 

20 

32 

26 

21 

7  persons   

16 

4 

5 

6 

130 

30 

12 

35 

6 

9 

14 

12 

8 

1 7 

1 

2 

1 

74 

1 1 

4 

1 7 

3 

3 

8 

5 

5 

3 

1 

1 

~ 

45 

5 

2 

6 

3 

3 

6 

4 

5 

3.1 

2.6 

2.0 

2.3 

2. 1 

2.5 

3.1 

2.1 

2.3 

2.3 

2.0 

2.3 

2.2 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied 

10  555 

2  902 

2  127 

1  480 

6  984 

7  053 

3  376 

2  968 

3  647 

3  403 

4  346 

0  50  or  less 

4  391 

1  321 

1  1 73 

749 

4  589 

3  169 

1  554 

I  862 

1  727 

1  339 

2  381 

3  912 

1  098 

0  51  to  0  75 

3  833 

937 

597 

462 

1  230 

2  123 

1  1 55 

575 

988 

1  021 

1  141 

2  536 

368 

0  76  to  1  00 

1  970 

540 

291 

233 

908 

1  467 

565 

446 

771 

859 

684 

1  417 

282 

1  01  to  1  50 

332 

97 

61 

31 

232 

264 

87 

74 

147 

166 

133 

230 

34 

1.51  or  more  

29 

7 

5 

5 

25 

30 

15 

11 

14 

18 

7 

25 

5 

Renter  occupied 

1  211 

293 

1  106 

827 

277 

0  50  or  less 

330 

127 

496 

415 

3  226 

463 

1 03 

1  713 

495 

OO  1 

609 

0  51  to  0  75 

374 

72 

341 

21 1 

1  1 75 

362 

66 

707 

299 

1 94 

352 

404 

0  76  to  1  00 

410 

72 

224 

169 

1  090 

292 

74 

476 

1 77 

1 22 

216 

226 

1 53 

1.01  to  1  50  _„ 

73 

19 

29 

25 

291 

78 

26 

106 

25 

26 

70 

50 

20 

1.51  or  more   

24 

3 

16 

7 

60 

44 

8 

29 

7 

6 

23 

19 

5 

With  all  plumbing  facilities 

1 1  688 

3  173 

3  218 

2  301 

12  383 

8  1 84 

3  631 

5  910 

0 

10  496 

2  883 

3  641 

3  385 

4  316 

8  064 

1  773 

1.00  or  less  _  

10  136 

2  779 

2  055 

1  439 

6  645 

6  680 

3  257 

2  866 

3  481 

3  202 

4  178 

7  810 

1  735 

1    01    tn   1  Kf\ 

331 

97 

60 

31 

228 

263 

86 

74 

146 

165 

132 

229 

33 

1.51  or  more  

29 

7 

5 

5 

25 

29 

13 

11 

14 

18 

6 

25 

5 

Renter  occupied   

i  192 

290 

1  098 

826 

5  485 

1  212 

275 

2  959 

996 

702 

1  316 

1  130 

1  017 

1.00  or  less  

1  096 

268 

1  053 

794 

5  154 

1  097 

241 

2  829 

965 

670 

1  223 

1  064 

993 

1.01  to  1.50  _._  

72 

19 

29 

25 

286 

77 

26 

106 

24 

26 

70 

47 

19 

1.51  or  more  

24 

3 

16 

7 

45 

38 

8 

24 

7 

6 

23 

19 

5 
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Table  19.    Utilization  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text) 


Places 

Freeport 

Fulton 

Garden 
City 

Genevo 

Glen  Cove 

Glens  Falls 

Glovers- 
ville 

Great  Neck 

Half 
Hollow 
Hills  (U) 

Hamburg 

Hartsdale 

(U) 

Haup- 
pauge (U) 

Hemp- 
stead 

ROOMS 

All  yeor-round  unit*   

U  810 

4  930 

7  451 

5  497 

7  642 

6  064 

7  508 

3  466 

I  562 

3  24* 

4  330 

3  499 

13  159 

315 

100 

106 

197 

76 

81 

87 

19 

2 

11 

44 

10 

435 

626 

115 

66 

192 

208 

156 

175 

84 

4 

30 

152 

25 

813 

1  867 

427 

451 

511 

810 

548 

721 

345 

24 

166 

972 

117 

2  635 

1  751 

678 

334 

679 

1  266 

785 

778 

394 

109 

367 

829 

247 

1  867 

5  rooms    

1  636 

1  083 

375 

1  020 

1  182 

1  188 

1  806 

414 

136 

588 

551 

354 

1  887 

2  401 

1  096 

1  642 

1  208 

1  536 

1  396 

2  068 

666 

203 

813 

557 

515 

2  610 

2  221 

712 

1  893 

840 

1  194 

869 

1  037 

682 

464 

710 

557 

888 

1  679 

1  202 

427 

1  279 

535 

750 

597 

488 

519 

660 

354 

357 

1  041 

748 

9  rooms  or  more   

791 

292 

1  305 

315 

620 

444 

348 

343 

960 

209 

31 1 

302 

485 

Medion  —  

5.6 

5.6 

6.9 

5.6 

5.7 

5.7 

5  6 

6.2 

8.0 

6.1 

4.8 

7.0 

4  9 

7  631 

2  tot 

6  284 

3  141 

5  015 

3  295 

4  164 

2  435 

2  266 

2  359 

1  855 

3  142 

6  278 

1  room     

6 

5 

6 

1 

4 

2 

2 

4 

1 

2 

1 

1 

4 

2  rooms    

12 

4 

2 

4 

16 

4 

9 

3 

2 

5 

1 

5 

11 

81 

34 

10 

25 

83 

28 

57 

25 

3 

21 

13 

21 

90 

473 

160 

47 

156 

407 

201 

270 

105 

58 

102 

43 

166 

323 

1  068 

574 

304 

548 

793 

509 

917 

231 

86 

379 

158 

308 

989 

6  rooms    

2  058 

808 

1  570 

927 

1  311 

953 

1  358 

600 

172 

681 

473 

476 

2  191 

7  rooms   

2  062 

590 

1  825 

709 

1  101 

697 

807 

642 

424 

642 

521 

857 

1  546 

8  rooms   

1  131 

374 

1  253 

495 

714 

506 

439 

492 

634 

332 

348 

1  016 

684 

9  rooms  or  more   

740 

259 

1  267 

276 

586 

395 

305 

333 

886 

195 

297 

292 

440 

Medion   

6.6 

6.3 

7.2 

6.4 

6.4 

6.4 

6.1 

6.9 

8.1 

6.5 

7.0 

7.2 

6.3 

Inter  occupied  __   

4  931 

1  849 

1  101 

2  080 

2  431 

2  447 

2  958 

975 

174 

824 

2  396 

310 

6  593 

1  room   

303 

65 

98 

136 

66 

73 

69 

15 

- 

8 

43 

8 

419 

2  rooms    

595 

81 

62 

141 

186 

129 

144 

78 

1 

23 

150 

18 

769 

3  rooms   

1  721 

325 

430 

442 

658 

447 

585 

314 

21 

139 

938 

90 

2  454 

4  rooms   - 

1  242 

470 

277 

488 

813 

512 

456 

278 

46 

247 

760 

76 

1  494 

5  rooms   

543 

462 

70 

448 

368 

609 

801 

169 

46 

201 

383 

39 

858 

6  rooms   

300 

265 

58 

257 

208 

413 

632 

62 

24 

121 

79 

27 

387 

7  rooms  

136 

1 1 1 

56 

108 

82 

154 

194 

32 

19 

58 

27 

29 

117 

8  rooms  -  _  

55 

47 

22 

31 

25 

76 

39 

18 

9 

16 

8 

16 

56 

9  rooms  or  more  

36 

23 

28 

29 

25 

34 

38 

9 

8 

11 

8 

7 

39 

Median  

3.4 

4.5 

3.4 

4.2 

3.9 

4.6 

4.8 

3.8 

4.9 

4.5 

3.6 

4.0 

34 

Year-round  vacant  for  tale   

62 

17 

21 

29 

18 

16 

36 

18 

89 

17 

5 

12 

43 

1  to  3  rooms  

4 

1 

~ 

1 

1 

2 

3 

1 

- 

- 

1 

- 

2 

4  ond  5  rooms  

13 

5 

2 

8 

4 

3 

1 7 

6 

1 

~ 

3 

16 

6  and  7  rooms  

31 

7 

9 

15 

8 

7 

13 

6 

24 

10 

2 

3 

22 

8  rooms  or  more   

14 

4 

10 

5 

5 

4 

3 

5 

64 

6 

2 

6 

3 

Medion  

6.2 

6.0 

7.4 

6.3 

6.7 

6.5 

5.3 

6.7 

8.5  + 

7.1 

7.3 

6  5 

5.7 

114 

192 

3 

75 

105 

186 

192 

17 

2 

14 

29 

4 

175 

1  room  

4 

30 

13 

4 

6 

12 

1 

11 

2  rooms  __  

11 

29 

8 

5 

23 

14 

1 

2 

31 

3  rooms  

51 

56 

26 

60 

58 

57 

4 

3 

11 

68 

28 

38 

16 

30 

52 

29 

A 

]  ] 

]  y 

38 

5  rooms  

8 

23 

7 

3 

30 

34 

4 

5 

5 

14 

6  rooms  or  more  

12 

16 

5 

3 

17 

46 

4 

2 

2 

13 

Median  

3.3 

3.2 

3.1 

3.2 

3.6 

3.9 

4.4 

4.0 

3  8 

32 

Owner  occupied  

7  631 

2  808 

6  284 

3  141 

5  015 

3  295 

4  164 

2  435 

2  266 

2  359 

1  855 

3  142 

6  278 

1  person  _   .  

593 

412 

452 

485 

365 

538 

732 

162 

54 

247 

98 

128 

551 

2  persons  _  

1  945 

897 

1  817 

977 

1  185 

1  002 

1  423 

660 

280 

652 

472 

500 

1  617 

3  persons  

1  434 

464 

1  137 

487 

924 

574 

685 

506 

375 

410 

335 

496 

1  204 

4  persons  

1  528 

418 

1  239 

458 

1  087 

396 

589 

576 

734 

447 

472 

806 

1  160 

5  persons..   

1  057 

271 

780 

358 

783 

341 

361 

343 

474 

297 

300 

620 

804 

6  persons  

543 

198 

455 

199 

370 

212 

196 

129 

199 

164 

108 

336 

468 

7  persons     

274 

80 

221 

82 

194 

139 

104 

32 

88 

80 

39 

157 

257 

8  persons  

156 

43 

113 

61 

70 

70 

46 

20 

47 

39 

24 

71 

150 

9  persons  or  more  

101 

25 

70 

34 

37 

23 

28 

7 

15 

23 

7 

28 

67 

Median   

3.4 

2.7 

3.3 

2.7 

3.5 

2.7 

2.4 

3.3 

4.1 

3.2 

3.5 

4  1 

3.3 

Reater  accepted .  . 

4  931 

1  849 

1  101 

2  080 

2  431 

2  447 

2  958 

975 

174 

824 

2  396 

310 

6  593 

1  person     

1  447 

559 

504 

778 

584 

777 

1  085 

270 

25 

253 

580 

66 

2  034 

2  persons  

1  737 

495 

344 

536 

677 

683 

814 

333 

38 

232 

997 

99 

2  298 

3  persons      

756 

314 

114 

287 

509 

371 

426 

150 

29 

159 

421 

51 

961 

4  persons  

450 

202 

62 

224 

327 

279 

300 

121 

31 

94 

289 

44 

562 

5  persons    

217 

135 

41 

118 

185 

151 

161 

53 

25 

38 

76 

26 

315 

6  persons    

164 

65 

18 

64 

79 

76 

100 

27 

10 

28 

27 

17 

180 

7  persons  

75 

36 

a 

34 

39 

61 

41 

13 

9 

13 

in? 

8  persons  

48 

26 

6 

26 

21 

35 

18 

7 

5 

5 

2 

94 

9  persons  or  more   

37 

17 

4 

13 

10 

14 

13 

1 

2 

2 

1 

42 

Median   

2.1 

2.2 

1.6 

2.0 

2.4 

2.2 

2.0 

2.2 

3.3 

2.2 

2.1 

2.4 

2.0 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied    .  _ 

7  631 

2  808 

6  284 

3  141 

5  015 

3  295 

4  164 

2  435 

2  266 

2  359 

1  855 

3  142 

6  278 

0.50  or  less  

4  200 

1  755 

4  072 

1  981 

2  629 

2  161 

2  792 

1  561 

1  444 

1  346 

1  122 

1  468 

3  337 

0.51  to  0.75   

2  045 

564 

1  576 

639 

1  397 

617 

813 

646 

615 

591 

549 

1  098 

1  602 

1  084 

390 

552 

415 

786 

419 

452 

202 

1 89 

364 

170 

486 

1  027 

1.01  to  1 .50  

260 

89 

73 

100 

174 

89 

91 

21 

14 

55 

9 

82 

266 

1.51  or  more  

42 

10 

1 1 

6 

29 

9 

16 

5 

4 

3 

5 

8 

46 

Renter  occupied  _  .. 

4  931 

1  849 

1  101 

2  080 

2  431 

2  447 

2  958 

975 

174 

824 

2  396 

310 

6  593 

0.50  or  less    

2  036 

970 

638 

1  1 18 

983 

1  364 

1  845 

465 

69 

487 

1  011 

131 

2  646 

0.51  to  0.75  

1  325 

399 

246 

384 

680 

514 

564 

273 

42 

192 

869 

94 

1  842 

0.76  to  1.00..   

1  065 

357 

173 

443 

508 

416 

416 

175 

51 

1 16 

438 

72 

1  436 

333 

98 

21 

97 

195 

1 19 

1 12 

41 

8 

23 

69 

12 

431 

172 

25 

23 

38 

65 

34 

21 

21 

4 

6 

9 

1 

238 

With  all  plumbing  facilities  

12  364 

4  466 

7  316 

5  045 

7  346 

5  551 

6  898 

3  366 

2  433 

3  157 

4  227 

3  422 

12  650 

Owner  accepted   

7  575 

2  761 

6  238 

3  107 

4  984 

3  250 

4  089 

2  416 

2  262 

2  352 

1  847 

3  114 

6  193 

1 .00  or  less  

7  273 

2  665 

6  157 

3  003 

4  782 

3  1 52 

3  986 

2  392 

2  245 

2  294 

1  833 

3  027 

5  888 

1.01  to  1.50   

260 

87 

71 

98 

173 

89 

88 

21 

13 

55 

9 

79 

260 

1 .51  or  more  

42 

9 

10 

6 

29 

9 

15 

3 

4 

3 

5 

8 

45 

Renter  eccupied   

4  789 

1  705 

1  078 

1  938 

2  362 

2  301 

2  809 

950 

171 

805 

2  380 

308 

6  457 

1.00  or  less   

4  307 

1  590 

1  037 

1  804 

2  108 

2  161 

2  681 

891 

159 

778 

2  302 

295 

5  806 

1.01  to  1.50   

322 

95 

20 

97 

192 

113 

110 

40 

8 

23 

69 

12 

424 

1.51  or  more    

160 

20 

21 

37 

62 

27 

18 

19 

4 

4 

9 

1 

227 
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Table  19.    Utilization  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text) 


Places 

HicKsviiie 

Holbrook- 

nun  I  v uie 
lift 

U  II 

Hornell 

Huntington 

fin 

HuntinQton 

Ctntiriri  Mil 

Jomes- 
town 

lorirhn  It  It 

Johnson 
City 

Johnstown 

Kenmore 

Kingston 

Lacka- 
wanna 

ROOMS 

All  y tor-round  unHi  

12  530 

3  246 

4  344 

4  175 

8  309 

8  395 

15  120 

3  723 

6  689 

3  691 

7  102 

9  164 

9  145 

52 

7 

58 

56 

51 

398 

232 

106 

66 

28 

35 

195 

45 

100 

10 

74 

88 

134 

594 

378 

19 

155 

48 

52 

345 

129 

3  rooms   -  

316 

102 

198 

511 

514 

1  552 

1  462 

214 

866 

259 

289 

1  112 

664 

914 

441 

453 

505 

1  066 

1  479 

2  471 

1 58 

1  220 

384 

890 

1  579 

2  416 

2  091 

739 

838 

593 

1  505 

1  380 

4  073 

108 

1  523 

884 

1  651 

1  863 

2  574 

6  rooms      

4  376 

915 

1  087 

794 

1  927 

1  233 

3  867 

275 

1  948 

965 

2  451 

2  190 

2  171 

2  808 

524 

788 

702 

1  630 

784 

1  568 

1  018 

588 

545 

1  125 

951 

740 

8  rooms  _  

1  295 

338 

477 

591 

1  116 

503 

689 

1  249 

222 

353 

432 

495 

277 

578 

170 

371 

335 

366 

472 

380 

576 

101 

225 

177 

434 

129 

Medion  .   

6.1 

5.9 

6.0 

5.9 

6.0 

4.6 

5.2 

7.5 

5.2 

5.8 

5.8 

5.2 

5.0 

Owner  occupied  

11  44* 

2  799 

2  537 

2  781 

6  635 

3  034 

8  302 

3  191 

3  928 

2  247 

5  060 

5  081 

4  655 

1  room  

4 

3 

6 

1 

1 

7 

6 

2 

6 

3 

1 

3 

8 

2  rooms     

13 

2 

3 

3 

8 

11 

8 

3 

8 

9 

10 

12 

14 

3  rooms    

53 

47 

22 

35 

95 

62 

102 

2 

81 

24 

38 

122 

82 

687 

293 

1 22 

1 78 

639 

245 

738 

31 

456 

1 58 

290 

548 

514 

5  rooms  

1  911 

625 

356 

371 

1  177 

501 

2  129 

72 

929 

454 

928 

i  on 

1  489 

6  rooms    

4  198 

848 

703 

653 

1  752 

790 

3  016 

266 

1  640 

640 

2  137 

1  742 

1  607 

7  rooms     

2  741 

501 

597 

648 

1  539 

610 

1  356 

1  007 

518 

455 

1  071 

827 

597 

8  rooms  

1  272 

319 

396 

566 

1  078 

410 

612 

1  237 

201 

307 

417 

436 

237 

9  rooms  or  more            __  _   

569 

161 

332 

326 

346 

398 

335 

571 

89 

197 

168 

380 

107 

6.2 

60 

6.6 

6.7 

6.3 

6.4 

5.9 

7.7 

5.8 

6.2 

6.1 

6.0 

5.6 

Rontor  occvpM   _ 

1  016 

318 

1  566 

1  283 

1  549 

4  931 

5  947 

473 

2  564 

1  215 

1  955 

3  568 

4  131 

1  room     

45 

4 

39 

52 

49 

348 

200 

100 

55 

22 

31 

168 

36 

2  rooms    

86 

7 

61 

81 

117 

539 

312 

16 

141 

36 

42 

312 

100 

3  rooms  

252 

45 

154 

451 

405 

1  373 

1  187 

206 

737 

186 

237 

895 

526 

215 

109 

296 

314 

394 

1  1 58 

1  509 

92 

710 

193 

578 

91 1 

1  762 

5  rooms    

173 

73 

424 

193 

314 

828 

1  712 

25 

554 

369 

701 

733 

984 

6  rooms  

160 

46 

339 

126 

153 

398 

750 

9 

277 

278 

294 

374 

530 

7  rooms  

58 

14 

159 

42 

69 

142 

174 

11 

60 

78 

50 

100 

134 

8  rooms  

20 

12 

60 

16 

29 

79 

69 

11 

18 

30 

14 

45 

40 

9  rooms  or  more    

7 

8 

34 

8 

19 

66 

34 

3 

12 

23 

8 

30 

19 

Median  

4.1 

4.4 

5.0 

3.7 

4.0 

3.7 

4.3 

3.1 

4.0 

5.0 

4.6 

3.9 

4.3 

Ytor-rownd  vocant  for  salt   

11 

17 

22 

12 

21 

32 

73 

1 

22 

26 

7 

75 

25 

1  to  3  rooms                            _    _     __  _  _ 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

_ 

5 

6 

4  and  5  rooms  .  .    .  _    _  _  

2 

7 

4 

4 

5 

5 

28 

4 

6 

2 

22 

9 

6  ond  7  rooms                                         _  _ 

8 

6 

14 

5 

10 

17 

33 

14 

9 

4 

28 

9 

8  rooms  or  more  

1 

3 

4 

2 

5 

9 

8 

2 

10 

1 

20 

1 

Median   

6  4 

5.6 

6.4 

5.8 

6.9 

6.8 

5.7 

6.1 

6.4 

5.9 

6.1 

4.9 

Year-round  vacant  for  rent    __  __ 

13 

6 

80 

22 

33 

229 

491 

11 

125 

121 

31 

270 

251 

1  room 

9 

1 

31 

21 

4 

4 

3 

] 

22 

] 

2  rooms  

5 

3 

6 

25 

34 

5 

2 

17 

12 

3  rooms  _   

7 

: 

15 

8 

5 

78 

123 

6 

40 

41 

9 

69 

41 

4  rooms  _     

3 

2 

12 

2 

9 

46 

134 

~ 

42 

22 

8 

75 

109 

5  rooms  _   

1 

2 

24 

4 

S 

21 

133 

25 

27 

10 

56 

67 

6  rooms  or  more  _  _   

2 

2 

15 

4 

8 

28 

46 

1 

9 

26 

3 

31 

21 

Median    

3.4 

5.0 

4.4 

3.4 

4.1 

3.3 

4.0 

2.8 

3.8 

4.2 

4.2 

3.9 

4.2 

PERSONS 

Owner  occupied  

11  448 

2  799 

2  537 

2  781 

6  635 

3  034 

8  302 

3  191 

3  928 

2  247 

5  060 

5  081 

4  655 

1  person  

477 

161 

502 

298 

480 

518 

1  335 

40 

579 

380 

678 

794 

498 

2  persons  

2  no 

549 

779 

717 

1  483 

1  107 

2  864 

325 

1  358 

732 

1  543 

1  653 

1  222 

3  persons  

2  121 

461 

354 

500 

1  244 

477 

1  361 

602 

742 

336 

865 

920 

878 

2  880 

632 

313 

520 

1  489 

430 

1  270 

1  203 

549 

350 

784 

724 

831 

5  persons  

2  049 

513 

234 

403 

1  041 

247 

802 

719 

359 

220 

563 

473 

576 

6  persons  

1  016 

254 

169 

181 

532 

151 

393 

217 

200 

125 

342 

248 

365 

7  persons  

451 

136 

108 

92 

226 

62 

181 

58 

74 

57 

163 

138 

159 

8  persons  _  _  

220 

70 

46 

45 

88 

28 

64 

20 

49 

35 

78 

69 

86 

9  persons  or  more   

124 

23 

32 

25 

52 

14 

32 

7 

18 

12 

44 

62 

40 

Median      

3.9 

39 

2.5 

3.3 

3.6 

24 

2.5 

4.0 

2.5 

2.5 

2.9 

2.6 

3.2 

Rontor  occupied  ....  

1  016 

318 

1  566 

1  283 

1  549 

4  931 

5  947 

473 

2  564 

1  215 

1  955 

3  568 

4  131 

1  person   __   

270 

34 

545 

481 

323 

1  793 

2  127 

97 

885 

391 

627 

1  404 

935 

2  persons   

281 

81 

410 

386 

474 

1  569 

1  661 

200 

828 

351 

721 

954 

1  138 

3  persons   . 

183 

74 

231 

187 

317 

802 

854 

98 

395 

207 

343 

494 

784 

4  persons 

126 

49 

169 

110 

220 

461 

642 

41 

234 

143 

1 70 

348 

583 

5  persons   

86 

33 

97 

60 

102 

185 

319 

20 

126 

62 

53 

162 

309 

6  persons  

32 

23 

54 

30 

58 

79 

198 

12 

54 

29 

25 

97 

184 

7  persons  

20 

15 

27 

14 

34 

21 

88 

4 

28 

14 

14 

58 

86 

8  persons  

13 

6 

21 

10 

12 

15 

42 

1 

7 

11 

1 

31 

55 

9  persons  or  more   _ 

5 

3 

12 

5 

9 

6 

16 

7 

7 

1 

20 

57 

Medion    

2.3 

3.1 

2.1 

1.9 

2.5 

1.9 

2.0 

2.2 

2.0 

2.1 

2.0 

1.9 

2.5 

PERSONS  PER  ROOM 

Ownor  occupied  

11  448 

2  799 

2  537 

2  781 

6  635 

3  034 

8  302 

3  191 

3  928 

2  247 

5  060 

5  081 

4  655 

0.50  or  less  _  _  

4  716 

1  128 

1  673 

1  673 

3  251 

2  181 

5  270 

1  832 

2  438 

1  447 

2  942 

3  244 

2  240 

0.51  to  0.75   

3  656 

821 

494 

742 

2  026 

564 

1  713 

1  162 

777 

469 

1  126 

1  013 

980 

0.76  to  1 .00   

2  560 

662 

300 

301 

1  112 

242 

1  144 

170 

566 

280 

840 

634 

1  075 

1.01  to  1.50   _ 

483 

172 

56 

57 

214 

42 

155 

20 

130 

48 

146 

168 

310 

1.51  or  more  

33 

16 

14 

8 

32 

5 

20 

7 

17 

3 

6 

22 

50 

1  016 

318 

1  566 

1  283 

1  549 

4  931 

5  947 

473 

2  564 

1  215 

1  955 

3  568 

4  131 

0.50  or  less   -  

436 

109 

1  004 

693 

624 

2  485 

3  402 

117 

1  465 

751 

1  322 

2  006 

1  984 

0.51  to  0.75   _  

284 

87 

274 

298 

415 

1  336 

1  217 

178 

599 

253 

397 

719 

939 

0.76  to  1.00  

212 

83 

229 

217 

364 

958 

1  032 

88 

381 

172 

200 

641 

797 

1.01  to  1.50  _  _   

66 

30 

44 

48 

106 

110 

236 

11 

95 

31 

30 

149 

309 

1  51  or  more 

18 

9 

]5 

27 

40 

42 

60 

24 

8 

6 

53 

102 

WMl  all  plumbing  fodlittoi   

12  346 

3  089 

3  980 

3  994 

8  072 

7  578 

13  856 

3  641 

6  365 

3  370 

6  966 

8  267 

8  638 

Ownor  occupied  _  .   

11  369 

2  778 

2  516 

2  767 

6  579 

2  997 

8  251 

3  169 

3  908 

2  208 

5  025 

4  960 

4  618 

1.00  or  less   __    

10  859 

2  590 

2  446 

2  702 

6  334 

2  952 

8  078 

3  142 

3  761 

2  157 

4  874 

4  779 

4  260 

1.01  to  1.50  _  

479 

172 

56 

57 

213 

41 

153 

20 

130 

48 

145 

163 

310 

1 .51  or  more  

31 

16 

14 

8 

32 

4 

20 

7 

17 

3 

6 

18 

48 

Rontor  occupied  .  -   

977 

311 

1  464 

1  227 

1  493 

4  581 

5  605 

472 

2  477 

1  162 

1  941 

3  307 

4  020 

1.00  or  less  

896 

272 

1  408 

1  160 

1  359 

4  439 

5  329 

382 

2  360 

1  125 

1  905 

3  122 

3  614 

1.01  to  1.50   _  

64 

30 

43 

45 

103 

108 

229 

11 

95 

31 

30 

139 

306 

1 .51  or  more  

17 

9 

13 

22 

31 

34 

47 

79 

22 

6 

6 

46 

100 
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Table  19.    Utilization  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text) 


Places 

Lancaster 

Linden- 
hurst 

Lockport 

Locust 
Grove  (U) 

Long 
Beach 

Lynbrook 

Malverne 

Mamor- 
oneck 

Mosso- 
pequo  (U) 

Mosso- 
pequo 
Pork 

Massena 

Merrick 

<U) 

Middle- 
town 

ROOMS 

4  066 

7  796 

1  715 

2  991 

13  504 

7  716 

3  054 

6  069 

7  106 

5  343 

4  507 

6  944 

7  003 

10 

36 

219 

3 

1  064 

57 

5 

60 

30 

4 

63 

66 

155 

37 

131 

182 

9 

1  586 

193 

8 

239 

40 

7 

109 

32 

198 

204 

495 

816 

38 

2  752 

1  144 

47 

1  014 

140 

29 

303 

99 

799 

4  rooms 

634 

1  236 

1  303 

58 

2  164 

1  176 

102 

1  254 

440 

132 

679 

247 

1  112 

1  088 

1  485 

1  781 

274 

2  124 

1  083 

408 

1  008 

921 

636 

1  203 

663 

1  600 

1  144 

2  144 

2  006 

580 

1  988 

1  891 

1  061 

905 

1  884 

1  329 

1  186 

1  510 

1  739 

570 

1  320 

1  237 

1  235 

936 

1  331 

889 

713 

1  657 

1  835 

512 

1  418 

731 

238 

659 

725 

545 

460 

548 

356 

427 

1  220 

855 

278 

1  706 

380 

141 

290 

446 

249 

430 

293 

178 

469 

774 

516 

174 

1  203 

288 

5.6 

5.7 

5.5 

6.9 

4.1 

5.6 

6.4 

5.0 

6.6 

6.8 

5.4 

7.1 

5.3 

J  9J7 

6  37S 

5  371 

2  900 

4  842 

5  228 

2  867 

3  323 

6  612 

5  209 

2  824 

6  554 

3  824 

1 

2 

6 

2 

8 

6 

- 

1 

6 

1 

4 

2 

3 

2  rooms   

3 

15 

5 

4 

25 

14 

1 

7 

10 

1 

5 

2 

11 

26 

101 

79 

33 

217 

141 

7 

107 

33 

9 

30 

29 

73 

4  rooms 

238 

830 

429 

51 

454 

407 

70 

359 

345 

118 

290 

174 

333 

832 

1  253 

1  079 

248 

1  109 

813 

384 

560 

860 

619 

770 

616 

878 

977 

1  994 

1  612 

558 

1  430 

1  758 

1  015 

770 

1  792 

1  310 

912 

1  464 

1  295 

503 

1  269 

1  102 

1  220 

784 

1  280 

867 

674 

1  615 

1  804 

428 

1  395 

637 

218 

633 

661 

537 

421 

528 

349 

404 

1  190 

842 

239 

1  684 

338 

9  rooms  or  more  

129 

281 

398 

247 

394 

281 

174 

441 

761 

505 

146 

1  188 

256 

5.9 

6.0 

6.2 

7.0 

5.9 

6.2 

6.5 

6.3 

6.7 

6.8 

5.8 

7.2 

6.0 

1  044 

1  2(7 

3  091 

81 

7  263 

2  339 

165 

2  680 

427 

107 

1  480 

315 

2  906 

1  room   

8 

32 

200 

1 

972 

50 

5 

56 

24 

2 

39 

17 

125 

2  rooms    

31 

110 

166 

5 

1  366 

168 

7 

225 

27 

6 

93 

30 

170 

3  rooms    

155 

377 

699 

5 

2  203 

942 

40 

875 

103 

19 

238 

69 

684 

4  rooms 

377 

368 

809 

6 

1  404 

732 

32 

877 

90 

14 

347 

71 

736 

5  rooms   _  

234 

203 

637 

25 

737 

262 

19 

439 

51 

15 

391 

46 

667 

6  rooms   

151 

127 

363 

19 

434 

117 

38 

130 

74 

15 

251 

38 

388 

7  rooms    

59 

40 

119 

12 

100 

43 

14 

36 

34 

25 

71 

20 

74 

8  rooms   _  

20 

23 

59 

6 

24 

14 

7 

17 

17 

8 

28 

14 

35 

9  rooms  or  more  

9 

7 

39 

2 

23 

1 1 

3 

25 

7 

3 

22 

10 

27 

Median  

4.4 

3.8 

4.1 

5.4 

3.1 

3.5 

4.5 

3.7 

4.2 

5.3 

4.6 

4.1 

4.1 

Y tar-round  vocont  for  site  

4 

17 

26 

2 

42 

49 

3 

3 

14 

13 

38 

12 

36 

1  to  3  rooms    -   

- 

2 

6 

25 

- 

- 

1 

- 

- 

4  ond  5  rooms  

7 

7 

20 

1 1 

3 

- 

15 

1 

7 

6  ond  7  rooms  

8 

10 

10 

9 

5 

6 

15 

4 

26 

8  rooms  or  more  

2 

7 

6 

4 

6 

7 

7 

7 

3 

Median  _  _   

6.0 

6.2 

5.1 

3.5 

6.5 

7.7 

59 

7.7 

6.1 

Ytor-rownd  vocont  for  rtnt   

24 

29 

143 

607 

44 

29 

9 

1 

112 

47 

119 

12 

59 

'  1 

17 

47 

24 

2  rooms   

3 

6 

113 

5 

4 

2 

10 

14 

3  rooms  

4 

7 

26 

172 

21 

12 

1 

29 

26 

9 

161 

13 

o 

2 

32 

j7 

5  rooms  -    

10 

7 

39 

_ 

73 

2 

2 

1 

14 

26 

6  rooms  or  more  

5 

3 

16 

- 

29 

3 

1 

3 

10 

- 

12 

Median  

4.8 

4.0 

4.1 

- 

3.3 

3.3 

3.3 

4.3 

3.5 

10 

3.3 

PERSONS 

Owoor  occupied  

2  927 

6  378 

5  371 

2  900 

4  842 

5  228 

2  867 

3  323 

6  612 

5  209 

2  824 

6  554 

3  824 

1  person  

297 

438 

835 

87 

531 

479 

219 

251 

313 

149 

298 

292 

602 

2  persons    

797 

1  362 

1  587 

418 

1  617 

1  465 

867 

899 

1  339 

798 

857 

1  208 

1  268 

3  persons  .  .   

510 

1  065 

902 

559 

874 

922 

588 

609 

1  184 

885 

497 

1  114 

650 

4  persons 

479 

1  286 

796 

930 

901 

974 

569 

735 

1  658 

1  291 

436 

1  962 

570 

5  persons    

378 

1  072 

581 

563 

538 

701 

342 

466 

1  102 

1  106 

310 

1  245 

392 

6  persons  

233 

634 

338 

229 

226 

376 

151 

215 

571 

543 

238 

474 

185 

7  persons     

119 

300 

180 

69 

92 

175 

84 

95 

248 

240 

108 

146 

86 

64 

136 

94 

29 

42 

92 

41 

35 

131 

115 

59 

80 

37 

9  persons  or  more  

50 

85 

58 

16 

21 

44 

6 

18 

66 

82 

21 

33 

34 

Median  

3.2 

3.8 

2.8 

3.9 

2.8 

3.2 

3.1 

3.3 

3.8 

4.1 

3.0 

3.8 

2.6 

Rooter  occupied  

1  044 

1  2(7 

3  091 

81 

7  263 

2  339 

165 

2  680 

427 

107 

1  480 

315 

2  906 

1  person    

255 

254 

1  065 

11 

2  603 

619 

45 

650 

88 

22 

381 

79 

1  010 

2  persons    

347 

441 

827 

25 

2  532 

938 

51 

788 

127 

17 

357 

73 

775 

3  persons-   

185 

285 

487 

14 

982 

417 

17 

520 

76 

20 

285 

65 

404 

4  persons     

132 

151 

359 

17 

570 

213 

33 

421 

53 

23 

193 

39 

330 

5  persons    

63 

74 

178 

10 

306 

85 

10 

191 

46 

15 

130 

29 

189 

6  persons     

31 

48 

90 

1 

148 

35 

6 

67 

24 

4 

70 

10 

91 

20 

76 

24 

26 

36 

1 6 

53 

8  persons  

9 

9 

30 

31 

5 

2 

12 

4 

1 

20 

3 

37 

9  persons  or  more  _   

3 

5 

9 

- 

15 

3 

1 

5 

2 

1 

8 

1 

17 

Median  _   

2.3 

2.4 

2.1 

2.8 

1.9 

2.1 

2.2 

24 

2.5 

3.2 

2.5 

2.6 

2.1 

PERSONS  PER  ROOM 

Own tr  eccoptod  

2  927 

6  378 

S  371 

2  900 

4  842 

5  228 

2  867 

3  323 

6  612 

5  209 

2  824 

6  554 

3  824 

0.50  or  less  

1  435 

2  655 

3  233 

1  281 

2  880 

2  764 

1  756 

1  787 

3  276 

2  147 

1  507 

3  870 

2  448 

0.51  to  0.75  

678 

1  832 

1  165 

1  196 

1  228 

1  381 

737 

873 

2  098 

1  825 

605 

1  909 

770 

0.74  to  1.00    

626 

1  505 

765 

386 

602 

895 

326 

536 

1  060 

1  045 

541 

671 

469 

1.01  to  1.50   

168 

346 

179 

33 

1 19 

171 

46 

108 

162 

181 

151 

89 

112 

1.51  or  more  

20 

40 

29 

4 

13 

17 

2 

19 

16 

11 

20 

15 

25 

1  044 

1  287 

3  091 

81 

7  263 

2  339 

165 

2  680 

427 

107 

1  480 

315 

2  906 

0.50  or  less   

584 

488 

1  578 

42 

2  830 

1  043 

83 

1  019 

158 

48 

678 

143 

1  513 

0.51  to  0.75.   

243 

384 

688 

20 

1  744 

774 

44 

733 

126 

27 

366 

74 

597 

0.76  to  1.00    

169 

315 

645 

18 

1  983 

385 

32 

667 

120 

24 

339 

69 

577 

1.01  to  1.50    

44 

85 

135 

1 

373 

102 

4 

211 

17 

6 

85 

15 

168 

1.51  or  more    

4 

15 

45 

333 

35 

2 

50 

6 

2 

12 

14 

51 

Wlt»  ell  plumbing  facilities   

3  931 

7  570 

I  228 

2  962 

11  996 

7  536 

3  016 

5  912 

6  991 

5  287 

4  217 

6  844 

6  511 

0 wnor  occupied  

2  907 

6  307 

5  307 

2  883 

4  811 

5  205 

2  852 

3  292 

6  580 

5  180 

2  799 

6  535 

3  783 

1.00  or  less   

2  719 

5  925 

5  106 

2  848 

4  680 

5  017 

2  805 

3  166 

6  404 

4  988 

2  632 

6  432 

3  648 

1.01  to  1.50.  

168 

342 

175 

33 

118 

171 

45 

107 

162 

181 

150 

88 

111 

1.51  or  more  

20 

40 

26 

2 

13 

17 

2 

19 

14 

11 

17 

15 

24 

Rooter  occupied  _   

1  024 

1  263 

2  921 

79 

7  165 

2  331 

164 

2  620 

411 

107 

1  418 

339 

2  728 

1.00  or  less   

976 

1  165 

2  745 

78 

6  495 

2  194 

158 

2  367 

390 

99 

1  322 

280 

2  527 

1.01  to  1.50   

44 

85 

134 

1 

368 

102 

4 

207 

17 

6 

84 

IS 

162 

1.51  or  more  

4 

13 

42 

322 

35 

2 

46 

4 

2 

12 

14 

39 
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Table  19.    Utilization  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970 -Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


North 

North 

North 

North 

North 

North 

Places 

Nssconsct 

Mow  HuHp 
new  nyuc 

Amityville 

8obylon 

Lind6n- 

Mosso- 

Mineolo 

Ncnuei  (u) 

(U) 

N6W0TK 

NewDurgh 

(U) 

Pork 

(U) 

(U) 

o;  ,„,  It  \\ 

Kiver 

hurst  (U) 

pequc  (U) 

ROOMS 

7  156 

2  918 

2  (82 

3  272 

9  609 

6  846 

2  957 

3  185 

10  347 

6  067 

2  812 

2  838 

5  705 

134 

61 

18 

48 

307 

51 

23 

15 

22 

10 

1 

6 

5 

291 

56 

26 

73 

377 

72 

43 

82 

90 

30 

4 

44 

30 

1  270 

384 

186 

327 

1  290 

345 

181 

242 

872 

178 

35 

177 

130 

1  047 

413 

387 

542 

2  1 02 

473 

249 

589 

1  248 

428 

267 

282 

274 

873 

392 

379 

616 

2  441 

581 

510 

814 

1  722 

785 

789 

616 

646 

1  732 

465 

456 

699 

1  861 

1  067 

858 

607 

2  788 

1  590 

767 

938 

1  512 

1  2S6 

501 

594 

452 

711 

1  420 

788 

381 

2  053 

1  616 

436 

487 

1  987 

398 

451 

621 

314 

268 

1  857 

199 

264 

1  100 

1  064 

408 

190 

802 

155 

195 

213 

201 

252 

980 

106 

191 

452 

366 

105 

98 

319 

5.5 

5.8 

6.5 

5.5 

4.8 

7.1 

6.1 

5.3 

5.9 

6.5 

5.9 

5.8 

6.6 

4  331 

2  007 

2  246 

2  025 

3  659 

5  793 

2  489 

2  320 

8  355 

5  596 

2  506 

2  371 

5  317 

6 

7 

1 

2 

5 

4 

_ 

2 

6 

2 

1 

1 

1 

2  rooms  

7 

6 

3 

4 

15 

11 

4 

13 

9 

6 

1 

10 

6 

71 

24 

27 

42 

121 

36 

29 

61 

52 

26 

20 

25 

27 

263 

171 

186 

1 92 

224 

116 

366 

610 

308 

201 

155 

167 

5  rooms  

592 

289 

285 

398 

943 

468 

462 

633 

1  520 

709 

686 

548 

587 

1  627 

421 

380 

542 

1  204 

977 

813 

509 

2  656 

1  542 

692 

880 

1  466 

1  225 

470 

567 

382 

545 

1  364 

773 

322 

1  988 

1  585 

413 

475 

1  958 

390 

434 

598 

278 

217 

1  788 

190 

238 

1  071 

1  057 

397 

183 

793 

9  rooms  or  more  

152 

185 

199 

185 

199 

921 

102 

176 

443 

361 

95 

94 

312 

Median  

6.3 

6.7 

6.9 

6.2 

5.8 

7.4 

6.3 

5.7 

6.2 

6.6 

6.0 

6.0 

6.7 

Renter  occupied   

2  723 

805 

505 

1  176 

S  222 

881 

445 

805 

1  850 

448 

264 

427 

361 

126 

50 

10 

44 

203 

45 

22 

11 

14 

8 

3 

3 

2  rooms      

274 

45 

20 

63 

324 

54 

36 

69 

70 

24 

3 

31 

23 

3  rooms     

1  165 

328 

142 

264 

1  010 

288 

149 

172 

794 

145 

15 

145 

102 

4  rooms  

754 

21 1 

1 74 

332 

1  512 

234 

131 

212 

595 

117 

62 

1 16 

100 

269 

97 

67 

210 

1  352 

97 

44 

161 

182 

73 

90 

60 

54 

6  rooms  

99 

37 

60 

153 

585 

76 

39 

93 

118 

45 

61 

50 

41 

7  rooms  

27 

21 

15 

63 

144 

44 

15 

53 

53 

25 

18 

11 

25 

8  rooms  

6 

8 

9 

33 

48 

27 

7 

20 

18 

6 

8 

7 

6 

9  rooms  or  more  

3 

8 

8 

14 

44 

16 

2 

14 

6 

5 

7 

4 

7 

Median  _  .   

3.3 

3.4 

4.0 

4.2 

4.2 

3.7 

3.6 

4.2 

3.6 

3.9 

5.1 

3.8 

4.0 

Y tor-round  vacant  for  sala  

10 

11 

17 

1 

50 

58 

3 

17 

18 

6 

7 

8 

8 

1  to  3  rooms  

_ 

- 

1 

5 

1 

- 

2 

- 

- 

_ 

_ 

4  and  5  rooms  

3 

- 

4 

15 

- 

7 

4 

2 

2 

7 

2 

6  and  7  rooms  

6 

6 

5 

25 

4 

6 

7 

3 

4 

1 

4 

8  rooms  or  more  

1 

5 

7 

5 

53 

4 

5 

1 

1 

_ 

2 

Median    

6.0 

7.4 

6.8 

5.9 

8.5 

6.3 

6.5 

6.8 

6.0 

4.8 

6.5 

Yeor -round  vacant  far  rant  .   

68 

62 

17 

44 

455 

14 

7 

19 

51 

5 

5 

7 

7 

1 

3 

5 

2 

90 

1 

1 

1 

2  rooms    

5 

3 

4 

19 

4 

1 

9 

- 

1 

1 

3  rooms  

30 

25 

4 

18 

123 

5 

3 

6 

13 

5 

3 

1 

25 

24 

7 

14 

111 

1 

2 

5 

24 

1 

2 

4 

5  rooms  

5 

4 

1 

4 

84 

2 

1 

6 

2 

2 

6  rooms  or  more  

2 

3 

_ 

2 

28 

1 

1 

2 

_ 

2 

1 

1 

Median  _    

3.4 

3.5 

3.4 

3.4 

3.5 

2.9 

3  3 

4.0 

3.6 

3.0 

5.3 

3.3 

3.9 

PERSONS 

Owner  occupied  

4  333 

2  007 

2  246 

2  025 

3  659 

5  793 

2  489 

2  320 

8  355 

5  596 

2  506 

2  371 

5  317 

1  person   _  

338 

110 

128 

303 

627 

180 

142 

225 

304 

245 

89 

91 

124 

2  persons    _ 

1  025 

380 

446 

706 

1  255 

766 

633 

564 

1  345 

1  030 

329 

394 

692 

3  persons    

867 

352 

410 

326 

603 

806 

519 

378 

1  388 

1  042 

382 

410 

975 

4  persons  

864 

496 

594 

289 

482 

1  582 

518 

396 

2  064 

1  494 

614 

568 

1  498 

5  persons  

604 

334 

355 

206 

336 

1  271 

356 

298 

1  620 

1  039 

527 

448 

1  131 

6  persons  

353 

182 

177 

110 

173 

665 

182 

194 

924 

454 

276 

253 

493 

7  persons   _   

160 

89 

79 

46 

97 

306 

79 

139 

431 

175 

150 

131 

261 

8  persons  

73 

46 

43 

25 

51 

148 

35 

81 

191 

60 

96 

55 

109 

9  persons  or  more  

49 

18 

14 

14 

35 

69 

25 

45 

88 

57 

43 

21 

34 

Median  

3.4 

3.8 

3.7 

2.5 

2.5 

4.2 

3.4 

3.5 

4.1 

3.8 

4.2 

4.0 

4.1 

Ranter  occaplad  

2  723 

805 

505 

1  176 

5  222 

881 

445 

805 

1  850 

448 

264 

427 

361 

1  person   _  _   

849 

226 

67 

390 

1  596 

213 

130 

135 

279 

90 

15 

50 

63 

2  persons  

1  088 

289 

165 

315 

1  318 

245 

150 

215 

760 

159 

31 

143 

123 

3  persons  

426 

126 

126 

175 

834 

183 

71 

156 

413 

89 

42 

105 

62 

4  persons 

215 

91 

77 

145 

576 

130 

50 

1 10 

222 

57 

63 

55 

62 

5  persons  

84 

37 

36 

87 

398 

65 

23 

54 

103 

30 

38 

31 

27 

6  persons    

39 

16 

12 

42 

242 

26 

9 

42 

44 

15 

28 

21 

11 

7  persons  - _   

15 

9 

15 

10 

136 

11 

8 

44 

16 

6 

20 

10 

7 

8  persons    

6 

6 

4 

8 

79 

3 

3 

28 

8 

1 

15 

7 

3 

9  persons  or  more     

1 

3 

3 

4 

43 

5 

1 

21 

5 

1 

12 

5 

3 

2.0 

2.1 

2.7 

2.1 

2.3 

2.4 

2.1 

2.8 

2.4 

2.3 

4.2 

2.7 

2.5 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied  

4  333 

2  007 

2  246 

2  025 

3  659 

5  793 

2  489 

2  320 

8  355 

5  596 

2  506 

2  371 

5  317 

0.50  or  less  __   

2  105 

956 

1  164 

1  322 

2  301 

2  646 

1  243 

1  035 

3  002 

2  597 

780 

826 

1  968 

0  51  to  0.75  

1  273 

612 

728 

407 

689 

2  063 

736 

578 

2  743 

1  954 

754 

712 

2  059 

0.76  to  1.00  -  

777 

351 

296 

259 

522 

898 

424 

505 

2  144 

891 

702 

668 

1  094 

1  01  to  1.50  

167 

72 

51 

33 

121 

167 

82 

166 

420 

143 

229 

150 

178 

1.51  or  more   

1 1 

16 

7 

4 

26 

19 

4 

36 

46 

11 

41 

15 

18 

Renter  occupied   

2  723 

(05 

505 

1  176 

S  222 

881 

445 

805 

1  850 

448 

264 

427 

361 

0.50  or  less  _  

1  217 

303 

168 

626 

2  514 

317 

197 

250 

616 

188 

62 

114 

137 

0.51  to  0.75  _  

810 

250 

171 

266 

1  014 

271 

122 

242 

686 

138 

45 

141 

122 

0  76  to  1.00  _  _ 

532 

192 

128 

218 

1  113 

230 

96 

186 

421 

95 

87 

117 

76 

1.01  to  1.50   

114 

43 

31 

51 

435 

45 

23 

97 

108 

24 

50 

47 

23 

1  51  or  more 

50 

17 

7 

]  5 

146 

18 

7 

30 

19 

20 

n 

Who  all  plumbing  focilitiei    

6  979 

2  751 

2  728 

3  112 

8  600 

6  619 

2  905 

3  068 

10  140 

5  997 

2  742 

2  786 

S  643 

Ownor  occupied  

4  291 

1  990 

2  228 

2  001 

3  595 

5  762 

2  470 

2  284 

8  305 

S  558 

2  479 

2  362 

5  285 

1.00  or  less    __  ___ 

4  114 

1  905 

2  171 

1  964 

3  448 

5  578 

2  385 

2  085 

7  842 

5  404 

2  211 

2  197 

5  091 

1.01  to  1.50   _  ___ 

166 

71 

50 

33 

121 

166 

81 

163 

418 

143 

227 

150 

176 

1.51  or  more  

11 

14 

7 

4 

26 

18 

4 

36 

45 

11 

41 

15 

18 

Rantor  occaplad  

2  688 

761 

500 

1  111 

5  005 

857 

435 

784 

1  835 

439 

263 

424 

358 

1.00  or  less  _._  

2  529 

702 

462 

1  053 

4  438 

795 

405 

661 

1  710 

413 

193 

370 

334 

1.01  to  1.50.  _  

114 

43 

31 

50 

429 

45 

23 

97 

106 

23 

50 

47 

22 

1.51  or  more  

45 

16 

7 

8 

138 

17 

7 

26 

19 

3 

20 

7 

2 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  19.    Utilization  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970 -Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

North 
Merrick 
(U) 

North  New 
Hyde  Pork 
(U) 

North 
Tono- 
wondo 

North 
Volley 
m ream  iuj 

North 
Wantagh 

(U) 

Oceanside 

(U) 

Ogdens 
burg 

Oleon 

Oneida 

Oneonta 

Ossining 

Oswego 

Potchogue 

ROOMS 

3  60S 

5  507 

11  008 

4  298 

3  779 

9  755 

4  433 

6  952 

4  009 

4  403 

7  031 

6  666 

4  028 

8 

6 

105 

3 

11 

28 

83 

161 

37 

95 

125 

63 

76 

12 

21 

183 

51 

6 

77 

131 

181 

59 

123 

292 

129 

208 

59 

170 

751 

268 

20 

406 

365 

441 

367 

587 

1  272 

561 

965 

193 

536 

1  779 

370 

75 

711 

565 

873 

616 

630 

1  555 

787 

678 

490 

1  1 47 

3  206 

578 

643 

1  220 

785 

1  349 

795 

698 

1  408 

1  182 

643 

994 

1  382 

2  834 

1  210 

1  278 

2  340 

1  027 

1  833 

909 

903 

1  175 

1  427 

682 

1  056 

1  605 

1  363 

1  236 

1  075 

2  453 

716 

1  204 

610 

657 

658 

1  267 

429 

562 

427 

550 

386 

485 

1  625 

397 

553 

336 

385 

301 

869 

209 

234 

213 

237 

196 

186 

895 

364 

357 

280 

326 

245 

581 

138 

6.5 

6.1 

5.3 

6.2 

64 

6.5 

5  8 

5.8 

5.6 

5.6 

4.7 

6.0 

46 

3  426 

5  024 

7  978 

3  676 

3  659 

8  612 

2  742 

4  088 

2  446 

2  179 

3  254 

4  341 

1  619 

2 

3 

6 

1 

3 

6 

5 

3 

5 

10 

5 

8 

4 

5 

13 

9 

1 

10 

7 

5 

5 

3 

4 

7 

10 

23 

31 

113 

13 

10 

72 

36 

32 

33 

21 

1  14 

48 

49 

158 

344 

786 

135 

59 

414 

186 

243 

237 

132 

350 

153 

171 

5  rooms  

459 

1  083 

2  512 

537 

614 

1  033 

460 

707 

453 

289 

734 

667 

398 

6  rooms   — 

959 

1  346 

2  543 

1  186 

1  244 

2  200 

771 

1  346 

669 

596 

940 

1  095 

517 

1  038 

1  582 

1  275 

1  224 

1  063 

2  398 

608 

976 

500 

505 

595 

1  086 

362 

8  rooms     

552 

422 

508 

380 

479 

1  594 

341 

468 

295 

340 

277 

769 

189 

9  rooms  or  more  

231 

208 

222 

191 

186 

885 

328 

308 

251 

293 

230 

518 

115 

Median  

6.6 

6.3 

5.7 

6.5 

6.4 

6.7 

6.4 

6.3 

6.2 

66 

5.9 

6.7 

6.0 

Renter  occupied   

158 

461 

2  785 

604 

111 

1  076 

1  403 

2  445 

1  400 

1  930 

3  491 

2  242 

2  075 

5 

3 

85 

2 

8 

20 

57 

136 

24 

85 

110 

51 

64 

2  rooms  

7 

16 

152 

42 

5 

67 

65 

155 

48 

112 

282 

113 

192 

3  rooms  

35 

138 

585 

253 

10 

330 

265 

367 

308 

463 

1  no 

488 

880 

34 

188 

937 

223 

16 

287 

337 

523 

352 

419 

1  140 

552 

484 

28 

62 

634 

41 

26 

1 74 

295 

548 

300 

372 

579 

470 

219 

6  rooms       

28 

26 

267 

21 

29 

119 

221 

412 

212 

275 

190 

282 

147 

7  rooms  

11 

20 

75 

11 

11 

48 

89 

192 

99 

137 

50 

156 

58 

8  rooms  

8 

3 

37 

6 

6 

24 

50 

75 

34 

39 

19 

80 

16 

2 

5 

13 

5 

_ 

9 

24 

37 

23 

28 

11 

50 

15 

Median  .  

4  4 

39 

4  1 

3.S 

5.1 

3.9 

4.4 

46 

4.4 

4.2 

3.7 

4.3 

34 

3 

7 

20 

2 

2 

27 

15 

50 

1 9 

24 

19 

16 

15 

1  to  3  rooms  

1 

1 

4 

1 

3 

4  and  5  rooms  

i 

10 

4 

3 

19 

6 

10 

3 

4 

5 

6 

5 

16 

9 

18 

6 

11 

9 

8 

5 

8  rooms  or  more  ,  .  .  .  

- 

4 

6 

3 

9 

7 

2 

4 

3 

5 

Median  

6.0 

5.4 

6.3 

6.8 

5.7 

6.4 

5.6 

66 

60 

63 

Year-round  vacant  for  rent  

2 

3 

103 

12 

1 

14 

189 

181 

51 

188 

75 

83 

56 

1  room  

7 

1 

19 

18 

3 

8 

4 

1 

2  rooms 

12 

57 

16 

3 

2 

3 

3 

3  rooms  

28 

1 

2 

54 

21 

16 

84 

27 

12 

28 

4  rooms    

25 

11 

4 

23 

58 

8 

55 

29 

27 

8 

5  rooms   _   

25 

~ 

4 

12 

42 

17 

24 

11 

14 

1 1 

6  rooms  or  more  . .   

6 

3 

24 

26 

4 

11 

6 

23 

5 

Median  .  

3.7 

4.0 

4.5 

28 

4.1 

3.9 

3.5 

3.8 

4.3 

3.4 

PERSONS 

Owner  KdpM  

3  426 

5  024 

7  978 

3  676 

3  659 

8  612 

2  742 

4  088 

2  448 

2  179 

3  254 

4  348 

1  119 

1  person,     

163 

322 

692 

142 

71 

399 

410 

679 

387 

351 

345 

657 

255 

2  persons  __   

700 

1  546 

2  024 

872 

556 

1  682 

793 

1  272 

760 

707 

908 

1  283 

517 

3  persons    

667 

1  038 

1  438 

838 

698 

1  597 

474 

681 

363 

351 

611 

718 

309 

4  persons  _   

811 

994 

1  491 

924 

1  085 

2  456 

359 

567 

347 

310 

589 

616 

303 

5  persons  

546 

636 

1  169 

548 

764 

1  569 

274 

374 

277 

247 

410 

468 

209 

6  persons      

300 

299 

661 

224 

285 

555 

201 

261 

163 

125 

240 

314 

135 

7  persons  

136 

111 

309 

87 

122 

226 

111 

141 

80 

45 

81 

184 

44 

8  persons      . 

65 

58 

111 

28 

53 

90 

61 

57 

42 

28 

49 

66 

31 

9  persons  or  more    

38 

20 

83 

13 

25 

38 

59 

56 

29 

15 

21 

42 

16 

Median  

3.7 

3  1 

3.4 

3.5 

4.0 

38 

2.9 

2.6 

2.7 

2.6 

3.1 

2.8 

2.9 

Renter  occupied  

158 

461 

2  785 

604 

111 

1  078 

1  403 

2  445 

1  400 

1  930 

3  491 

2  242 

2  075 

1  person  

33 

77 

774 

100 

18 

242 

501 

902 

461 

701 

874 

682 

556 

2  persons  

41 

163 

788 

216 

18 

328 

346 

590 

377 

577 

1  136 

645 

703 

3  persons  

46 

103 

564 

123 

25 

194 

193 

381 

217 

303 

635 

390 

386 

4  persons  

25 

82 

343 

97 

24 

181 

117 

260 

166 

188 

443 

262 

192 

5  persons 

22 

170 

47 

14 

67 

78 

170 

86 

92 

230 

1 10 

100 

6  persons  -  

3 

10 

9S 

15 

6 

37 

54 

75 

48 

36 

104 

71 

61 

7  persons  

2 

4 

26 

3 

5 

18 

33 

38 

22 

24 

40 

46 

37 

8  persons     

1 

~ 

17 

2 

1 

7 

23 

22 

12 

7 

16 

27 

25 

9  persons  or  more    

1 

8 

1 

4 

16 

7 

11 

2 

13 

9 

15 

Median  

2.6 

2.4 

2.3 

24 

3.3 

2.4 

2.1 

2.0 

2.1 

2.0 

2  3 

2.2 

2.2 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied  

3  426 

5  024 

7  978 

3  676 

3  659 

8  612 

2  742 

4  088 

2  448 

2  1 79 

3  254 

4  346 

1  819 

0.50  or  less  _    

1  636 

2  783 

3  604 

1  879 

1  380 

4  435 

1  651 

2  592 

1  497 

1  503 

1  706 

2  727 

1  014 

0.51  to  0.75.. _    _. 

1  133 

1  465 

1  917 

1  224 

1  438 

2  932 

549 

790 

518 

440 

830 

909 

439 

0.76  to  1.00      

530 

671 

1  956 

501 

723 

1  059 

402 

557 

354 

199 

590 

587 

283 

1.01  to  1.50   _  

113 

91 

448 

69 

106 

154 

110 

137 

63 

32 

118 

113 

70 

1 .51  or  more  

14 

14 

53 

3 

12 

32 

30 

12 

16 

5 

10 

12 

13 

Renter  occupied  „   

1 56 

461 

2  785 

604 

111 

1  078 

1  403 

2  445 

1  400 

1  930 

3  491 

2  242 

2  075 

0.50  or  less   

77 

185 

1  337 

173 

38 

418 

788 

1  383 

780 

1  133 

1  372 

1  228 

793 

0.51  to  0.75   

39 

147 

730 

218 

26 

331 

280 

531 

314 

452 

974 

526 

632 

0.76  to  1.00  _  _ 

34 

97 

565 

155 

39 

245 

241 

446 

227 

293 

806 

377 

457 

1.01  to  1.50   _  _ 

7 

30 

125 

50 

6 

72 

74 

68 

67 

39 

268 

97 

146 

1 .51  or  more  

1 

2 

28 

8 

2 

12 

20 

17 

12 

13 

71 

14 

47 

With  nil  plumbing  facilities  _  __ 

3  550 

5  441 

10  578 

4  226 

3  738 

9  616 

3  983 

6  313 

3  708 

3  998 

6  606 

6  377 

3  816 

Owner  occupied  

3  399 

4  988 

7  900 

3  633 

3  628 

8  557 

2  679 

4  065 

2  378 

2  160 

3  224 

4  249 

1  797 

1.00  or  less     

3  275 

4  883 

7  401 

3  564 

3  514 

8  373 

2  547 

3  917 

2  304 

2  124 

3  101 

4  125 

1  715 

1.01  to  1.50     

112 

91 

448 

66 

102 

152 

104 

136 

60 

32 

117 

112 

70 

1.51  or  more  

12 

14 

51 

3 

12 

32 

28 

12 

14 

4 

6 

12 

12 

Renter  occupied  

151 

453 

2  678 

593 

no 

1  059 

1  304 

2  248 

1  330 

1  838 

3  382 

2  128 

2  019 

1.00  or  less  _    

144 

421 

2  529 

535 

102 

978 

1  220 

2  169 

1  256 

1  789 

3  058 

2  023 

1  829 

101  to  1.50   

7 

30 

123 

50 

6 

69 

66 

68 

64 

39 

263 

93 

145 

1.51  or  more   

2 

26 

8 

2 

12 

18 

11 

10 

10 

61 

12 

45 
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Table  19.    Utilization  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Peorl  River 
(U) 

Peekskill 

Plainedge 

(U) 

Plainview 
(U) 

Pitts- 
burgh 

Port 
C  hester 

Port 
Wosh- 
ington  (U) 

Pough- 
keepsie 

Rensselaer 

Rockville 
Centre 

Roosevelt 

(U) 

Rotterdam 

fin 

Rye 

ROOMS 

4  752 

6  479 

2  729 

8  082 

5  715 

8  813 

4  983 

12  253 

3  411 

8  687 

3  955 

7  7S2 

4  854 

29 

121 

5 

13 

157 

345 

22 

557 

22 

105 

23 

7 

75 

127 

173 

11 

13 

307 

404 

47 

466 

64 

285 

61 

49 

92 

512 

1  228 

80 

56 

706 

1  870 

395 

1  542 

278 

1  205 

249 

256 

529 

576 

1  466 

258 

142 

1  048 

2  368 

655 

2  275 

439 

1  085 

452 

1  253 

620 

595 

1  420 

451 

560 

1  597 

492 

3  193 

823 

666 

773 

2  281 

531 

982 

1  094 

718 

1  596 

1  024 

1  058 

1  203 

2  196 

991 

1  304 

1  097 

2  340 

684 

961 

572 

730 

3  010 

530 

663 

1  085 

971 

459 

1  736 

788 

1  074 

805 

8  rooms  

682 

223 

304 

1  818 

313 

302 

624 

565 

199 

1  196 

334 

362 

586 

288 

182 

172 

874 

234 

206 

460 

488 

136 

1  105 

178 

130 

932 

6.0 

4.7 

6.3 

7.1 

5.0 

4.3 

6.2 

4.9 

5.6 

6.3 

5.9 

5.5 

6.3 

Owner  occupied  

3  5(7 

2  801 

2  518 

7  833 

2  538 

3  361 

3  582 

4  821 

1  901 

5  620 

2  951 

6  853 

3  182 

1  room  

7 

1 

1 

1 

7 

1 

4 

7 

2 

4 

2 

1 

1 

2  rooms  

5 

7 

1 

2 

13 

14 

3 

15 

2 

3 

7 

13 

4 

41 

89 

8 

22 

59 

147 

33 

90 

40 

37 

42 

96 

42 

258 

349 

191 

105 

312 

580 

150 

368 

143 

136 

221 

1  003 

123 

667 

433 

515 

661 

713 

293 

1  1 77 

459 

344 

557 

2  065 

286 

929 

833 

691 

1  554 

631 

838 

1  038 

1  434 

651 

1  182 

923 

2  185 

562 

7  rooms  

934 

497 

725 

2  980 

418 

601 

1  023 

811 

325 

1  670 

725 

1  025 

732 

8  rooms    

656 

197 

298 

1  793 

252 

281 

600 

492 

166 

1  162 

307 

344 

543 

9  rooms  or  more  

276 

161 

170 

861 

185 

186 

438 

427 

113 

1  082 

167 

121 

889 

Median  

6.6 

5.8 

6.4 

7.1 

5.8 

5.8 

6.8 

6.0 

6.0 

7.2 

6.2 

5.6 

7.3 

1  113 

3  310 

203 

223 

2  944 

5  262 

1  326 

6  737 

1  371 

2  955 

914 

792 

1  584 

1  room  

21 

102 

4 

11 

137 

317 

18 

508 

16 

100 

20 

5 

73 

2  rooms  

119 

152 

9 

11 

278 

388 

43 

414 

56 

275 

52 

32 

86 

3  rooms     

459 

1  003 

71 

34 

593 

1  665 

346 

1  331 

221 

1  141 

196 

133 

477 

4  rooms  

307 

1  012 

67 

35 

676 

1  728 

482 

1  704 

268 

923 

217 

226 

476 

110 

697 

1 7 

43 

701 

863 

334 

313 

195 

196 

232 

6  rooms   

49 

240 

23 

35 

366 

212 

155 

689 

298 

no 

150 

134 

114 

7  rooms  

21 

67 

5 

25 

98 

55 

52 

138 

125 

55 

52 

44 

62 

8  rooms  -    

19 

19 

6 

19 

50 

16 

18 

51 

30 

25 

24 

13 

32 

9  rooms  or  more  

8 

18 

1 

10 

45 

18 

17 

45 

23 

13 

8 

9 

32 

Median    _   

3.4 

3.9 

3.8 

5.0 

4.2 

3.7 

4.0 

4.2 

4.9 

3.5 

4.4 

4.5 

3.8 

14 

1  to  3  rooms  

_ 

'l 

_ 

_ 

3 

_ 

_ 

3 

_ 

_ 

1 

. 

4  and  5  rooms  

3 

3 

- 

- 

3 

6 

2 

16 

7 

- 

13 

8 

4 

6  and  7  rooms  

5 

8 

3 

9 

7 

8 

25 

9 

4 

21 

10 

2 

8  rooms  or  more  

8 

3 

- 

5 

2 

3 

2 

21 

1 

1 

4 

1 

8 

Median   

7.5 

6.2 

7.8 

6.1 

6.2 

6.3 

6.3 

5.8 

6.8 

5.9 

5.7 

7.7 

Ytar-rownd  vacant  lor  rent  

14 

231 

3 

1 

88 

124 

30 

422 

52 

34 

22 

40 

17 

1  room  

10 

9 

22 

- 

29 

1 

1 

1 

1 

2  rooms  

1 

10 

9 

2 

28 

2 

3 

1 

1 

1 

3  rooms  

7 

111 

21 

47 

9 

86 

10 

9 

7 

19 

4 

4  rooms    .  . 

5 

74 

27 

45 

17 

154 

14 

16 

4 

12 

7 

5  rooms  

1 

22 

5 

8 

1 

85 

9 

3 

2 

5 

3 

6  rooms  or  more    

4 

17 

3 

40 

16 

2 

7 

3 

1 

Median  

3  4 

34 

3.7 

3.3 

3.9 

39 

4.4 

3.8 

4.0 

3.5 

3.9 

PERSONS 

Owner  occupied  

3  587 

2  801 

2  518 

7  833 

2  538 

3  361 

3  582 

4  821 

1  901 

5  620 

2  951 

6  853 

3  182 

1  person.     _ 

201 

335 

54 

119 

340 

399 

294 

805 

317 

422 

197 

658 

210 

2  persons .                 _  _  _   

669 

842 

426 

928 

774 

944 

965 

1  557 

588 

1  504 

622 

1  983 

796 

3  persons  _                                _  _ 

545 

507 

455 

1  391 

449 

676 

718 

866 

299 

1  019 

547 

1  329 

570 

4  persons  _    

800 

432 

662 

2  651 

382 

607 

755 

707 

239 

1  109 

554 

1  343 

646 

507 

264 

1 90 

734 

437 

825 

524 

6  persons  

371 

166 

243 

630 

178 

199 

198 

247 

123 

402 

302 

420 

265 

7  persons  _  __   

193 

83 

103 

255 

81 

83 

98 

101 

69 

214 

155 

180 

103 

8  persons   _  _ 

77 

56 

44 

87 

45 

38 

44 

63 

48 

114 

89 

79 

43 

9  persons  or  more  

60 

40 

24 

36 

25 

10 

23 

35 

28 

102 

48 

36 

25 

Medion   

4.0 

29 

4.0 

4  1 

28 

3.0 

3.2 

2.6 

2.7 

3.4 

3.7 

3.1 

3.5 

Renter  occupied  

1  113 

3  310 

203 

223 

2  944 

5  262 

1  326 

6  737 

1  371 

2  955 

914 

792 

1  584 

1  person   __ 

353 

827 

35 

39 

790 

1  339 

341 

2  396 

367 

984 

128 

175 

477 

2  persons            _  -   

370 

1  014 

94 

55 

895 

1  494 

411 

1  871 

377 

1  087 

205 

220 

510 

3  persons  _   

174 

558 

37 

38 

467 

950 

255 

977 

228 

441 

160 

163 

259 

4  persons    _ 

135 

409 

20 

33 

388 

722 

167 

699 

172 

233 

154 

116 

194 

5  persons 

48 

232 

10 

22 

179 

394 

88 

350 

110 

120 

102 

47 

85 

6  persons   

14 

122 

6 

20 

130 

195 

38 

203 

58 

47 

77 

37 

40 

7  persons  _    

13 

82 

1 

6 

49 

93 

15 

124 

30 

24 

39 

26 

12 

8  persons  _  _   

4 

42 

6 

28 

56 

5 

56 

16 

14 

31 

6 

5 

9  persons  or  more   

2 

24 

4 

18 

19 

6 

61 

13 

5 

18 

2 

2 

2  1 

2.3 

2  5 

3.0 

2.3 

24 

2.3 

2.0 

2.3 

2.0 

3.3 

2.5 

2.1 

PERSONS  PER  ROOM 

3  587 

2  538 

3  361 

3  582 

4  821 

1  901 

5  620 

2  951 

6  853 

3  182 

0.50  or  less  

1  522 

1  513 

964 

3  422 

1  456 

1  770 

2  212 

3  170 

1  148 

3  520 

1  300 

3  418 

2  002 

0  51  to  0.75    

1  190 

646 

862 

3  321 

525 

847 

971 

951 

354 

1  376 

793 

1  740 

836 

0.76  to  1.00   __.  

703 

475 

591 

941 

430 

590 

358 

561 

297 

611 

644 

1  402 

286 

1  01  to  1.50    

164 

150 

91 

134 

111 

140 

35 

126 

85 

102 

185 

268 

54 

1.51  or  more  

8 

17 

10 

15 

16 

14 

6 

13 

17 

11 

29 

25 

4 

1  113 

3  310 

203 

223 

2  944 

5  262 

1  326 

6  737 

1  371 

2  955 

914 

792 

1  584 

0.50  or  less   

499 

1  346 

82 

76 

1  339 

1  796 

650 

3  443 

744 

1  448 

268 

377 

762 

0.51  to  0.75   

338 

867 

83 

74 

667 

1  360 

356 

1  321 

296 

835 

209 

213 

452 

0.76  to  1.00  _  

217 

731 

32 

57 

697 

1  396 

250 

1  485 

251 

510 

247 

164 

276 

1.01  to  1.50  

43 

269 

5 

16 

178 

521 

58 

367 

56 

114 

128 

33 

70 

1.51  or  more  

16 

97 

1 

- 

63 

189 

12 

121 

24 

48 

62 

5 

24 

Whh  oil  plumbing  facilltias  

4  666 

5  968 

2  703 

8  027 

5  354 

8  145 

4  865 

10  972 

3  176 

8  450 

3  812 

7  555 

4  719 

Owner  occupied  

3  564 

2  778 

2  505 

7  807 

2  504 

3  267 

3  560 

4  753 

1  861 

5  566 

2  926 

6  773 

3  173 

1  00  or  less   

3  394 

2  612 

2  405 

7  661 

2  378 

3  119 

3  520 

4  614 

1  760 

5  456 

2  714 

6  483 

3  115 

1.01  to  1.50  

162 

150 

90 

132 

110 

136 

35 

126 

85 

101 

184 

267 

54 

1.51  or  more  .   

8 

16 

10 

14 

16 

12 

5 

13 

16 

9 

28 

23 

4 

Renter  occupied  

1  102 

3  190 

198 

220 

2  850 

4  878 

1  305 

6  219 

1  315 

2  884 

886 

782 

1  546 

1.00  or  less   

1  043 

2  839 

193 

204 

2  620 

4  214 

1  236 

5  757 

1  239 

2  727 

708 

745 

1  455 

1.01  to  1.50  

43 

259 

5 

16 

173 

509 

58 

357 

53 

111 

124 

33 

69 

1.51  or  more  

16 

92 

57 

155 

11 

105 

23 

46 

54 

4 

22 
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Table  19.    Utilization  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970 -Continued 


IFor  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

St.  Jomes 
(U) 

Sorotogo 
Springs 

Soyville  (U) 

Scorsdole 

Seoford  (U) 

Selden  (U) 

South 
Farmingdale 

(U) 

South  Stony 
Brook  (U) 

South 
Westbury 

(U) 

Spring 
Volley 

Syosset  (U) 

Torrytown 

ROOMS 

AH  yfor-round  unit. 

2  90S 

6  473 

3  41S 

5  440 

4  530 

3  423 

4  987 

2  705 

2  741 

6  342 

2  627 

3  610 

16 

57 

51 

7 

3 

13 

12 

3 

271 

1 1 

95 

2  rooms 

43 

136 

81 

35 

18 

37 

20 

21 

4 

498 

9 

131 

132 

740 

297 

140 

143 

194 

72 

12 

10 

1  851 

53 

731 

293 

1  003 

361 

136 

297 

537 

265 

39 

119 

1  656 

104 

884 

481 

1  368 

378 

157 

740 

710 

633 

143 

239 

686 

296 

557 

683 

1  285 

711 

588 

1  129 

850 

1  355 

545 

667 

584 

653 

471 

650 

841 

777 

902 

1  188 

588 

1  760 

829 

1  030 

284 

571 

306 

394 

514 

508 

1  037 

759 

330 

652 

751 

449 

418 

418 

182 

216 

529 

254 

2  438 

253 

164 

218 

362 

223 

94 

512 

253 

6.2 

5.5 

6.3 

8.2 

64 

5.8 

66 

7.2 

6.8 

38 

6.8 

4.5 

Owntr  occupied 

2  4S1 

3  632 

2  605 

4  888 

4  130 

2  716 

4  715 

2  491 

2  661 

1  635 

2  382 

1  422 

3 

6 

6 

1 

2 

4 

4 

2  rooms   

7 

16 

5 

1 

4 

6 

4 

1 

2 

3 

1 

6 

32 

60 

27 

8 

35 

51 

14 

3 

6 

56 

7 

28 

4  rooms  

188 

269 

161 

16 

197 

339 

191 

25 

104 

212 

79 

1 16 

418 

768 

286 

98 

654 

530 

594 

130 

224 

264 

195 

252 

621 

920 

645 

548 

1  085 

770 

1  316 

498 

644 

380 

626 

344 

7  rooms  

621 

700 

737 

874 

1  162 

547 

1  738 

776 

1  017 

243 

556 

273 

382 

442 

492 

1  000 

748 

317 

642 

712 

445 

393 

409 

175 

9  rooms  or  more   

209 

451 

246 

2  343 

245 

155 

216 

344 

219 

80 

509 

224 

Median  

6  5 

63 

6  7 

8.4 

6  6 

6  1 

66 

7.3 

68 

6.2 

7.0 

6.4 

Renter  occupied 

378 

2  426 

744 

49S 

355 

416 

247 

159 

72 

4  431 

232 

2  100 

]  room    _   

12 

47 

44 

6 

3 

5 

12 

1 

226 

11 

86 

2  rooms 

35 

109 

74 

34 

14 

9 

15 

19 

2 

482 

7 

120 

3  rooms  

96 

590 

257 

130 

96 

111 

53 

8 

4 

1  703 

46 

685 

4  rooms  

97 

632 

187 

1 16 

91 

109 

74 

10 

14 

1  392 

25 

739 

5  rooms    

51 

522 

78 

57 

76 

86 

34 

9 

15 

395 

100 

295 

6  rooms  

51 

304 

55 

34 

37 

51 

32 

37 

20 

176 

24 

124 

7  rooms  

22 

118 

32 

23 

21 

28 

19 

41 

12 

36 

10 

30 

8  rooms  

8 

54 

11 

26 

10 

11 

6 

23 

2 

12 

7 

6 

9  rooms  or  more.  _   

6 

50 

6 

69 

7 

6 

2 

11 

3 

9 

2 

15 

Median  

4.0 

4.2 

3.5 

4.2 

4  2 

4  3 

4.1 

64 

56 

3.4 

4.8 

3.7 

Ttflr. round  vacant  for  sole 

10 

64 

14 

13 

16 

30 

8 

12 

I 

15 

6 

10 

1  to  3  rooms  

1 

1 

_ 

_ 

1 

5 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

4  ond  5  rooms 

3 

14 

7 

1  k? 

7 

16 

2 

2 

1 

_ 

2 

6  and  7  rooms  _  _  -  .  

6 

30 

6 

2 

6 

7 

4 

6 

1 

S 

2 

8  rooms  or  more  _  -      -   , 

_ 

19 

1 

10 

2 

2 

2 

4 

13 

1 

6 

Median  

5  8 

6.3 

5.5 

8.5  + 

5.5 

4.9 

6  5 

63 

80 

68 

8.5  + 

Y  tor-round  vacant  for  rent  

6 

201 

22 

6 

10 

19 

3 

3 

3 

184 

2 

28 

2 

40 

2 

2  rooms  

6 

1 

9 

1 

3  rooms  .     

2 

71 

10 

1 

6 

5 

68 

8 

4  rooms  

2 

62 

8 

3 

3 

6 

48 

11 

5  rooms  

34 

1 

1 

5 

14 

4 

6  rooms  or  more  .  

1 

26 

2 

2 

3 

5 

2 

Median 

3.5 

3  8 

3.5 

4  2 

3.3 

4  3 

3.1 

3.8 

PERSONS 

Owner  occupiod 

2  481 

3  632 

2  60S 

4  888 

4  130 

2  716 

4  715 

2  491 

2  661 

1  635 

2  382 

1  422 

1  person  

162 

513 

224 

250 

192 

179 

113 

73 

62 

144 

157 

154 

2  persons  

486 

1  044 

585 

1  213 

742 

596 

688 

430 

388 

345 

516 

419 

3  persons  

420 

614 

425 

848 

771 

463 

806 

405 

558 

260 

354 

260 

4  persons  

555 

591 

546 

1  115 

1  032 

631 

1  239 

733 

749 

454 

488 

282 

5  persons   

418 

409 

408 

845 

712 

443 

950 

485 

499 

253 

413 

166 

6  persons   

243 

242 

221 

384 

379 

235 

562 

235 

247 

121 

245 

89 

7  persons  

121 

110 

113 

149 

171 

89 

220 

67 

91 

37 

151 

30 

8  persons    _ 

57 

65 

48 

55 

76 

53 

92 

45 

42 

9 

37 

18 

9  persons  or  more    _  _   

19 

44 

35 

29 

55 

27 

45 

18 

25 

12 

21 

4 

Median   

3  8 

2.9 

3.6 

3  6 

3.8 

3.7 

4.1 

4.0 

3  9 

3.7 

3.8 

3.0 

Heater  occupied  

378 

2  426 

744 

495 

355 

416 

247 

159 

72 

4  431 

232 

2  100 

1  person   

89 

789 

221 

159 

57 

49 

41 

16 

5 

1  020 

31 

590 

2  persons 

106 

721 

249 

155 

111 

112 

81 

35 

14 

1  287 

58 

648 

3  persons  -  _   

81 

393 

126 

64 

75 

103 

51 

25 

10 

882 

106 

351 

4  persons 

54 

237 

85 

63 

59 

66 

37 

38 

22 

717 

1 7 

294 

5  persons   

24 

125 

37 

26 

28 

43 

20 

21 

11 

289 

12 

130 

6  persons.   

13 

69 

17 

17 

13 

18 

10 

14 

6 

121 

4 

59 

7  persons    

5 

50 

4 

7 

7 

14 

2 

9 

2 

62 

4 

14 

8  persons  

4 

21 

4 

2 

4 

8 

2 

1 

2 

29 

10 

9  persons  or  more    

2 

21 

1 

2 

1 

3 

3 

24 

4 

Median  

2  4 

2.1 

2.1 

2.1 

2.6 

3.0 

2  5 

3.6 

3.8 

2  4 

2.8 

2.2 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied  

2  4(1 

3  632 

2  60S 

4  888 

4  130 

2  716 

4  715 

2  491 

2  661 

1  635 

2  382 

1  422 

0.50  or  less     

1  090 

2  177 

1  319 

3  620 

1  827 

1  218 

1  685 

1  301 

1  140 

867 

1  323 

901 

0.51  to  0.75    

817 

797 

820 

1  029 

1  381 

833 

1  787 

890 

1  018 

439 

742 

319 

0.76  to  1.00   

486 

522 

392 

213 

764 

527 

1  042 

272 

425 

253 

266 

168 

1.01  to  1.50   

80 

111 

59 

21 

146 

123 

188 

22 

75 

62 

43 

28 

1.51  or  more  

8 

25 

15 

5 

12 

15 

13 

6 

3 

14 

8 

6 

Router  occupied   

378 

2  426 

744 

495 

355 

416 

247 

159 

72 

4  431 

232 

2  100 

0.50  or  less   

155 

1  371 

321 

322 

128 

133 

92 

68 

22 

1  179 

68 

866 

0.51  to  0.75  

111 

548 

206 

112 

121 

125 

71 

51 

22 

1  369 

118 

592 

0.76  to  1.00     

94 

365 

161 

53 

73 

104 

63 

37 

21 

1  333 

38 

473 

1.01  to  1.50  _._  

13 

98 

35 

7 

27 

45 

14 

2 

6 

387 

4 

148 

5 

21 

1 

g 

1 63 

4 

21 

With  oil  plumbing  facilities  

2  832 

5  937 

3  279 

5  370 

4  436 

3  072 

4  922 

2  640 

2  720 

5  939 

2  592 

3  388 

Owner  occupied    

2  455 

3  566 

2  563 

4  876 

4  085 

2  673 

4  688 

2  483 

2  648 

1  627 

2  372 

1  400 

1  00  or  less  

2  368 

3  435 

2  492 

4  850 

3  927 

2  536 

4  488 

2  455 

2  571 

1  552 

2  322 

1  367 

1.01  to  1.50  

80 

109 

58 

21 

146 

123 

187 

22 

74 

61 

42 

27 

1.51  or  more  

7 

22 

13 

5 

12 

14 

13 

6 

3 

14 

8 

6 

Renter  occupiod  

377 

2  371 

716 

494 

35 1 

399 

234 

157 

72 

4  312 

220 

1  988 

1  00  or  less  

359 

2  234 

661 

486 

319 

350 

214 

154 

65 

3  774 

212 

1  821 

1.01  to  1.50  

13 

97 

35 

7 

26 

42 

13 

2 

6 

384 

4 

147 

1.51  or  more  

5 

40 

20 

1 

6 

7 

7 

1 

1 

154 

4 

20 

GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-75 


Table  19.    Utilization  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Tonowondo 

1  lni>i.^.U 

unionooie 
(U) 

voiiey 
Stream 

Wantogh 

ti  1 1 

W  otertown 

w  otervitet 

ftrihulnn  f  1  h 
DQDylOn  \\J) 

Westoury 

West 
Hempsteod 
ri 

west  isiip 

(U) 

woodmere 

(U) 

Wyondonch 

(U) 

ROOMS 

All  y»or. round  unfit   

6  826 

5  638 

11  975 

5  824 

10  814 

4  612 

3  635 

4  468 

5  875 

4  487 

5  332 

3  826 

33 

19 

22 

36 

322 

48 

8 

71 

40 

15 

24 

7 

117 

46 

116 

24 

295 

52 

38 

66 

72 

50 

39 

26 

529 

237 

895 

95 

989 

401 

292 

257 

307 

143 

225 

144 

837 

584 

1  204 

359 

1  4*55 

555 

547 

552 

404 

323 

269 

536 

5  rooms     

2  256 

990 

2  056 

721 

2  030 

899 

638 

542 

901 

594 

237 

764 

1  801 

1  680 

3  699 

1  681 

2  279 

1  586 

1  022 

843 

1  542 

1  079 

476 

893 

785 

1  346 

2  526 

1  545 

1  608 

679 

584 

1  180 

1  487 

1  038 

814 

544 

296 

505 

962 

980 

1  039 

261 

359 

600 

720 

753 

1  508 

607 

172 

231 

495 

383 

787 

131 

147 

357 

402 

492 

1  740 

305 

5.3 

6.1 

6.0 

6.5 

5.6 

5.7 

5.8 

6.4 

6.3 

6.5 

7.9 

6.0 

4  855 

4  847 

9  939 

5  449 

5  669 

2  108 

2  829 

3  649 

S  131 

3  995 

4  658 

2  890 

4 

5 

2 

3 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

2  rooms   _  

8 

7 

17 

4 

13 

7 

2 

3 

6 

4 

1 

1 

3  rooms  

55 

40 

122 

27 

77 

51 

34 

34 

47 

17 

14 

61 

346 

408 

684 

272 

337 

302 

318 

233 

209 

71 

298 

5  rooms  

1  745 

876 

1  715 

665 

908 

390 

519 

448 

805 

529 

148 

526 

1  574 

1  567 

3  506 

1  630 

1  546 

844 

928 

777 

1  486 

1  025 

422 

674 

7  rooms  

709 

1  272 

2  469 

1  515 

1  202 

407 

560 

1  148 

1  453 

994 

788 

473 

8  rooms   - 

266 

483 

934 

964 

872 

185 

343 

578 

703 

729 

1  491 

570 

9  rooms  or  more  

152 

190 

487 

370 

711 

99 

139 

340 

395 

485 

1  723 

285 

Median    

5.7 

6.2 

6.2 

6.6 

6.5 

6.1 

6.1 

6.7 

6.5 

6.7 

8.1 

6.3 

Heater  occupied  

1  820 

724 

1  929 

326 

4  678 

2  325 

739 

757 

497 

451 

633 

821 

1  room  

29 

15 

17 

29 

276 

43 

5 

61 

34 

12 

24 

4 

2  rooms  

103 

39 

95 

20 

253 

43 

33 

55 

64 

46 

36 

23 

3  rooms  

443 

191 

737 

63 

836 

331 

244 

214 

252 

123 

209 

73 

4  rooms    

469 

166 

506 

79 

1  022 

391 

225 

225 

163 

104 

187 

217 

5  rooms  

464 

97 

327 

50 

1  038 

469 

106 

89 

89 

58 

85 

204 

6  rooms    

206 

95 

168 

39 

677 

691 

84 

58 

45 

43 

48 

195 

7  rooms  

66 

65 

49 

24 

366 

260 

22 

28 

27 

40 

23 

57 

8  rooms  

26 

16 

23 

14 

150 

69 

14 

16 

16 

20 

12 

31 

9  rooms  or  more  

14 

40 

7 

8 

60 

28 

6 

11 

7 

5 

9 

17 

Median  

4  2 

4.2 

3.7 

4.1 

4  5 

5.3 

3.9 

3.7 

3.5 

3.9 

3.8 

5.0 

Year-round  vacant  for  tale  

27 

20 

19 

5 

44 

9 

13 

19 

10 

8 

5 

33 

1  to  3  rooms  

- 

- 

2 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

_ 

_ 

1 

4  and  5  rooms.  

11 

7 

3 

3 

19 

4 

6 

6 

4 

1 

1 

12 

6  ond  7  rooms  

11 

13 

11 

1 

17 

3 

5 

4 

6 

6 

2 

17 

8  rooms  or  more  

5 

- 

3 

1 

8 

1 

2 

9 

_ 

1 

2 

3 

6.0 

5.8 

6.1 

5.0 

5.8 

5.3 

5.7 

7.3 

5.8 

63 

6.3 

6.0 

Year-round  vacant  for  rent  

63 

18 

22 

11 

250 

107 

23 

20 

19 

7 

11 

40 

2 

5 

36 

4 

o 

3 

2  rooms   

4 

1 

19 

1 

2 

4 

2 

- 

1 

1 

3  rooms    

18 

5 

13 

1 

52 

13 

10 

5 

5 

1 

5 

4  rooms  

1 1 

5 

3 

58 

23 

7 

2 

3 

4 

5 

8 

5  rooms  

21 

4 

4 

1 

48 

26 

3 

1 

3 

1 

15 

6  rooms  or  more  

7 

4 

1 

4 

37 

40 

1 

2 

3 

3 

3 

11 

Median  

4.2 

4.3 

3.3 

30 

3.8 

5.0 

3.5 

2.5 

3.4 

4.4 

4  2 

4.9 

PERSONS 

4  855 

4  847 

9  939 

5  449 

5  669 

2  108 

2  829 

3  649 

5  131 

3  995 

4  658 

2  890 

1  person                                    .  .  _ 

454 

290 

659 

254 

833 

412 

205 

181 

276 

182 

117 

192 

2  persons     

1  257 

953 

2  481 

1  065 

1  750 

646 

588 

889 

1  290 

722 

749 

487 

3  persons   

842 

925 

1  977 

993 

919 

376 

493 

755 

1  073 

722 

794 

460 

4  persons  

964 

1  089 

2  147 

1  436 

823 

270 

623 

842 

1  148 

896 

1  540 

589 

5  persons  

641 

788 

1  465 

964 

605 

186 

461 

517 

728 

715 

1  040 

494 

6  persons  

398 

421 

710 

402 

394 

102 

258 

268 

365 

417 

309 

298 

7  persons  

157 

204 

300 

202 

183 

69 

119 

104 

140 

187 

76 

187 

8  persons  

92 

126 

135 

91 

102 

31 

58 

59 

72 

93 

24 

112 

9  persons  or  more   

50 

51 

65 

42 

60 

16 

24 

34 

39 

61 

9 

71 

Median                                                _  _  __ 

3.4 

3  7 

3.4 

3.8 

2.8 

2.5 

3.7 

3.5 

3.4 

3.9 

3.9 

4.0 

Renter  occupied   

1  820 

724 

1  929 

326 

4  678 

2  325 

739 

757 

697 

451 

633 

821 

1  person   

591 

111 

451 

82 

1  715 

675 

136 

198 

152 

112 

170 

53 

2  persons  

521 

208 

739 

74 

1  240 

682 

294 

240 

214 

149 

204 

122 

3  persons    

279 

125 

352 

66 

697 

386 

144 

138 

148 

79 

114 

151 

4  persons 

211 

124 

210 

48 

423 

287 

96 

93 

109 

50 

85 

166 

5  persons  

110 

84 

103 

29 

282 

164 

32 

50 

39 

33 

36 

112 

6  persons    

61 

31 

50 

14 

141 

83 

25 

21 

17 

15 

18 

74 

7  persons  

32 

16 

9 

5 

93 

27 

10 

14 

11 

5 

3 

67 

8  persons  

12 

13 

9 

7 

49 

14 

1 

1 

4 

5 

3 

53 

9  persons  or  more  

3 

12 

6 

1 

38 

7 

1 

2 

3 

3 

23 

Med  ion  

2.1 

2.8 

2  2 

2.6 

2.0 

2.2 

2  3 

2.3 

2.4 

2.3 

2.2 

4.0 

PERSONS  PER  ROOM 

4  855 

4  847 

9  939 

5  449 

5  669 

2  108 

2  829 

3  649 

5  131 

3  995 

4  658 

2  890 

0.50  or  less  

2  188 

2  043 

4  988 

2  613 

3  556 

1  379 

1  253 

1  902 

2  727 

1  844 

3  261 

1  236 

0  51  to  0.75  

1  150 

1  514 

2  917 

1  786 

1  250 

368 

821 

1  125 

1  576 

1  250 

1  205 

831 

0.76  to  1  00.   

1  196 

1  020 

1  732 

892 

696 

292 

620 

498 

685 

725 

157 

547 

1 .01  to  1.50    

289 

242 

280 

145 

151 

59 

125 

105 

133 

159 

27 

232 

1.51  or  more    

32 

28 

22 

13 

16 

10 

10 

19 

10 

17 

8 

44 

Renttr  occupied    

1  820 

724 

1  929 

326 

4  678 

2  325 

739 

757 

697 

451 

633 

821 

0  50  or  less  

993 

246 

855 

117 

2  722 

1  456 

310 

294 

254 

200 

280 

202 

0.51  to  0  75  

425 

220 

622 

93 

877 

450 

268 

202 

190 

130 

181 

178 

0  76  to  1  00  

324 

180 

343 

94 

849 

334 

120 

203 

178 

98 

123 

218 

1.01  to  1.50...  

67 

57 

94 

19 

181 

66 

34 

36 

40 

18 

41 

172 

1  51  or  more 

1 1 

21 

]  5 

3 

49 

19 

22 

35 

a 

C| 

With  ell  plumbing  facilities    

6  524 

5  520 

11  781 

5  732 

9  910 

4  259 

3  539 

4  342 

5  756 

4  402 

5  268 

3  671 

Owner  occupied   

4  759 

4  806 

9  878 

5  426 

5  603 

2  053 

2  809 

3  619 

5  078 

3  956 

4  645 

2  861 

1.00  or  less  ___    _ 

4  443 

4  539 

9  576 

5  268 

5  439 

1  987 

2  675 

3  498 

4  935 

3  781 

4  610 

2  591 

1  01  to  1.50  _  

284 

240 

280 

145 

149 

58 

124 

103 

133 

158 

27 

227 

1.51  or  more  

32 

27 

22 

13 

15 

8 

10 

18 

10 

17 

8 

43 

Ranter  occupied  

1  765 

714 

1  903 

306 

4  307 

2  206 

730 

723 

678 

446 

623 

810 

1.00  or  less  

1  688 

636 

1  798 

284 

4  098 

2  124 

689 

669 

608 

423 

574 

589 

1.01  to  1.50   

66 

57 

92 

19 

177 

65 

34 

36 

38 

18 

41 

171 

1.51  or  more  

11 

21 

13 

3 

32 

17 

7 

18 

32 

5 

8 

50 

34-76    NEW  YORK 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  20.    Financial  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:  1970 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Amster- 

Arlington 

Baldwin 

Boy  Shore 

Bellmore 

Beth page 

Brentwood 

Canon- 

Central 

dam 

(U) 

Auburn 

Babylon 

(U) 

Batavio 

(U) 

Beacon 

(U) 

(U) 

(U) 

daiguo 

Islip  (U) 

VALUE 

Specified  iwMf  occupied   

J  268 

1  4(2 

4  939 

2  670 

8  060 

3  101 

1  823 

1  897 

4  430 

4  07$ 

5  630 

1  $33 

7  181 

Less  thon  $5.000  -  -.- 

58 

3 

63 

2 

11 

26 

12 

19 

5 

- 

8 

27 

21 

$5,000  to  $7,499    

150 

4 

306 

4 

17 

94 

26 

72 

16 

5 

6 

65 

29 

$7,500  to  $9.999...    

250 

29 

659 

24 

30 

230 

32 

115 

27 

6 

20 

90 

98 

$10,000  to  $12.499  

301 

55 

986 

S3 

84 

455 

96 

303 

73 

25 

73 

215 

2  S3 

$12,500  to  $U.999  

326 

100 

832 

101 

104 

465 

160 

285 

92 

28 

152 

220 

419 

$15,000  to  $17,499    

388 

208 

645 

270 

257 

534 

245 

308 

220 

95 

528 

247 

745 

$17,500  to  $19,999   

222 

292 

431 

347 

508 

402 

261 

233 

416 

260 

1  157 

164 

1  191 

$20,000  to  $24.999   

318 

408 

559 

748 

1  735 

450 

356 

292 

910 

1  236 

2  469 

229 

2  353 

$25,000  to  $34.999    

1 89 

270 

332 

674 

2  967 

287 

285 

210 

1  253 

1  785 

1  141 

196 

1  668 

42 

89 

97 

291 

1  756 

121 

190 

47 

921 

599 

68 

63 

380 

$50,000  or  more  

24 

24 

29 

156 

591 

37 

160 

13 

497 

39 

6 

17 

24 

$15  300 

$20  600 

$13  900 

$23  600 

$29  300 

$16  300 

$21  100 

$16  300 

$28  600 

$27  200 

$2)  600 

$16  500 

$21  800 

Specified  vacant  for  salt1   _. 

11 

S 

27 

22 

27 

9 

34 

9 

9 

16 

7 

30 

less  thon  $5.000   

1 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

$5,000  to  $9,999   

6 

1 

7 

1 

1 

$10000  to  $14.999.   

2 

1 

12 

1 

4 

3 

4 

1 

1 

$15,000  to  $19.999  

1 

1 

2 

4 

5 

3 

16 

2 

1 

4 

3 

19 

$20,000  to  $24,999  

1 

1 

3 

10 

6 

1 

3 

1 

5 

■ 

7 

$25,000  to  $34,999  

~ 

~ 

2 

2 

12 

~ 

6 

2 

7 

1 

2 

$35,000  to  $49.999     

- 

1 

1 

2 

3 

1 

4 

- 

_ 

1 

1 

$50,000  or  more                              —  — 

■ 

3 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

Median  price  asked   . 

$8  100 

$16  300 

$12  300 

$23  000 

$26  300 

$15  400 

$19  300 

$15  600 

$50000  + 

$24  000 

$16  900 

$18  900 

Who  all  plumbine  fociktiei: 

Specified  IMK  OCCUpi«d   

2  184 

1  478 

4  900 

2  653 

7  996 

3  086 

1  797 

1  869 

4  382 

4  052 

5  594 

1  523 

7  104 

Less  thon  $5.000   

50 

2 

52 

2 

9 

23 

8 

16 

5 

7 

26 

20 

$5,000  to  $9.999.   

380 

31 

951 

27 

46 

320 

52 

176 

40 

11 

24 

150 

126 

$10,000  to  $14,999   

608 

1 55 

1  813 

151 

184 

919 

251 

584 

161 

52 

220 

432 

656 

$15,000  to  $19,999  

590 

500 

1  072 

610 

760 

933 

503 

536 

628 

351 

1  679 

410 

1  914 

$20,000  to  $24,999  

310 

408 

554 

745 

1  720 

448 

350 

288 

904 

1  230 

2  452 

229 

2  331 

$25,000  or  more   

246 

382 

458 

1  118 

5  277 

443 

633 

269 

2  644 

2  408 

1  212 

276 

2  055 

Median     — 

$15  400 

$20  600 

$1 3  900 

$23  600 

$29  300 

$16  300 

$21  200 

$16  300 

$28  700 

$27  200 

$2 1  800 

$16  600 

$21  800 

Specified  vacant  for  sole1  

11 

S 

27 

20 

27 

9 

34 

9 

9 

16 

7 

30 

Less  thon  $5,000   

1 

1 

$5,000  to  $9,999  

6 

7 

1 

$10,000  to  $14.999  

2 

] 

12 

1 

4 

3 

4 

1 

1 

$15,000  to  $19.999  

1 

2 

4 

5 

3 

16 

2 

1 

4 

3 

19 

$20,000  to  $24,999  

1 

] 

3 

10 

6 

1 

3 

1 

1 

5 

7 

$25  000  or  more 

3 

15 

1 

11 

2 

7 

7 

2 

3 

Median  price  asked 

$8  100 

$16  300 

$12  300 

$23  000 

$26  300 

$15  400 

$19  300 

$15  600 

$50000  + 

$24  000 

$16  900 

$18  900 

CONTRACT  RENT 

Specified  reefer  occupied  -  ..   

4  330 

1  745 

4  215 

1  067 

1  311 

1  950 

1  728 

1  535 

415 

466 

641 

1  277 

1  545 

Less  than  $30   

573 

17 

98 

24 

28 

54 

19 

34 

14 

7 

6 

30 

17 

$30  to  $39__   

893 

1 

101 

3 

1 

40 

2 

30 

- 

- 

1 

9 

- 

$40  to  $59    

1  637 

25 

841 

17 

22 

220 

23 

207 

s 

6 

7 

68 

10 

$60  to  $79    

746 

73 

1  295 

37 

45 

426 

96 

413 

23 

14 

21 

239 

47 

$80  to  $99..  _   

177 

126 

842 

83 

96 

464 

121 

339 

25 

25 

52 

280 

73 

$100  to  $119  

55 

157 

475 

128 

151 

307 

167 

209 

61 

38 

49 

211 

131 

$120  to  $149    

27 

698 

245 

187 

328 

180 

491 

182 

111 

96 

145 

176 

271 

$150  to  $199     

8 

567 

105 

371 

390 

142 

672 

so 

102 

159 

185 

161 

738 

$200  to  $249  ..  ..  

3 

21 

14 

143 

87 

7 

83 

6 

19 

57 

1 17 

25 

184 

$250  or  more..  

- 

5 

10 

38 

74 

3 

5 

4 

13 

24 

15 

23 

22 

No  cosh  rent  

21 1 

55 

189 

36 

89 

107 

49 

61 

42 

40 

43 

55 

52 

Median  

$46 

$139 

$74 

$155 

$145 

$87 

$145 

$83 

$136 

$1 58 

$155 

$99 

$163 

Specified  vocont  for  reef*  

342 

85 

229 

21 

11 

85 

57 

171 

7 

29 

152 

25 

Less  than  $40    

80 

3 

2 

4 

- 

- 

- 

$40  to  $59  

92 

1 

44 

6 

1 

12 

1 

72 

2 

$60  to  $79   

139 

7 

66 

2 

14 

5 

31 

- 

- 

10 

- 

$80  to  $99    

27 

4 

38 

2 

1 

5 

1 

27 

1 

- 

5 

$100  to  $149  

4 

35 

52 

6 

4 

22 

23 

32 

3 

5 

1 1 

9 

$150  to  $199   

- 

37 

18 

3 

3 

32 

23 

5 

2 

10 

54 

9 

$200  or  more   

- 

1 

8 

2 

2 

- 

2 

- 

1 

14 

70 

7 

Median  rent  asked  

$60 

$146 

$81 

$105 

$143 

$129 

$143 

$65 

$145 

$198 

$194 

$169 

Wife  ell  plumbino  facilities 

Specified  renter  occupied;  

3  885 

1  73S 

3  929 

1  032 

1  284 

1  875 

1  649 

1  408 

406 

455 

628 

1  260 

1  518 

Less  than  $40  

1  258 

15 

161 

27 

26 

78 

19 

49 

14 

7 

6 

38 

16 

$40  to  $59  

1  477 

24 

732 

11 

20 

188 

14 

168 

5 

6 

3 

64 

8 

$60  to  $79  

700 

71 

1  208 

34 

40 

418 

57 

351 

21 

10 

18 

234 

42 

$80  to  $99  

167 

125 

833 

82 

95 

452 

108 

323 

22 

25 

51 

277 

68 

$100  to  $149  

79 

854 

682 

312 

474 

484 

648 

383 

169 

133 

191 

384 

396 

$150  or  more  

1 1 

592 

128 

530 

544 

150 

756 

58 

134 

237 

317 

209 

938 

No  cosh  rent  

193 

54 

185 

36 

85 

105 

47 

56 

41 

37 

42 

54 

50 

Median  

$47 

$139 

$76 

$155 

$145 

$88 

$147 

$85 

$137 

$159 

$156 

$99 

$164 

Specified  vocont  fer  reef  

315 

77 

220 

15 

11 

78 

SS 

162 

7 

29 

151 

25 

Less  thon  $40  

67 

2 

1 

3 

$40  to  $59    

83 

1 

39 

1 

7 

1 

70 

2 

$60  to  $79  

136 

64 

2 

13 

5 

30 

- 

9 

- 

$80  to  $99  ._   

25 

4 

37 

2 

1 

5 

24 

1 

5 

$100  to  $149...  

4 

35 

52 

6 

4 

22 

23 

30 

3 

5 

11 

9 

$1 50  or  more 

37 

26 

5 

5 

31 

25 

5 

3 

24 

1 24 

1 6 

Median  rent  asked 

$61 

$149 

$82 

$131 

$143 

$134 

$145 

$65 

$145 

$198 

$1 69 

DURATION  OF  VACANCY 

Year-round  vacant  fer  tele  _.  

40 

8 

49 

22 

28 

10 

40 

10 

9 

3 

17 

7 

36 

Less  than  2  months  

2 

13 

6 

10 

3 

10 

3 

2 

12 

4 

7 

2  up  to  6  months  

9 

4 

22 

7 

8 

4 

16 

4 

4 

3 

14 

6  months  or  more  

29 

4 

14 

9 

10 

3 

14 

3 

7 

1 

15 

Yeor-round  vocont  for  rent  

342 

85 

229 

21 

11 

85 

57 

172 

2 

7 

29 

152 

25 

Less  thon  2  months    

166 

65 

101 

8 

3 

48 

31 

52 

4 

17 

141 

16 

2  up  to  6  months  

99 

6 

71 

4 

2 

8 

23 

104 

3 

11 

7 

9 

6  months  or  more  . 

77 

14 

57 

9 

6 

29 

3 

16 

1 

4 

'Limited  to  one-fomily  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more, 
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Table  20.   Financial  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Cohoes 

Commack 
(U) 

Copiague 

(U) 

Corning 

Cortland 

Deer  Park 

(U) 

Depew 

ue  win 

UIX  HIIIS 

(U) 

Dobbs 
Ferry 

Dunkirk 

Eost- 
chesTer  (U) 

East 
Mossa- 
pequo  (U) 

VALUE 

1  448 

4  751 

4  093 

2  799 

2  502 

6  360 

4  057 

1  174 

2  347 

1  2(1 

3  248 

3  860 

3  646 

Less  than  $5,000    

51 

2 

7 

22 

19 

10 

12 

- 

- 

- 

55 

1 

- 

$5,000  to  $7,499   

102 

1 

15 

105 

81 

12 

27 

- 

— 

3 

241 

1 

1 

$7,500  to  $9,999  _  _  

152 

4 

39 

384 

215 

27 

83 

5 

2 

9 

543 

2 

2 

$10,000  to  $12,499  

195 

7 

129 

532 

420 

57 

148 

7 

6 

10 

699 

12 

5 

$12,500  to  $14,999   _  

170 

10 

231 

469 

407 

131 

284 

19 

13 

5 

496 

7 

14 

$15,000  to  $17,499   

207 

41 

551 

405 

441 

344 

767 

83 

40 

10 

400 

20 

32 

1 78 

1 18 

806 

269 

333 

690 

1  121 

1 53 

76 

30 

304 

40 

130 

233 

858 

1  386 

292 

322 

2  1 80 

1  202 

384 

222 

89 

299 

155 

747 

127 

2  454 

826 

193 

182 

2  510 

359 

776 

DVD 

276 

1 57 

851 

1  736 

29 

1  130 

89 

90 

65 

oqo 

CO 

3U 

^46 

701 

44 

1  618 

821 

$50,000  or  more  

4 

1 33 

13 

38 

j  7 

692 

449 

10 

1  153 

158 

$15  700 

tin  caa 
$JU  jUU 

•O 1  AAA 

$ 1 4  400 

$1 5  600 

$24  400 

IAA 
$19     1  00 

*OB  7AA 

«TO  7 A/1 

*jIO  QAA 

tiO  OAA 
-t  1 1  YUU 

#,0  QAA 
$4z  UUU 

•OA     1 AA 
$30  100 

Specified  veceaf  for  tele1  

5 

( 

20 

21 

26 

22 

11 

12 

12 

23 

7 

Less  than  $5,000   

1 

2 

$5,000  to  $9.999   _   

1 

2 

2 

2 

1 

: 

: 

7 

$10,000  to  $14.999  

1 

- 

2 

7 

8 

5 

2 

i 

10 

- 

$i5,ooo  to  $iv,yvy  

i 

4 

3 

in 

IU 

7 

5 

j 

1 

2 

$20,000  to  $24,999  -  _  

2 

3 

3 

2 

4 

6 

1 

~ 

i 

1 

1 

$25,000  to  $34,999  

5 

9 

6 

2 

2 

8 

i 

2 

$35,000  to  $49,999  

~ 

~ 

1 

2 

~ 

~ 

1 

2 

' 

3 

$50,000  or  more  

- 

1 

~ 

6 

7 

1 

Median  price  asked  

$16  300 

$27  000 

$25  000 

$18  100 

$16  100 

$1 7  000 

3>lo  BOO 

OO  DAA 

$2o  BOO 

CCA  AAA 

$50  000 

$1 1  300 

$37  500 

With  all  plumbing  facilities: 

Specified  owner  accepted'  

1  411 

4  734 

4  064 

2  761 

2  463 

6  327 

4  044 

1  865 

2  337 

1  284 

3  230 

3  848 

3  607 

Less  than  $5,000    

39 

6 

17 

16 

9 

12 

- 

- 

- 

54 

1 

$5,000  to  $9,999  

241 

5 

52 

479 

289 

38 

109 

5 

2 

10 

777 

3 

3 

$10,000  to  $i4,vyy  

360 

17 

355 

986 

81 1 

183 

432 

26 

18 

14 

1  189 

19 

19 

« i  c  aaa  in  cto  ooo 

3> 1  j.uuu  to  *  i  T,yyy  _   

383 

1 57 

1  346 

670 

765 

1  026 

1  882 

236 

116 

40 

700 

59 

161 

$20,000  to  $24, wv _   

231 

853 

1  379 

290 

319 

2  169 

1  197 

381 

221 

89 

299 

1 55 

737 

$25,000  or  more  —  _  

157 

3  701 

926 

319 

263 

2  902 

412 

1  217 

1  980 

1  131 

21 1 

3  611 

2  687 

$1 S  800 

eoo  CAA 
$JU  500 

CO  1  AAA 
$1  1  UUU 

$14  500 

$1 5  700 

$24  400 

$ 1 9  1 00 

tlfi  7AA 

*10    7  AT) 

t,|1  QAA 

J4'  vuu 

*  1 1  AAA 
$  1  J  UUU 

9*1  QAA 

$4^  OUU 

tin   i aa 
$30  1 00 

Specified  vecent  for  tele'   

5 

8 

19 

21 

26 

19 

ii 

12 

12 

23 

7 

Less  than  $5,000  

1 

2 

$5,000  to  $9,999  __  

: 

2 

2 

i 

: 

7 

- 

$10,000  to  $14,999  

1 

2 

7 

8 

5 

2 

1 

10 

$15,000  to  $19,999_._  __ 

1 

4 

3 

10 

7 

5 

3 

1 

2 

$20  000  to  $24  999 

2 

3 

3 

2 

4 

5 

1 

1 

1 

I 

$25  000  or  more 

5 

10 

7 

2 

2 

2 

9 

9 

1 

6 

Median  price  asked 

$16  300 

$27  000 

$25  600 

$18  100 

$16  100 

$17  300 

$18  800 

$28  800 

$50  000 

$11  300 

$37  500 

(*(*lkJTD  ATT  DCkJT 

Specified  renter  occupied3  

3  472 

382 

1  041 

2  121 

2  929 

798 

1  567 

787 

93 

1  447 

1  578 

3  751 

119 

Less  thon  $30   

451 

4 

10 

67 

74 

9 

27 

2 

8 

11 

70 

21 

8 

$30  to  $39    

625 

- 

- 

22 

52 

7 

35 

- 

- 

8 

54 

6 

- 

$40  to  $59  __   

1  203 

1 

15 

210 

433 

6 

206 

7 

1 

43 

393 

59 

2 

$60  to  $79    _. 

681 

1 

33 

524 

808 

15 

316 

28 

1 

103 

559 

144 

$80  to  $99  _    __ 

261 

4 

64 

449 

683 

46 

200 

24 

8 

142 

215 

217 

3 

$100  to  $119    

73 

20 

141 

316 

365 

117 

132 

157 

8 

187 

69 

358 

8 

$120  to  $149  

28 

24 

316 

254 

260 

239 

230 

246 

20 

248 

82 

565 

13 

$150  to  $1tV_   

6 

151 

305 

168 

108 

256 

339 

263 

18 

324 

16 

1  053 

26 

$200  to  $24V   

7 

124 

71 

15 

34 

29 

6 

28 

7 

185 

1 

636 

5 

$250  or  more   

1 

33 

21 

5 

8 

10 

1 

9 

10 

135 

~ 

588 

30 

No  cash  rent  

143 

20 

65 

91 

104 

64 

75 

23 

12 

61 

1 19 

104 

24 

Median  —   

$50 

$192 

$141 

$87 

$81 

$141 

$95 

$140 

$142 

$144 

$67 

$1 72 

$176 

Specified  vecent  for  rent*   _ 

110 

35 

190 

157 

19 

43 

13 

55 

77 

43 

Less  than  $40  _  

44 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

$40  to  $59    

41 

26 

30 

2 

- 

1 

17 

- 

$60  to  $79   

1 4 

2 

39 

43 

~ 

10 

9 

13 

4 

$80  to  $99  

6 

1 

45 

35 

2 

5 

8 

12 

2 

$100  to  $149  .  _   

5 

21 

42 

41 

13 

14 

8 

16 

29 

7 

$150  to  $199  _  _  __ 

- 

7 

36 

5 

2 

10 

4 

13 

3 

9 

$200  or  more  

3 

1 

2 

1 

1 

8 

- 

21 

Median  rent  osked  

$47 

$134 

$92 

$82 

$122 

$1 1  7 

$143 

$128 

$86 

$197 

With  oil  plumbing  facilities 

Specified  renter  occupied?  

3  015 

374 

1  on 

2  009 

2  7(4 

791 

1  504 

771 

93 

1  432 

1  503 

3  733 

119 

Less  than  $40   

727 

3 

10 

67 

99 

16 

44 

2 

8 

18 

110 

26 

8 

$40  to  $59    

1  129 

1 

13 

183 

397 

6 

167 

7 

1 

40 

368 

56 

2 

$60  to  $79  

669 

1 

31 

493 

764 

14 

306 

25 

1 

96 

538 

144 

~ 

$80  to  $99    

256 

4 

62 

439 

665 

46 

195 

23 

8 

141 

208 

215 

3 

$100  to  $149  

100 

44 

436 

562 

61 1 

355 

362 

393 

28 

434 

150 

917 

21 

$1 50  or  more  

5 

301 

396 

182 

1 49 

291 

340 

298 

35 

642 

17 

2  272 

61 

129 

20 

63 

83 

99 

63 

70 

23 

12 

61 

112 

103 

24 

Median  

$53 

$192 

$142 

$88 

$82 

$141 

$98 

$141 

$142 

$145 

$67 

$172 

$176 

Specified  vacant  for  rent*  

84 

34 

178 

142 

19 

41 

13 

54 

74 

43 

Less  than  $40   

25 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

$40  to  $59  

34 

19 

17 

2 

: 

1 

17 

$60  to  $79  _  _  _. 

14 

2 

36 

42 

10 

8 

13 

4 

$80  to  $99  

6 

1 

44 

35 

2 

4 

8 

12 

2 

$100  to  $149 

5 

20 

41 

40 

13 

14 

8 

16 

27 

7 

$1 50  or  more 

10 

37 

7 

3 

10 

5 

21 

3 

30 

Median  rent  osked 

$52 

$135 

$95 

$85 

$122 

$121 

$143 

$130 

$86 

$197 

DURATION  OF  VACANCY 

Year-round  vacant  for  tola   

7 

8 

21 

27 

33 

23 

13 

12 

13 

6 

32 

12 

S 

Less  than  2  months  

4 

5 

6 

20 

4 

4 

2 

3 

6 

6 

3 

1 

2  up  to  6  months  

5 

4 

9 

15 

6 

10 

6 

3 

3 

10 

5 

2 

6  months  or  more  

2 

7 

6 

7 

9 

3 

7 

7 

16 

4 

2 

tear-round  vacant  for  rent   

110 

3 

35 

190 

157 

19 

43 

13 

3 

56 

77 

43 

1 

Less  thon  2  months  

51 

23 

100 

104 

10 

25 

6 

39 

25 

27 

2  up  to  6  months  

28 

9 

60 

28 

4 

10 

6 

10 

16 

11 

6  months  or  more   

31 

3 

30 

25 

5 

8 

1 

7 

36 

5 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 


34-78    NEW  YORK  GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  20.   Financial  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figure*  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


pieces 

Cost 
Meadow 

(U) 

East 
Northport 

(U) 

Eos' 
RockowOY 

Eost  Vestal 

(U) 

Elmiro 

Elmont  (U) 

Elwood  (U) 

Endicoft 

Endwell  (U) 

Foirmount 

an 

Floral  Park 

Franklin 
Square  (U) 

Fredonio 

VALUE 

Specified  iww  occupied  ..... 

10  140 

2  129 

1  733 

1  345 

5  S04 

*  354 

3  294 

2  106 

3  388 

3  313 

3  761 

7  340 

1  SOS 

Less  than  $5  000 

5 

1 

3 

11 

80 

14 

3 

12 

6 

8 

3 

6 

10 

$5  000  to  $7  499 

8 

3 

4 

9 

305 

25 

2 

23 

20 

16 

3 

13 

40 

$7  500  to  $9  999 

26 

15 

7 

18 

709 

37 

6 

79 

37 

37 

1 

13 

62 

$10  000  to  $12  499   

68 

33 

18 

19 

1  233 

98 

24 

242 

128 

112 

17 

47 

141 

$12  500  to  $14  999 

67 

73 

35 

18 

1  113 

120 

28 

359 

172 

195 

21 

83 

154 

$15,000  to  $17.499..  — 

205 

149 

65 

40 

863 

252 

82 

433 

251 

542 

52 

178 

178 

$17,500  to  $19.999   

515 

273 

113 

49 

529 

504 

182 

341 

494 

835 

128 

429 

188 

$20,000  to  $24.999   

2  510 

773 

324 

221 

373 

1  726 

638 

357 

928 

1  045 

646 

1  847 

320 

$25,000  to  $34.999   

4  848 

963 

528 

527 

194 

2  907 

1  102 

212 

844 

456 

1  885 

3  704 

279 

$35,000  to  $49.999    

1  778 

493 

440 

334 

58 

644 

995 

36 

419 

59 

957 

973 

116 

$50,000  or  more   

130 

53 

196 

119 

47 

27 

232 

12 

89 

8 

48 

47 

17 

$28  500 

$26  000 

$30  6O0 

$30  600 

$13  500 

$26  400 

$31  200 

$17  000 

$23  200 

$19  700 

$30  400 

$27  800 

$19  700 

Specified  veceef  for  tola   

27 

6 

14 

27 

62 

IS 

9 

20 

22 

21 

9 

25 

Less  thon  $5.000...   

2 

1 

$5  000  to  $9.999.   

_ 

_ 

_ 

_ 

10 

1 

_ 

_ 

1 

2 

$10,000  to  $14.999   

2 

- 

- 

28 

1 

1 

1 

1 

- 

3 

$15,000  to  $19,999.   

3 

2 

1 

IS 

3 

12 

4 

2 

2 

$20,000  to  $24,999    

8 

1 

4 

6 

5 

6 

I 

5 

3 

2 

8 

$25,000  to  $34.999    

11 

1 

5 

10 

1 

4 

1 

2 

11 

7 

6 

7 

$35,000  to  $49.999   

3 

2 

4 

9 

_ 

_ 

6 

_ 

2 

3 

1 

2 

$50,000  or  more  - 

_ 

_ 

1 

1 

1 

_ 

1 

_ 

1 

_ 

_ 

_ 

Medion  price  osked   —  

$25  500 

$25  000 

$31  000 

$31  500 

$12  800 

$22  100 

$41  300 

$18  800 

$27  700 

$23  800 

$29  200 

$22  800 

Wki  ill  pbaeoea  feclSiioi 

Specified  IWNf  occupied   

10  110 

2  813 

1  731 

1  361 

5  467 

6  280 

3  27S 

2  100 

3  386 

3  296 

3  73S 

7  292 

1  S02 

Less  thon  $5.000...   

4 

1 

3 

11 

73 

12 

2 

12 

6 

3 

2 

6 

9 

$5,000  to  $9,999  

34 

16 

1 1 

27 

997 

59 

6 

102 

57 

49 

4 

26 

102 

$10,000  to  $14,999  

135 

105 

53 

37 

2  340 

216 

52 

600 

299 

305 

37 

125 

293 

$15,000  to  $19,999  

716 

419 

177 

88 

1  387 

744 

262 

771 

745 

1  372 

179 

600 

366 

$20,000  to  $24,999    

2  492 

769 

324 

221 

372 

1  706 

632 

356 

927 

1  044 

644 

1  835 

320 

$25,000  or  more  

6  729 

1  503 

1  163 

977 

298 

3  543 

2  321 

259 

1  352 

523 

2  869 

4  700 

412 

$28  500 

$26  000 

$30  600 

$30  600 

$13  500 

$26  400 

$31  200 

$16  900 

$23  200 

$19  800 

$30  300 

$27  900 

$19  700 

Specified  vtcont  for  tolo   

26 

6 

13 

27 

62 

IS 

9 

20 

22 

21 

9 

21 

Less  thon  $5,000     

2 

$5,000  to  $9,999    

10 

1 

1 

1 

2 

$10,000  to  $14,999   

2 

28 

1 

1 

1 

1 

3 

$15,000  to  $19.999   

2 

2 

1 

15 

3 

12 

4 

7 

2 

2 

$20  000  to  $24  999 

8 

1 

3 

6 

5 

0 

5 

3 

2 

6 

$25,000  or  more    

14 

3 

10 

20 

2 

4 

8 

2 

14 

10 

7 

8 

$25  900 

$25  000 

$32  000 

$31  500 

$12  800 

$22  100 

$41  300 

$18  800 

$27  700 

$23  800 

$29  200 

$22  900 

CONTRACT  RENT 

Specified  reefer  occupied ■  

1  177 

218 

1  105 

824 

5  831 

1  238 

271 

3  030 

1  001 

706 

1  326 

1  151 

1  022 

Less  thon  $30    .  

21 

3 

6 

1 

155 

21 

8 

48 

IS 

2 

13 

26 

23 

$30  to  $39 

2 

4 

3 

149 

2 

41 

2 

1 

3 

3 

18 

$40  to  $59 

36 

4 

6 

14 

1  010 

18 

4 

246 

40 

10 

33 

13 

172 

$60  to  $79 

49 

8 

23 

21 

1  665 

68 

16 

701 

73 

16 

61 

46 

256 

$80  to  $99...   

22 

15 

39 

15 

1  408 

71 

17 

711 

155 

24 

105 

80 

178 

$100  to  $119    

431 

33 

104 

19 

761 

200 

21 

510 

190 

26 

167 

155 

142 

$120  to  $149  

206 

72 

239 

92 

392 

392 

51 

370 

201 

178 

331 

359 

77 

$150  to  $199    

162 

94 

497 

461 

56 

286 

68 

262 

250 

352 

413 

281 

83 

$200  to  $249  

85 

24 

125 

126 

3 

62 

28 

14 

14 

65 

109 

45 

11 

$250  or  more..   

52 

11 

26 

30 

1 

18 

41 

7 

14 

2 

23 

11 

12 

No  cosh  rent     

1 1 1 

24 

36 

42 

231 

100 

17 

120 

47 

30 

68 

132 

50 

Median   . 

$119 

$149 

$161 

$175 

$78 

$134 

$157 

$90 

$120 

$162 

$142 

$136 

$82 

Specified  vtCHt  for  reef1 

32 

7 

16 

84 

470 

19 

237 

78 

131 

19 

20 

23 

Less  thon  $40 

23 

1 

1 

2 

$40  to  $59...   

2 

- 

- 

- 

81 

2 

20 

2 

- 

- 

2 

$60  to  $79  

4 

1 

1 

128 

1 

55 

4 

1 

1 

1 

7 

$80  to  $99   

_ 

121 

56 

12 

2 

2 

6 

$100  to  $149   

15 

1 

3 

26 

105 

10 

81 

16 

6 

4 

10 

4 

$150  to  $199   

5 

4 

10 

43 

11 

4 

13 

41 

121 

4 

4 

2 

$200  or  more   

6 

1 

2 

14 

1 

1 

11 

3 

10 

8 

1 

2 

Medion  rent  asked  

$114 

$169 

$170 

$167 

$80 

$118 

$95 

$156 

$176 

$181 

$125 

$91 

With  oil  plumbing  fotilili.1 

Specified  reefer  occupied3 

1  159 

215 

1  097 

823 

5  474 

1  211 

269 

2  9S8 

994 

699 

1  316 

1  128 

1  006 

Less  than  $40 

21 

3 

8 

4 

266 

22 

8 

79 

15 

2 

16 

28 

38 

$40  to  $59   

36 

4 

6 

14 

870 

17 

4 

224 

35 

8 

33 

12 

169 

$60  to  $79  _.  _   

46 

8 

23 

21 

1  554 

57 

16 

681 

73 

14 

57 

41 

252 

$80  to  $99  

22 

15 

38 

14 

1  372 

67 

17 

694 

155 

24 

104 

75 

176 

$100  to  $149   

627 

104 

342 

111 

1  132 

585 

71 

878 

391 

204 

496 

510 

219 

$150  or  more  

297 

128 

644 

617 

60 

364 

136 

283 

278 

419 

545 

333 

105 

No  cosh  rent    

110 

23 

36 

42 

220 

99 

17 

119 

47 

28 

65 

129 

47 

Medion ..  ._  

$119 

$149 

$162 

$175 

$79 

$135 

$157 

$91 

$121 

$162 

$143 

$136 

$82 

Specified  vacant  for  reef3 

32 

7 

16 

S3 

411 

19 

233 

78 

138 

19 

20 

22 

Less  thon  $40    

17 

1 

1 

2 

$40  to  $59   

2 

57 

2 

18 

2 

2 

$60  to  $79   _   

4 

1 

1 

1 

107 

1 

55 

4 

1 

1 

1 

7 

$80  to  $99     

113 

54 

12 

2 

2 

5 

$100  to  $149 

1 5 

1 

3 

26 

105 

10 

81 

16 

4 

10 

$1 50  or  more   

11 

5 

12 

56 

12 

5 

24 

44 

131 

12 

5 

4 

Median  rent  asked  

$114 

$169 

$170 

$167 

$83 

$118 

$95 

$156 

$176 

$181 

$125 

$93 

DURATION  OF  VACANTY 

Yeor. round  veceef  for  sole  

J7 

1 

14 

27 

94 

15 

9 

28 

23 

21 

3 

12 

28 

Less  thon  2  months  

10 

_ 

3 

10 

21 

5 

5 

7 

13 

6 

7 

8 

2  up  to  6  months  

1 1 

1 

5 

13 

36 

6 

2 

13 

5 

9 

5 

7 

6  months  or  more  

6 

5 

6 

4 

37 

4 

2 

8 

5 

6 

13 

Year-round  vocont  for  rest    _   _  .  

32 

7 

16 

84 

470 

19 

2 

237 

78 

138 

19 

20 

25 

Less  thon  2  months   

28 

3 

9 

81 

241 

12 

159 

54 

15 

9 

10 

12 

2  up  to  6  months  _   

3 

4 

3 

115 

5 

54 

21 

106 

6 

9 

6 

6  months  or  more  

1 

4 

3 

114 

2 

24 

3 

17 

4 

1 

7 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  ond  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  20.    Financial  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Freeport 

Fulton 

Garden 

City 

Geneva 

Glen  Cove 

Glens  Foils 

Glovers- 
ville 

Great  Neck 

Half 
Hollow 
Hills  (U) 

Hamburg 

Hartsdale 

(U) 

Houp- 
pouge (U) 

Hem 
stead 

VALUE 

Specified  owner  occupied 

7  019 

2  313 

6  165 

2  679 

4  351 

2  688 

2  852 

2  301 

2  189 

2  137 

1  650 

3  083 

5  720 

Less  than  $5  000 

17 

42 

58 

o 

33 

152 

2 

2 

4 

A 

Q 

$5  000  to  $7  499 

18 

125 

4 

204 

16 

153 

403 

9 

1 

7 

] 

12 

(7  SOn  tn  £9  999 

42 

332 

3 

394 

22 

325 

461 

14 

2 

17 

14 

31 

$10  000  to  $12  499 

92 

496 

8 

538 

59 

476 

477 

21 

5 

56 

5 

44 

92 

$12,500  to  $14,999  

192 

391 

8 

386 

63 

403 

371 

23 

9 

125 

4 

68 

121 

$15,000  to  $17,499   

442 

323 

11 

363 

119 

394 

304 

27 

23 

298 

10 

89 

338 

$17,500  to  $19,999  

864 

199 

39 

207 

266 

273 

172 

50 

24 

424 

11 

162 

736 

$20,000  to  $24,999  

1  653 

232 

137 

250 

752 

300 

229 

199 

102 

643 

79 

520 

2  013 

$25,000  to  $34,999  

2  370 

141 

815 

186 

1  349 

204 

169 

483 

373 

435 

275 

1  371 

1  829 

$35,000  to  $49,999    

937 

28 

2  598 

75 

1  129 

96 

89 

742 

491 

108 

682 

768 

427 

$50,000  or  more   

262 

4 

2  542 

18 

570 

31 

25 

731 

1  157 

20 

584 

40 

113 

$25  100 

$13  500 

$46  900 

$13  400 

$31  500 

$14  700 

$12  100 

$41  500 

$50000  + 

$21  100 

$44  700 

$29  600 

$23  800 

Specified  vecent  for  lele 1 

55 

12 

20 

21 

15 

12 

14 

15 

89 

16 

5 

12 

39 

Less  than  $5  000 

1 

1 

3 

1 

$5,000  to  $9,999  

4 

- 

9 

1 

3 

6 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

$10,000  to  $14,999   

2 

2 

3 

1 

7 

5 

1 

1 

1 

1 

$15,000  to  $19,999   

24 

4 

: 

3 

3 

1 

: 

4 

1 

7 

$20,000  to  $24,999   

10 

1 

_ 

3 

2 

1 

_ 

4 

] 

1 

3 

14 

$25,000  to  $34,999   

13 

_ 

2 

1 

_ 

_ 

3 

19 

6 

5 

17 

$35,000  to  $49,999...   

2 

8 

1 

6 

_ 

_ 

5 

15 

4 

3 

2 

$50,000  or  more  

3 

12 

1 

_ 

1 

54 

1 

Median  price  asked  

$20  300 

$13  800 

$50000  + 

$11  900 

$30  000 

$12  500 

$7  500 

$30  000 

$50000  + 

$28  300 

$42  500 

$27  000 

$24  100 

With  ell  plumbing  feciHthts: 

Specified  owner  occupied   

7  049 

2  239 

6  120 

2  657 

4  330 

2  656 

2  803 

2  287 

2  185 

2  133 

1  64$ 

3  057 

5  651 

Less  than  $5,000  

16 

35 

56 

5 

25 

138 

2 

2 

4 

6 

8 

$5,000  to  $9,999  

58 

443 

7 

589 

37 

467 

846 

23 

3 

24 

15 

42 

$10,000  to  $14,999   

278 

885 

16 

921 

120 

870 

844 

44 

13 

181 

9 

112 

210 

$15,000  to  $19,999     

1  299 

522 

50 

566 

384 

663 

471 

77 

46 

720 

21 

243 

1  058 

$20,000  to  $24,999   

1  848 

232 

133 

248 

750 

300 

224 

199 

102 

643 

79 

516 

1  992 

$25,000  or  more   

3  550 

172 

5  914 

277 

3  034 

331 

280 

1  942 

2  019 

561 

1  536 

2  165 

2  341 

Median  

$25  100 

$13  600 

$46  900 

$13  500 

$31  500 

$14  800 

$12  200 

$41  500 

$50000  + 

$21  100 

$44  700 

$29  700 

$23  800 

Specified  vecent  for  tolo 1  

54 

11 

20 

20 

15 

12 

14 

14 

89 

16 

5 

12 

39 

Less  thon  $5.000  —  .    —  

1 

1 

3 

$5,000  to  $9.999   

3 

- 

8 

1 

3 

6 

1 

$10,000  to  $14,999.   

2 

2 

3 

1 

7 

5 

- 

1 

1 

1 

1 

$15  000  to  $19  999 

23 

4 

3 

3 

1 

4 

] 

7 

$20,000  to  $24,999  

10 

1 

_ 

3 

2 

1 

_ 

4 

1 

1 

_ 

3 

14 

$25,000  or  more  _  

18 

— 

20 

3 

8 

- 

- 

9 

88 

10 

4 

7 

17 

Median  price  asked  

$20  500 

$14  400 

$50000  + 

$12  500 

$30  000 

$12  500 

$7  500 

$31  700 

$50000  + 

$28  300 

$42  500 

$27  000 

$24  100 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied' 

4  919 

1  337 

1  099 

2  069 

2  400 

2  445 

2  955 

971 

165 

820 

2  386 

306 

6  580 

Less  thon  $30 

42 

42 

8 

32 

32 

74 

161 

19 

5 

19 

8 

5 

46 

$30  to  $39 

7 

44 

1 

35 

2 

53 

334 

1 

3 

3 

7 

$40  to  $59 

101 

369 

4 

246 

95 

285 

1  173 

16 

7 

48 

7 

| 

60 

$60  to  $79 

161 

614 

4 

748 

237 

739 

800 

35 

8 

128 

30 

2 

164 

$80  to  $99     ___  

256 

344 

36 

491 

222 

579 

222 

59 

11 

179 

55 

12 

344 

$100  to  $119  _  

328 

169 

27 

218 

338 

307 

79 

92 

15 

1 10 

82 

24 

384 

$120  to  $149    

977 

124 

151 

127 

518 

195 

37 

154 

26 

111 

230 

63 

1  572 

$150  to  $199    

1  841 

10 

353 

62 

657 

72 

4 

315 

33 

137 

768 

111 

2  808 

$200  to  $249   

727 

3 

105 

1 

98 

12 

2 

139 

17 

38 

660 

43 

832 

$250  or  more  

351 

_ 

294 

1 

80 

12 

1 

94 

11 

2 

502 

20 

259 

No  cash  rent  

128 

118 

116 

108 

121 

117 

142 

47 

29 

45 

43 

25 

104 

$164 

$72 

$187 

$78 

$132 

$80 

$55 

$164 

$142 

$102 

$199 

$165 

$162 

Specified  vacant  for  rent' 

113 

192 

75 

105 

186 

192 

17 

24 

29 

175 

less  thon  $40  

1 

1 

8 

1 

10 

18 

1 

1 

$40  to  $59      

1 

28 

8 

18 

82 

- 

6 

2 

$60  to  $79.  

3 

107 

27 

10 

56 

63 

3 

$80  to  $99  

4 

26 

12 

9 

44 

22 

10 

1 

6 

$100  to  $149  

21 

27 

17 

IS 

53 

7 

3 

5 

3 

33 

$150  to  $199 

39 

3 

3 

4 

5 

5 

3 

8 

72 

$200  or  more  .   

44 

66 

8 

17 

58 

Median  rent  asked  

$184 

$74 

$76 

$263 

$84 

$58 

$195 

$93 

$210 

$180 

With  ell  plumbing  facilities 

4  777 

1  694 

1  076 

1  927 

2  331 

2  299 

2  806 

946 

162 

801 

2  370 

304 

6  444 

Less  thon  $40   

46 

56 

9 

45 

33 

103 

438 

20 

8 

20 

9 

5 

47 

$40  to  $59  

91 

311 

3 

198 

85 

244 

1  112 

15 

7 

45 

7 

1 

51 

$60  to  $79    

141 

574 

1 

685 

222 

692 

783 

30 

8 

120 

30 

2 

149 

$80  to  $99   

225 

338 

29 

490 

215 

561 

218 

50 

9 

177 

55 

1 1 

324 

$100  to  $149   

1  258 

291 

174 

343 

829 

497 

115 

241 

41 

219 

308 

87 

1  910 

$1 50  or  more  _ . 

2  889 

13 

748 

64 

829 

94 

7 

544 

60 

176 

1  919 

174 

3  862 

No  cash  rent   

127 

111 

112 

102 

118 

108 

133 

46 

29 

44 

42 

24 

101 

Median    

$165 

$74 

$188 

$80 

$134 

$82 

$56 

$165 

$143 

$103 

$199 

$165 

$162 

Specified  vecent  for  rent*  

109 

152 

63 

100 

169 

182 

17 

24 

29 

174 

Less  than  $40  

1 

2 

1 

7 

15 

1 

1 

$40  to  $59.  

1 

12 

4 

16 

76 

6 

2 

$60  to  $79..  

3 

86 

25 

10 

53 

62 

- 

2 

Iftfl  trt  tOO 

25 

o 

40 

OO 
dCeC 

10 

1 

6 

$100  to  $149  

19 

26 

17 

10 

48 

7 

3 

5 

3 

33 

$150  or  more  

81 

3 

3 

70 

5 

- 

13 

3 

25 

130 

Median  rent  osked  

$185 

$77 

$81 

$265 

$84 

$60 

$195 

$93 

$210 

$180 

DURATION  OF  VACANCY 

Year-round  vacant  for  sale  .   

62 

17 

21 

29 

IS 

16 

36 

18 

89 

17 

5 

12 

43 

Less  than  2  months  

10 

3 

7 

10 

6 

9 

4 

6 

25 

10 

4 

12 

28 

e 

10 

7 

3 

7 

g 

25 

6  months  or  more..   

24 

9 

10 

9 

5 

4 

25 

4 

18 

2 

1 

4 

6 

Year-round  vocant  for  rent  _   

114 

192 

3 

75 

105 

186 

192 

17 

2 

24 

29 

4 

175 

Less  than  2  months    

62 

115 

52 

77 

95 

73 

4 

12 

21 

132 

2  up  to  6  months  

37 

38 

12 

18 

73 

47 

7 

7 

6 

34 

6  months  or  more  

15 

39 

11 

10 

18 

72 

6 

5 

2 

9 

34 


■Limited  to  one-fomily  homes  on  less  thon  10  acres  and  no  business  on  property. 
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'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  20.   Financial  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Hlcksville 
(U) 

Holbrook- 
Holtsville 

(U) 

Hornell 

Huntington 

(U) 

Huntington 
Station  (U) 

Ithoco 

James- 
town 

Jericho  (U) 

Johnson 
City 

Johnstown 

Kenmore 

Kingston 

locko- 
wanna 

VALUE 

Specified  eweer  accepted 1  

11  166 

2  7S7 

1  95] 

2  575 

6  219 

2  153 

6  441 

1  121 

1  190 

1  609 

3  985 

4  025 

1  147 

Less  than  $5,000  -  -  

4 

9 

133 

3 

10 

20 

152 

2 

15 

75 

6 

67 

22 

$5,000  to  $7,499    — 

8 

19 

431 

3 

16 

49 

603 

1 

44 

229 

12 

189 

106 

$7,500  to  $9,999  _  

14 

74 

493 

15 

31 

118 

1  032 

2 

146 

273 

41 

360 

204 

$10,000  to  $12,499_  _  

73 

110 

378 

36 

96 

222 

1  283 

- 

427 

261 

290 

598 

357 

$12,500  to  $14,999  _._  ___ 

87 

198 

190 

52 

212 

273 

1  069 

7 

594 

159 

831 

595 

338 

$15,000  to  $17,499   

391 

299 

138 

108 

430 

281 

797 

19 

758 

180 

1  215 

654 

511 

$17,500  to  $19,999   

862 

388 

69 

170 

667 

262 

523 

19 

517 

109 

887 

484 

529 

3  810 

827 

66 

455 

1  660 

379 

531 

108 

484 

132 

529 

529 

669 

$25,000  to  $34,999  

4  697 

768 

36 

743 

2  087 

345 

288 

577 

177 

1 19 

157 

350 

358 

1  1 50 

54 

1 5 

739 

925 

1 52 

103 

1  572 

24 

57 

16 

145 

44 

70 

1 1 

4 

251 

85 

52 

60 

814 

4 

1 5 

1 

54 

9 

$25  700 

$21  700 

$9  600 

$31  000 

tor  n/v\ 
$25  000 

$18  600 

$12  900 

$42  900 

$16  200 

$12  200 

$16  700 

$15  800 

$17  700 

Specified  vacant  for  tele'  

10 

17 

19 

8 

19 

26 

50 

19 

23 

6 

SS 

10 

Less  than  $5,000_   

- 

1 

3 

- 

- 

- 

6 

3 

4 

- 

9 

2 

$5,000  to  $9,999.  ... 

2 

7 

1 

2 

15 

2 

9 

18 

2 

$10,000  to  $14,999   

1 

5 

5 

1 

1 

4 

17 

6 

3 

14 

3 

$15,000  to  $19,999  _  _._ 

4 

3 

1 

7 

9 

3 

4 

5 

11 

2 

$20,000  to  $24,999  

4 

4 

1 

2 

5 

2 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

~ 

4 

5 

5 

~ 

3 

2 

~ 

2 

" 

$35,000  to  $49,999  

3 

~ 

1 

6 

5 

— 

~ 

~ 

$50,000  or  more  

1 

~ 

1 

1 

- 

Median  price  asked —  

tic  nnn 
$25  OO0 

$ 1 5  600 

$9  600 

$27  500 

$28  000 

$20  000 

$10  900 

$13  100 

$9  300 

$18  800 

$10  700 

$12  500 

With  all  plumbing  facilities: 

Specified  owttr  accepted'  

11  090 

2  737 

1  942 

2  562 

6  169 

2  134 

6  424 

3  099 

3  182 

1  589 

3  967 

3  952 

3  135 

Less  than  $5,000  

3 

8 

130 

3 

9 

19 

147 

1 

14 

70 

6 

52 

22 

$5,000  to  $9,999    

21 

92 

916 

16 

44 

162 

1  627 

3 

190 

492 

52 

521 

309 

$10,000  to  $14,999..   

1 58 

305 

568 

88 

306 

493 

2  349 

7 

1  018 

417 

1  118 

1  177 

691 

jid.uou  to  $iv,yyv  

1  240 

680 

207 

275 

1  081 

539 

1  319 

38 

1  271 

288 

2  094 

1  131 

1  037 

3  788 

823 

66 

452 

1  650 

376 

531 

107 

484 

132 

526 

525 

667 

$25,000  or  more     .  .  

5  880 

829 

55 

1  728 

3  079 

545 

451 

2  943 

205 

190 

1 71 

546 

409 

Median  

$25  700 

$21  700 

$9  600 

$J 1  UOU 

,ic  rw\ 
$25  OOO 

$1 8  600 

$12  VOO 

til  nrvi 
$42  VOO 

$16  200 

$12  200 

$16  700 

$15  900 

$1  7  700 

Specified  vacant  for  sale1  

10 

16 

18 

8 

19 

26 

50 

17 

22 

4 

56 

10 

Less  than  $5,000  _   

3 

6 

2 

4 

7 

2 

$5,000  to  $9,999  

2 

6 

1 

2 

15 

1 

8 

18 

2 

$10,000  to  $14,999   

1 

5 

5 

1 

1 

4 

17 

6 

3 

14 

3 

$15,000  to  $19,999    

4 

3 

1 

7 

9 

3 

4 

5 

11 

2 

$20,000  to  $24,999  

4 

4 

1 

2 

5 

2 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

$25  000  or  more 

5 

1 

5 

11 

11 

3 

2 

3 

Median  price  asked 

$25  000 

$16  300 

$10  000 

$27  500 

$28  000 

$20  000 

$10  900 

$14  400 

$9  400 

$18  800 

$11  100 

$12  500 

CONTRACT  KENT 

Specified  router  occupied3  

1  014 

316 

1  566 

1  281 

1  538 

4  929 

5  942 

470 

2  554 

1  210 

1  955 

3  558 

4  099 

Less  than  $30  _   

35 

5 

61 

28 

28 

61 

163 

2 

41 

68 

14 

95 

104 

$30  to  $39    

1 

2 

108 

3 

1 

18 

394 

- 

36 

145 

7 

87 

199 

$40  to  $59  __   

22 

4 

504 

52 

17 

224 

1  929 

- 

309 

431 

58 

602 

911 

$60  to  $79. _  _  _._  

49 

18 

537 

53 

49 

576 

1  936 

1 

715 

300 

262 

812 

1  290 

$fi0  to  $99   

93 

33 

151 

88 

113 

730 

787 

1 

655 

106 

723 

740 

810 

$100  to  $119   

106 

53 

61 

148 

210 

879 

262 

2 

329 

44 

417 

478 

380 

$120  to  $149   

199 

82 

27 

362 

419 

1  161 

119 

36 

250 

29 

222 

326 

179 

203 

68 

25 

360 

416 

749 

58 

221 

109 

10 

180 

185 

29 

*  1AA  >_  tliQ 

$zUU  to  $J4V  

106 

19 

~ 

80 

1 22 

262 

8 

47 

9 

3 

6 

64 

3 

$250  or  more  

73 

4 

46 

59 

1 40 

6 

1 49 

~ 

1 

1 

4 

1 

No  cosh  rent   ...   

127 

28 

92 

61 

104 

129 

280 

1 1 

101 

73 

65 

165 

193 

Med  ion   

$141 

$131 

$62 

$140 

$141 

$1 18 

$63 

$192 

$83 

$56 

$97 

$82 

$71 

Specified  vacant  for  rent9  

13 

6 

80 

22 

33 

229 

491 

11 

125 

121 

31 

270 

250 

Less  than  $40  

- 

6 

1 

2 

40 

- 

1 

23 

21 

30 

$40  to  $59.  

25 

1 

21 

178 

10 

39 

2 

34 

107 

$60  to  $79  _   

1 

- 

35 

1 

1 

35 

150 

1 

35 

26 

3 

84 

68 

$80  to  $99  

~ 

12 

2 

34 

82 

~ 

38 

8 

7 

35 

27 

8 

5 

2 

2 

1  1 

90 

38 

3 

23 

21 

14 

85 

16 

$150  to  $199  

3 

~ 

~ 

7 

10 

38 

3 

1 

1 7 

1 

5 

1 1 

2 

$200  or  more..   

1 

1 

8 

1 1 

9 

~ 

6 

1 

3 

- 

- 

- 

Median  rent  asked  

$138 

$115 

$63 

$179 

$173 

$109 

$63 

$208 

$87 

$59 

$107 

$79 

$58 

With  oil  plumbina  facility 

Specified  renter  occupied3  

976 

309 

1  464 

1  225 

1  482 

4  579 

5  600 

469 

2  467 

1  157 

1  941 

3  297 

3  988 

Less  than  $40   _  ___ 

35 

7 

150 

28 

26 

58 

429 

2 

62 

189 

21 

121 

254 

$40  to  $59  

16 

4 

473 

39 

17 

99 

1  797 

275 

414 

57 

530 

883 

$60  to  $79  _  

39 

14 

496 

41 

48 

456 

1  889 

1 

690 

298 

256 

750 

1  274 

$80  to  $99  

88 

32 

148 

76 

104 

695 

765 

1 

649 

103 

718 

719 

805 

293 

133 

84 

502 

604 

2  004 

378 

38 

575 

72 

637 

782 

559 

$1 50  or  more  

379 

91 

25 

480 

583 

1  145 

72 

416 

1 18 

14 

187 

251 

33 

No  cosh  rent  

126 

28 

88 

59 

100 

122 

270 

1 1 

98 

67 

65 

144 

180 

Median  

$143 

$132 

$62 

$141 

$142 

$122 

$64 

$193 

$84 

$57 

$97 

$84 

$71 

Specified  vacant  for  root3  

13 

6 

60 

22 

30 

196 

456 

11 

124 

109 

31 

208 

223 

Less  than  $40   

5 

1 

2 

27 

1 

20 

8 

23 

♦40  TO  55V  

15 

1 

7 

164 

9 

35 

2 

1 7 

95 

$60  to  $79   

1 

- 

27 

1 

I 

20 

145 

1 

35 

22 

3 

67 

61 

$80  to  $99  _._ 

12 

2 

31 

79 

38 

7 

7 

30 

26 

$100  to  $149    

8 

5 

1 

2 

9 

90 

38 

3 

23 

21 

14 

78 

16 

$1 50  or  more 

1 

15 

20 

46 

3 

7 

18 

4 

5 

3 

2 

Median  rent  osked 

$138 

$115 

$65 

$179 

$175 

$1 16 

$65 

$208 

$87 

$60 

$107 

$86 

DURATION  OF  VACANCY 

Year-round  vacant  for  salt  

1 1 

17 

22 

12 

21 

32 

73 

1 

22 

26 

7 

75 

25 

Less  than  2  months  

6 

1 

5 

1 

12 

9 

25 

4 

6 

3 

13 

5 

2  up  to  6  months  

5 

10 

3 

6 

2 

13 

21 

12 

9 

4 

28 

7 

6  months  or  more  .   

6 

14 

5 

7 

10 

27 

6 

11 

34 

13 

Taor. round  vacant  (or  rent  

13 

6 

80 

12 

33 

229 

491 

11 

125 

121 

31 

270 

251 

Less  thon  2  months   

12 

3 

32 

15 

21 

146 

252 

10 

89 

51 

17 

111 

98 

2  up  to  6  months  

1 

2 

21 

2 

6 

52 

135 

28 

43 

12 

97 

44 

6  months  or  more  

1 

27 

5 

6 

31 

104 

1 

8 

27 

2 

62 

109 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       Excludes  one-fomily  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  20.   Financial  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

LUIItUJ  1  CI 

Linden- 
hurst 

1  nrlt  nnrt 

Locust 

Gmvp  (II) 

Long 
Beach 

1  unhrnnb 

Molverne 

Mamar- 
oneck 

Massa- 

nBniiri 

Mosso- 
pequa 
Park 

cViQsseno 

Merrick 

tin 

Middle- 
town 

VALUE 

Specified  owner  occupied'   — 

2  529 

5  949 

4  509 

2  786 

3  023 

4  077 

2  803 

2  336 

6  396 

5  156 

2  497 

6  377 

3  044 

Less  than  $5,000  _  

15 

9 

92 

1 

1 

2 

" 

2 

1 

2 

38 

6 

27 

$5,000  to  $7,499    

29 

32 

316 

1 

17 

5 

1 

7 

5 

3 

160 

3 

89 

63 

86 

709 

" 

29 

6 

2 

4 

5 

3 

381 

1 1 

243 

195 

192 

876 

1 

94 

21 

12 

9 

30 

12 

535 

50 

444 

$12,500  to  $14,999  

290 

357 

736 

2 

133 

38 

23 

13 

40 

22 

344 

44 

483 

$15,000  to  $17,499  _  

538 

740 

618 

8 

261 

125 

42 

43 

132 

76 

325 

122 

493 

$17,500  to  $19,999  

552 

1  107 

401 

35 

353 

332 

93 

54 

352 

238 

192 

313 

348 

f?fl  OfWI  tn  194  OOO 

531 

1  923 

376 

212 

662 

1  189 

517 

200 

1  253 

1  374 

258 

974 

frj 

to*;  rwvi  ir\  tii  ooo 

257 

1  290 

263 

1  185 

921 

1  784 

1  265 

593 

2  350 

2  730 

182 

1  856 

ti<\  nnn  tn  k.aq  ooo 

46 

194 

88 

1  246 

430 

540 

758 

714 

1  631 

486 

57 

1  713 

1 08 

t*;n              r\r  mnro 

13 

19 

34 

95 

122 

35 

90 

697 

597 

210 

25 

1  285 

$ 1 8  1 00 

$21  200 

tl 1  ADO 

t.14  Ann 

$24  700 

t9A  fion 

tin  Ann 

*  OKt  OVA/ 

$40  100 

tin  con 

t9ft  inn 

tn  snn 

fAj  nnn 

$16  200 

Sptcifitd  vac  cat  for  tele1  

17 

20 

21 

14 

13 

13 

35 

12 

31 

Less  than  $5,000  

2 

1 

~ 

1 

- 

$5,000  to  $9,999   

2 

12 

3 

$10,000  to  $14.999  _   

2 

9 

5 

_ 

_ 

_ 

14 

: 

4 

$15,000  to  $19,999  _  

5 

3 

1 

5 

1 

3 

1 

7 

ton  nnn  tn  t9A  ooo 

3 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

3 

t9^  nnn  »n  <ia  ooo 

4 

1 

7 

5 

5 

3 

14 

t^s  nnn  tn  t4Q  ooo 

4 

3 

4 

3 

| 

2 

t*;n  C\f\n  nr  mnro 

1 

2 

3 

E 

$19  600 

ti  i  inn 

$27  100 

t9s  nnn 

tiii  nnn 

$34  000 

$1 1  300 

$42  500 

With  all  plumbing  facilities: 

Sptcifitd  ewner  oceup-td1   

2  514 

5  887 

4  463 

2  770 

3  010 

4  060 

2  788 

2  319 

6  364 

5  129 

2  479 

6  361 

3  023 

Less  than  $5,000   ___ 

13 

7 

80 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

35 

6 

24 

$5,000  to  $9,999   

88 

110 

1  004 

46 

11 

3 

11 

10 

6 

529 

12 

325 

tin  nnn  tn  ti4  999 

482 

540 

1  606 

3 

227 

58 

34 

21 

68 

34 

877 

92 

923 

$1 5  000  to  $19  999 

1  085 

1  829 

1  016 

43 

609 

454 

135 

96 

477 

312 

516 

433 

838 

t?n  nnn  tn  t94  999 

530 

1  907 

375 

21 1 

661 

1  187 

514 

197 

1  245 

1  364 

258 

970 

t91  finn  nr  mnre 

316 

1  494 

382 

2  512 

1  466 

2  348 

2  102 

1  992 

4  563 

3  411 

264 

4  848 

4,jt 

tm  inn 

$21  200 

tn  4nn 

$34  500 

$24  700 

t9A  flno 

MA  xno 

$40  100 

tin  9nn 

$28  100 

tn  *»nn 

<ia  nnn 

$16  200 

Specified  vacant  fer  sal*1  

13 

20 

21 

13 

13 

13 

35 

12 

31 

Less  than  $5,000  _   

1 

1 

t«.  nnn  tn  to  ooo 

2 

1 2 

3 

$10,000  to  $14,999    

2 

9 

5 

- 

14 

4 

$15,000  to  $19.999  

5 

3 

4 

1 

3 

1 

7 

$20,000  to  $24,999   

3 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

3 

$25,000  or  more  

3 

1 

12 

7 

11 

11 

4 

11 

14 

Median  price  asked   

$19  600 

$13  300 

$27  100 

$26  300 

$34  000 

$34  000 

$11  300 

$42  500 

$22  500 

CONTRACT  RENT 

1  042 

1  284 

3  083 

80 

7  250 

2  335 

164 

2  677 

424 

107 

1  479 

313 

2  899 

Less  thon  $30  

26 

23 

51 

2 

38 

16 

7 

23 

13 

2 

40 

15 

55 

$30  to  $39  

17 

3 

28 

19 

1 

"" 

15 

3 

~ 

36 

- 

45 

$40  to  $59   __ 

100 

9 

360 

129 

17 

2 

106 

3 

3 

392 

4 

358 

$60  to  $79  

288 

47 

776 

349 

60 

6 

246 

20 

1 

464 

23 

817 

$80  to  $99  

242 

1 12 

823 

4 

515 

108 

7 

267 

25 

2 

267 

25 

713 

$100  to  $119   

104 

217 

502 

4 

677 

226 

38 

403 

30 

8 

174 

36 

405 

$120  to  $149   

149 

356 

264 

7 

1  135 

513 

37 

612 

80 

15 

39 

60 

275 

1 1  in  tn  t  1  99 

49 

343 

89 

16 

2  019 

662 

27 

489 

93 

1  7 

1 2 

59 

1 03 

tonn  tn  «940 

5 

50 

46 

1 5 

1  197 

377 

3 

246 

57 

17 

22 

26 

7 

1 

21 

972 

243 

13 

169 

34 

15 

27 

60 

1 1 7 

143 

1 1 

200 

1 12 

24 

101 

66 

27 

55 

» ■ «? 

$84 

$135 

$86 

$205 

$166 

$163 

$128 

$131 

$1 53 

$1 76 

CAO 

$1 36 

$83 

Sptcifitd  vacant  for  rent3  

24 

29 

143 

~ 

606 

44 

29 

9 

112 

47 

119 

Less  than  $40  

1 

4 

2 

1 

6 

3 

$40  to  $59  _  _   

2 

z 

20 

z 

12 

49 

; 

21 

$60  to  $79    ._ 

7 

2 

36 

- 

25 

- 

2 

25 

35 

41 

con  *n  tOO 

5 

3 

37 

22 

2 

27 

$100  to  $149 

13 

23 

1 31 

1  7 

13 

3 

99 
*" 

1 1  cn  tn  1 1  oo 

2 

7 

10 

1 48 

Q 

3 

3 

1 

7 

2 

tOnn  nr  mnra 

4 

13 

266 

18 

7 

1 

1 

$84 

$140 

$85 

$188 

$1 75 

$1 31 

1 1  y*1 

$61 

$67 

$76 

With  nil  plumbing  facilities: 

Sptcifitd  renttr  occupied1  __   

1  022 

1  260 

2  914 

78 

7  172 

2  327 

163 

2  617 

408 

107 

1  417 

307 

2  721 

Less  than  $40  

39 

25 

60 

2 

57 

17 

7 

36 

16 

2 

68 

15 

91 

$40  to  $59   

95 

9 

272 

121 

17 

2 

97 

2 

3 

346 

4 

313 

$60  to  $79  __ 

284 

44 

740 

338 

59 

5 

218 

15 

1 

460 

23 

756 

tfin  tn  too 

239 

109 

815 

3 

505 

106 

7 

256 

19 

2 

267 

25 

699 

tlltn  tn  tl40 

252 

563 

759 

1  797 

736 

75 

1  007 

108 

212 

94 

637 

54 

396 

1 36 

51 

4  1 56 

1  281 

43 

903 

1 83 

49 

12 

105 

132 

o  cos  e 

59 

1 14 

1 32 

]  ] 

198 

1 1 1 

24 

100 

65 

27 

52 

.-if  I 

93 

$84 

$1 35 

$87 

$205 

$1 67 

$1 63 

$1 29 

$1 33 

$156 

$1 76 

$70 

$136 

$84 

Sptcifitd  vacant  for  rent3                _  _ 

24 

28 

128 

587 

44 

27 

9 

64 

47 

94 

Less  than  $40  _   

1 

3 

- 

2 

1 

5 

3 

9AC\  |a  (CO 

2 

10 

1 1 

27 

13 

$60  to  $79    

7 

1 

33 

- 

24 

" 

2 

24 

35 

28 

$80  to  $99. _  

5 

3 

36 

21 

3 

2 

24 

5 

26 

$100  to  $149     

6 

13 

23 

127 

17 

12 

3 

4 

21 

$1 50  or  more    

3 

11 

23 

402 

26 

10 

4 

7 

3 

Median  rent  osked  

$84 

$141 

$89 

$187 

$175 

$133 

$143 

$68 

$67 

$83 

DURATION  OF  VACANCY 

v             .        Bt  f  r  1 

4 

1 7 

26 

2 

42 

49 

1 3 

36 

1 2 

36 

,       ,      n  . 

3 

e 

0 

6 

9 

1 1 

8 

20 

2  up  to  6  months    

6 

10 

20 

37 

5 

4 

11 

3 

7 

8 

12 

1 7 

3 

3 

16 

1 

9 

Year-round  vacant  for  rant   

24 

29 

143 

607 

44 

1 

29 

9 

1 

112 

47 

119 

Less  than  2  months  

17 

19 

92 

169 

23 

24 

6 

74 

47 

66 

2  up  to  6  months    

3 

9 

31 

301 

14 

4 

3 

17 

29 

6  months  or  more  

4 

1 

20 

137 

7 

1 

21 

24 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 


34-82    NEW  YORK 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  20.    Financial  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


North 

North 

North 

North 

North 

North 

Places 

Nesconset 

New  City 

New  Hyde 

Amityville 

Babylon 

Bellmore 

Great 

Linden- 

Mosso- 

Mineola 

Nanuet  (U) 

(U) 

Newark 

Newburgh 

(U) 

Pork 

(U) 

(U) 

<U) 

River  (U) 

hurst  (U) 

pequo  (U) 

VALUE 

Specified  owner  occupied   

J  960 

1  852 

2  171 

1  628 

2  J47 

5  61S 

2  271 

1  912 

t  000 

5  416 

2  470 

2  219 

5  119 

5 

1 

3 

11 

26 

1 

1 

10 

11 

4 

7 

1 

6 

$5,000  to  $7,499._   

2 

2 

8 

54 

132 

4 

4 

19 

17 

13 

8 

3 

8 

$7,500  to  $9,999...  

8 

4 

34 

106 

273 

9 

2 

26 

47 

8 

21 

12 

10 

$10,000  to  $12,499   

19 

13 

59 

224 

445 

16 

10 

110 

128 

45 

137 

36 

IS 

$12,500  to  $14,999  —   

31 

10 

76 

241 

441 

21 

17 

202 

266 

73 

291 

94 

31 

$15  000  to  $17  499 

87 

26 

116 

270 

370 

47 

44 

288 

608 

166 

457 

231 

64 

$17,500  to  $19,999     

227 

71 

130 

200 

243 

68 

101 

321 

1  177 

287 

409 

499 

226 

$20,000  to  $24,999   

941 

229 

322 

248 

228 

322 

467 

450 

2  956 

1  084 

636 

885 

1  288 

$25,000  to  $34,999   

2  120 

684 

782 

175 

139 

1  560 

1  253 

407 

2  471 

2  360 

484 

421 

2  924 

$35,000  to  $49.999  

495 

661 

606 

76 

43 

2  519 

361 

71 

295 

1  287 

19 

28 

542 

$50,000  or  more    

25 

151 

35 

23 

7 

1  048 

1 1 

8 

24 

89 

1 

9 

5 

$28  100 

$33  300 

$29  300 

$16  600 

$14  200 

$39  500 

$28  900 

$19  800 

$23  000 

$29  400 

$19  400 

$21  300 

$28  100 

Sp>crfUd  vocont  lor  nil'  

9 

8 

17 

- 

33 

58 

17 

15 

6 

7 

% 

6 

Less  thon  $5.000.   

- 

- 

2 

— 

- 

- 

- 

- 

$5,000  to  $9,999.   

- 

9 

1 

_ 

- 

1 

2 

- 

$10  000  to  $14  999  ... 

5 

12 

] 

4 

2 

$15,000  to  $19,999    

- 

- 

3 

- 

8 

4 

2 

- 

3 

- 

$20,000  to  $24,999   

2 

4 

- 

1 

- 

6 

6 

2 

3 

2 

1 

$25,000  to  $34.999   

7 

1 

4 

- 

1 

1 

2 

7 

4 

1 

- 

5 

$35,000  to  $49,999...   

- 

6 

4 

- 

- 

22 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

$50,000  or  more   

- 

1 

- 

- 

34 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

Median  price  asked   

$28  600 

$42  500 

$24  400 

$12  000 

$50000  + 

$19  400 

$24  600 

$27  500 

$20  800 

$17  500 

$29  000 

With  ell  plumbing  facilities 

Specified  owner  occupied   

3  930 

1  842 

2  154 

1  617 

2  322 

5  588 

2  258 

1  887 

7  956 

5  379 

2  445 

2  211 

5  0*8 

Less  than  $5  000 

5 

1 

2 

9 

25 

1 

1 

9 

9 

4 

6 

1 

5 

$5,000  to  $9,999    

10 

6 

38 

157 

398 

12 

6 

44 

62 

21 

27 

13 

17 

$10,000  to  $14,999    

50 

23 

132 

461 

880 

36 

27 

308 

389 

114 

421 

130 

46 

$15,000  to  $19,999     

31 1 

97 

244 

469 

604 

1 14 

144 

602 

1  773 

443 

860 

729 

288 

$20,000  to  $24,999   

929 

228 

320 

248 

227 

320 

465 

447 

2  943 

1  077 

628 

880 

1  280 

$25,000  or  more   

2  625 

1  487 

1  418 

273 

188 

5  105 

1  615 

477 

2  780 

3  720 

503 

458 

3  452 

Median   .   

$28  100 

$33  300 

$29  400 

$16  700 

$14  200 

$39  500 

$28  900 

$19  800 

$23  000 

$29  400 

$19  400 

$21  300 

$28  100 

Specified  vacant  for  tele'                _  . 

9 

8 

17 

— 

33 

58 

16 

15 

6 

7 

e 

6 

Less  than  $5.000   

2 

$5,000  to  $9,999   

9 

1 

1 

2 

$10,000  to  $14,999  

- 

= 

2 

12 

1 

3 

: 

2 

: 

$15,000  to  $19,999  

3 

8 

4 

2 

3 

$20,000  to  $24,999   

2 

4 

- 

1 

6 

6 

2 

3 

2 

1 

$25  000  or  more 

7 

8 

8 

57 

2 

7 

4 

j 

| 

c 

Median  price  asked 

$28  600 

$42  500 

$24  400 

$12  000 

$50000  + 

$20  000 

$24  600 

$27  500 

$20  800 

$1 7  500 

$29  000 

CONTRACT  RENT 

Specified  reefer  occupied2   

2  721 

800 

502 

1  171 

5  213 

828 

444 

790 

1  843 

446 

262 

424 

361 

less  than  $30   

34 

18 

1 

29 

116 

30 

4 

12 

18 

10 

1 

3 

13 

$30  to  $39...    

4 

2 

- 

24 

97 

2 

- 

1 

2 

- 

- 

1 

- 

$40  to  $59    

40 

13 

3 

151 

784 

3 

20 

8 

12 

13 

- 

5 

3 

$60  to  $79     

61 

46 

6 

299 

1  413 

14 

34 

11 

21 

17 

9 

13 

13 

$80  to  $99   _   

123 

44 

30 

293 

1  267 

36 

55 

43 

48 

19 

16 

17 

12 

$100  to  $119 

184 

67 

41 

153 

818 

58 

69 

50 

102 

35 

35 

54 

36 

$120  to  $149  _ 

412 

99 

104 

109 

416 

204 

122 

232 

282 

96 

64 

135 

73 

$150  to  $199   

973 

323 

256 

52 

127 

291 

85 

298 

866 

141 

103 

151 

115 

$200  to  $249   

597 

73 

38 

8 

36 

82 

20 

103 

330 

51 

14 

22 

28 

$250  or  more  

224 

78 

4 

1 

1 

47 

3 

16 

67 

16 

3 

3 

1 1 

No  cosh  rent      

69 

37 

19 

52 

138 

61 

32 

16 

95 

48 

17 

20 

57 

Median   

$174 

$164 

$161 

$84 

$82 

$156 

$126 

$155 

$172 

$153 

$149 

$144 

$151 

Specified  vocont  for  reel1   

68 

61 

17 

44 

454 

14 

7 

19 

51 

5 

5 

7 

7 

Less  thon  $40   

- 

- 

2 

35 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

$40  to  $59 

1 

4 

43 

$60  to  $79    

1 

4 

- 

10 

150 

- 

2 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

$80  to  $99   

4 

3 

1 1 

1 10 

1 

~ 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

$100  to  $149   

10 

8 

6 

10 

91 

5 

3 

3 

3 

- 

1 

4 

- 

$150  to  $199...    

29 

24 

11 

6 

24 

6 

1 

8 

20 

4 

2 

1 

4 

$200  or  more   

24 

21 

- 

1 

1 

1 

1 

7 

27 

1 

2 

1 

3 

Medion  rent  asked    

$183 

$180 

$161 

$89 

$80 

$150 

$135 

$184 

$204 

$181 

$188 

$128 

$194 

With  ell  plumbing  focKtlei: 

Specified  reefer  occupied '   

2  616 

756 

497 

1  108 

4  996 

807 

434 

769 

1  828 

437 

261 

421 

358 

Less  than  $40  

35 

20 

1 

44 

190 

31 

4 

11 

20 

10 

1 

4 

13 

$40  to  $59 

37 

9 

3 

115 

744 

1 

18 

6 

12 

13 

5 

3 

$60  to  $79...  

51 

20 

5 

287 

1  345 

13 

32 

10 

20 

15 

9 

13 

12 

$80  to  $99   

122 

43 

30 

288 

1  224 

33 

52 

39 

45 

19 

16 

17 

12 

$100  to  $149.   

587 

156 

142 

262 

1  194 

256 

189 

274 

378 

126 

98 

187 

109 

$150  or  more    

1  786 

472 

297 

61 

164 

414 

108 

413 

1  262 

207 

120 

176 

152 

68 

36 

19 

51 

135 

59 

31 

16 

91 

47 

17 

19 

57 

$175 

$167 

$161 

$85 

$82 

$157 

$127 

$156 

$173 

$154 

$149 

$144 

$151 

Specified  veceet  for  reef3  

68 

SS 

15 

40 

398 

14 

7 

19 

51 

S 

S 

7 

7 

Less  than  $40    

1 

10 

1 

$40  to  $59  

1 

2 

40 

$60  to  $79  

1 

: 

9 

125 

2 

1 

- 

- 

$80  to  $99   

4 

3 

11 

108 

1 

1 

1 

$100  to  $149   

10 

6 

5 

10 

90 

5 

3 

3 

3 

- 

1 

4 

- 

CI 
Do 

45 

10 

7 

25 

7 

2 

f  e 

47 

2 

7 

$  1 83 

$1 86 

$1 63 

$cw 

$1 50 

$135 

$184 

$204 

$181 

•  too 

$188 

$128 

$194 

DURATION  OF  VACANCY 

Year. round  vacant  for  sole  

10 

11 

17 

1 

50 

58 

3 

17 

18 

6 

7 

a 

8 

Less  than  2  months.    

7 

4 

6 

9 

24 

7 

2 

2 

2 

3 

2  up  to  6  months  

2 

5 

5 

25 

26 

8 

8 

2 

3 

4 

3 

6  months  or  more  

1 

2 

6 

16 

8 

9 

3 

2 

2 

2 

2 

Year-round  vacant  for  rent  

68 

62 

17 

44 

455 

14 

19 

51 

S 

5 

7 

7 

Less  than  2  months   

57 

15 

10 

30 

258 

7 

2 

11 

42 

4 

2 

3 

4 

2  up  to  6  months  

10 

44 

6 

11 

143 

3 

2 

3 

8 

1 

3 

2 

3 

6  months  or  more  

1 

3 

1 

3 

54 

4 

3 

5 

1 

2 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  20.    Financial  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

North 

North  New 

North 

North 

North 

Merrick 

nyae  rorK 

To  no- 

Wontogh 

Oceanside 

Ogdens- 

fill 

n  h 

wonda 

oirtjam  tuj 

(U) 

(U) 

burg 

Uleon 

Oneido 

Oneonto 

Ossining 

Oswego 

Potchogue 

.... 

VALUc 

Spedfled  o»Mr  occupied    

3  339 

4  814 

6  957 

3  524 

3  619 

8  115 

2  394 

3  479 

1  874 

1  713 

2  192 

3  805 

1  575 

Less  than  $5.000    -  — 

e 

1 

38 

1 

9 

283 

127 

64 

43 

3 

132 

7 

(5,000  to  $7,499   

6 

2 

154 

4 

- 

7 

566 

442 

155 

104 

17 

496 

26 

$7,500  to  $9.999  

8 

6 

475 

3 

1 

37 

559 

726 

278 

226 

21 

820 

56 

$10,000  to  $12,499    

36 

1 1 

976 

9 

5 

67 

439 

742 

359 

254 

59 

764 

131 

$12,500  to  $14,999.  

36 

26 

1  305 

8 

14 

101 

197 

471 

292 

212 

48 

487 

196 

$15,000  to  $17,499   

77 

53 

1  379 

28 

44 

204 

128 

329 

233 

240 

101 

373 

241 

•  IT  CAT\  tn  c  1  o  ooo 

1 77 

99 

99 

1 49 

479 

78 

202 

1  *X7 

1 40 

230 

248 

con  nnn  t«  co*i  ooo 

762 

670 

1  047 

558 

966 

1  497 

79 

209 

1 65 

212 

375 

273 

301 

•  It   Ailfl   tn    C1j4  OOO 

2  504 

1  836 

1  971 

3  016 

1 59 

^44 

1 68 

882 

163 

234 

MC  f\f\f\  *n  *aO  OOO 

549 

1  373 

63 

921 

456 

2  120 

13 

52 

Aft 

ou 

403 

50 

97 

38 

69 

10 

57 

13 

578 

0 

20 

13 

on 

143 

1 7 

38 

COfl  A(V\ 

vto  **uu 

tot  inn 

*  J  1    1 uu 

ci a  nnn 

i>  1  0  uuu 

con  7 on 

JJU  /uu 

coo  onn 

JZO  .CUU 

con  enn 

JiJU  3UU 

$9  100 

$1 1  500 

$1 3  200 

$1 5  200 

coo  onn 

J lo  OUU 

$  1 1  500 

CIO  ann 
$10  OUU 

Specified  VICMt  for  sole  1  

7 

15 

23 

13 

41 

11 

13 

12 

13 

12 

Less  than  $5,000    

1 

7 

1 

3 

~ 

$5,000  to  $9,999. _   

5 

5 

5 

2 

3 

5 

$10,000  to  $14,999   

- 

3 

5 

12 

2 

4 

- 

3 

2 

«k  nnn  tn  tio  ooo 

2 

J 

1 2 

2 

4 

2 

2 

2 

ton  nnn  tn  co>i  ooo 

3 

4 

3 

1 

1 

2 

toe  nnn  tn  co.x  ooo 

7 

~ 

2 

4 

cis  nnn  tn  *.aq  ooo 

2 

1 

2 

2 

4 

~ 

coo  nnn 
fJZ  uuu 

$14  600 

coo  onn 
i j  i  y uu 

ci n  onn 

1 1 U  JUU 

onn 
$  1 2  800 

c i o  onn 

J>  1  O  OUU 

$13  100 

«oc  nnn 
5 J j  UUU 

$9  100 

$25  000 

With  ell  plumbing  focifitits 

Specified  owner  occtipwd1   _ 

3  312 

4  779 

6  912 

3  483 

3  S90 

8  066 

2  347 

3  467 

1  824 

1  705 

2  185 

3  725 

1  559 

Less  thon  $5,000   _   

8 

1 

34 

1 

9 

257 

123 

42 

41 

2 

114 

6 

*c  nnn  tn  co  ooo 

1 3 

7 

| 

40 

1  1 65 

Jul 

328 

38 

1  284 

80 

t i n  nnn  m  tu  ooo 

72 

36 

2  267 

]  7 

19 

1 65 

633 

1  210 

463 

106 

1  235 

321 

c  i  <;  nnn  tn  c  i  o  ooo 

249 

1 47 

2  418 

1 25 

192 

678 

206 

531 

TOO 

388 

413 

238 

596 

486 

con  nnn  tn  co«  ooo 

753 

1  047 

550 

958 

1  488 

79 

1 62 

2 1 2 

375 

270 

298 

3  923 

535 

2  783 

2  420 

5  686 

229 

248 

1  426 

226 

368 

coi  onn 

i J i  zuu 

t l a  nnn 

i 1 0  uuu 

con  7nn 

4>  JU    /  UU 

«oo  onn 

con  enn 

J>  JU  JUU 

$9  1 00 

$1 1  500 

cio  onn 

$  1  J  JUU 

$15  200 

coq  onn 

-pzO  OUU 

$1 1  500 

cio  onn 

$18  you 

Specified  vacant  for  tele1  

7 

14 

23 

12 

41 

ii 

13 

11 

12 

12 

1  ore     tknn    *  ^  f\f\f\ 

1 

2 

$5,000  to  $9,999  

- 

4 

- 

5 

5 

2 

3 

: 

5 

$10,000  to  $14,999  — 

3 

5 

12 

2 

4 

3 

2 

$15,000  to  $19,999     

3 

2 

1 

12 

2 

4 

2 

2 

2 

$20,000  to  $24,999    

3 

4 

1 

4 

3 

1 

1 

2 

$25,000  or  more  _        .  .  .   

7 

1 

17 

1 

2 

8 

6 

Medion  price  asked   -  .  . 

$32  000 

$15  000 

$32  900 

$10  600 

$12  800 

$18  800 

$13  100 

$38  800 

$9  400 

$25  000 

Specified  renter  occupied2  

158 

456 

2  774 

601 

111 

1  076 

1  385 

2  445 

1  379 

1  921 

3  481 

2  231 

2  066 

Less  thon  $30  _   

6 

8 

59 

5 

9 

21 

53 

67 

26 

53 

28 

51 

35 

$30  to  $39   

- 

1 

33 

- 

- 

1 

87 

1 18 

28 

56 

10 

25 

5 

$40  to  $59    . 

5 

5 

443 

2 

2 

13 

385 

521 

185 

285 

83 

302 

36 

$60  to  $79   

8 

15 

751 

7 

1 

34 

534 

864 

457 

478 

241 

565 

115 

$80  to  $99   

8 

27 

732 

12 

5 

58 

162 

455 

293 

396 

340 

521 

194 

$100  to  $119     

19 

33 

345 

44 

1 

124 

75 

183 

166 

221 

450 

243 

279 

e£  1  OH    tn    C  1  .1  Q 

1 8 

1 39 

^85 

6 

13 

88 

1 22 

205 

848 

226 

574 

c i  ^n  in  (i oo 

45 

338 

26 

3 1 4 

38 

19 

114 

1  062 

1 1 1 

713 

conn  tn  C9<<0 

a 

31 

10 

61 

28 

145 

2 

In 

213 

1 7 

41 

1 0 

9 

10 

22 

63 

10 

96 

3 

7 

31 

151 

22 

el 

72 

1 03 

oT 
81 

91 

1 10 

167 

67 

$149 

$1 46 

$81 

$1 68 

conn 

$200 

$1  54 

$64 

$70 

$78 

$82 

$139 

$83 

$136 

Specified  vacant  for  rent1  

103 

12 

14 

186 

181 

51 

187 

75 

83 

56 

Less  than  $40   

1 

1 

3 

17 

2 

14 

3 

1 

$40  to  $59.._    

18 

- 

- 

132 

48 

3 

36 

2 

9 

1 

•/a »_  *7Q 

28 

] 

35 

70 

20 

18 

i 

24 

con  •  _  coo 

$ou  to  $yy  

28 

1 

6 

31 

13 

19 

1 2 

16 

4 

c  i  nn  4a  ti  jq 

21 

2 

\ 

10 

10 

13 

10 

25 

21 

22 

cicn  •  -  ci oo 

$1  DU  to  $  1 VV  

7 

9 

6 

4 

~ 

46 

25 

8 

15 

2 

1 

44 

10 

2 

13 

$83 

$1 67 

$1 58 

$52 

$67 

$81 

$1 29 

$145 

$84 

$150 

With  oil  plumbing  facilities. 

Specified  reatar  occupied1  

151 

448 

2  668 

590 

110 

1  057 

1  286 

2  248 

1  310 

1  830 

3  372 

2  118 

2  010 

Less  than  $40   

5 

8 

74 

4 

9 

20 

104 

108 

40 

85 

35 

66 

36 

$40  to  $59    

3 

5 

399 

2 

2 

13 

342 

452 

160 

245 

68 

262 

34 

•  jtn  C70 

6 

725 

30 

520 

823 

437 

466 

222 

541 

93 

con  * ~  coo 

$oo  to  $w  

8 

26 

729 

1 1 

4 

55 

161 

449 

290 

390 

319 

507 

184 

c  i n/i  u  c  l  in 

35 

169 

505 

143 

7 

344 

87 

270 

287 

424 

1  275 

467 

839 

$1 50  or  more  

62 

1 85 

96 

402 

76 

517 

4 

46 

21 

136 

1  351 

127 

758 

30 

2 1 

1 1 

78 

68 

100 

75 

84 

102 

148 

66 

$)  52 

$1 46 

$82 

$1 68 

$201 

$1 54 

$65 

$72 

$79 

$83 

$140 

$84 

$139 

Specified  vocant  for  rent*  

88 

12 

14 

155 

148 

43 

168 

74 

75 

54 

Less  than  $40   

1 

i 

6 

13 

3 

1 

$40  to  $59...   

12 

in 

33 

3 

27 

2 

7 

1 

$60  to  $79_...  _  

24 

1 

29 

64 

17 

15 

1 

21 

$80  to  $99  _.   

25 

1 

6 

30 

11 

15 

12 

14 

3 

$100  to  $149 

20 

2 

4 

8 

10 

12 

8 

24 

20 

21 

$150  or  more 

7 

9 

8 

5 

90 

35 

10 

28 

Median  rent  asked    

$87 

$167 

$158 

$53 

$71 

$82 

$157 

$145 

$86 

$153 

DURATION  OF  VACANCY 

Year-round  vacant  for  solo  

3 

20 

27 

1 5 

50 

19 

24 

19 

16 

15 

Less  thon  2  months   

1 

5 

11 

6 

18 

3 

3 

6 

2 

4 

2  up  to  6  months                           _  -  - 

6 

8 

3 

5 

9 

6 

7 

8 

4 

5 

6  months  or  more  

7 

13 

4 

23 

10 

14 

5 

10 

6 

Year-round  vocant  for  rent  

2 

103 

12 

1 

14 

189 

181 

51 

188 

75 

83 

56 

Less  than  2  months    

61 

12 

6 

121 

106 

25 

112 

59 

34 

33 

2  up  to  6  months  

19 

3 

46 

52 

12 

20 

8 

25 

13 

6  months  or  more   

23 

5 

22 

23 

14 

56 

8 

24 

10 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  ond  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  20.    Financial  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Peorl  River 
(U) 

Peekskill 

Ploinedge 

(U) 

Ploinview 

(0) 

Plotts- 
burgh 

Port 
Chester 

Port 
Wosh- 
ington  (U) 

Pough- 
keepsie 

Rensselaer 

Rockville 
Centre 

Roosevelt 

(U) 

Rotterdam 

(U) 

Ry* 

VALUE 

Specified  ewner  occupied  

1  401 

1  9S3 

2  449 

7  667 

1  762 

2  000 

3  334 

3  0S7 

1  282 

5  169 

2  754 

6  535 

2  868 

- 

12 

2 

2 

33 

3 

4 

17 

58 

3 

2 

58 

- 

4 

20 

- 

1 

79 

5 

6 

45 

150 

3 

15 

193 

1 

$7,500  to  $9.999...  -  

5 

27 

- 

1 

130 

11 

15 

87 

190 

5 

24 

382 

8 

$10,000  to  $12.499   

9 

89 

5 

11 

178 

16 

17 

157 

198 

13 

75 

781 

14 

$12,500  to  $14.999_.    

14 

107 

13 

13 

179 

22 

31 

261 

184 

18 

104 

1  036 

8 

$15  000  to  $17  499  .-  

56 

230 

59 

62 

254 

44 

40 

335 

142 

72 

284 

1  319 

16 

$17,500  to  $19.999  

140 

262 

206 

184 

245 

71 

80 

432 

120 

150 

505 

1  038 

30 

$20,000  to  $24.999   

527 

540 

828 

839 

304 

260 

252 

705 

140 

598 

906 

1  034 

139 

$25,000  to  $34,999.  

1  517 

490 

1  1)3 

2  883 

225 

766 

706 

595 

83 

1  715 

743 

603 

448 

$35,000  to  $49.999  _   

973 

143 

215 

3  225 

101 

663 

1  183 

281 

16 

1  701 

90 

76 

743 

$50,000  or  more    

1 56 

33 

8 

446 

34 

139 

1  000 

142 

1 

891 

6 

12 

1  461 

$31  200 

$22  100 

$26  000 

$34  400 

$1 7  800 

$32  400 

$41  500 

$21  400 

$13  100 

$35  100 

$22  000 

$16  500 

$50000  + 

Specified  vacant  far  mle   

14 

8 

- 

8 

12 

11 

11 

44 

9 

5 

35 

19 

8 

Less  than  $5.000.  ... 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

2 

— 

— 

- 

1 

- 

$5,000  to  $9.999  

1 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

3 

3 

- 

$10  000  to  $14  999 

2 

3 

8 

4 

5 

4 

$15,000  to  $19.999..   

- 

- 

- 

2 

- 

1 

11 

3 

- 

15 

4 

- 

$20,000  to  $24,999   

- 

1 

- 

3 

- 

4 

- 

2 

5 

1 

- 

$25,000  to  $34.999   

5 

3 

- 

1 

2 

3 

1 

3 

1 

1 

10 

6 

2 

$35,000  to  $49.999   

6 

- 

- 

7 

1 

6 

5 

10 

- 

2 

- 

- 

1 

$50,000  or  more    - 

2 

1 

- 

- 

- 

2 

4 

3 

- 

- 

- 

- 

5 

Median  price  asked  

$37  500 

$25  000 

- 

$41  400 

$17  500 

$41  300 

$45  500 

$18  300 

$13  800 

$30  000 

$19  200 

$16  300 

$50000  + 

With  ell  plumbing  feciRtan: 

Specified  owner  occupied  .   

3  3(2 

1  944 

2  436 

7  641 

1  739 

1  952 

3  316 

3  033 

1  2S7 

5  125 

2  735 

6  460 

2  661 

Less  than  $5  000 

1 1 

2 

2 

27 

2 

4 

13 

55 

3 

2 

47 

$5,000  to  $9.999   

9 

46 

2 

203 

14 

19 

125 

332 

8 

37 

554 

9 

$10,000  to  $14,999   

22 

193 

18 

23 

352 

37 

48 

412 

378 

31 

171 

1  803 

22 

$15,000  to  $19,999.  .  

191 

490 

262 

244 

497 

1 13 

120 

762 

255 

219 

786 

2  337 

46 

$20,000  to  $24,999   

525 

539 

823 

836 

303 

254 

250 

703 

137 

596 

902 

1  030 

139 

$25,000  or  more    

2  635 

665 

1  331 

6  534 

357 

1  532 

2  875 

1  017 

100 

4  268 

837 

689 

2  645 

Median     

$3 1  200 

$22  200 

$26  000 

$34  400 

$17  800 

$32  500 

$41  600 

$21  500 

$13  100 

$35  000 

$22  100 

$16  600 

$50000  t 

Specified  vacant  far  sale'  

14 

8 

8 

10 

11 

11 

42 

9 

S 

35 

16 

8 

Less  thon  $5.000  

$5,000  to  $9.999   

1 

1 

3 

1 

2 

$10,000  to  $14.999  

2 

- 

- 

3 

- 

8 

4 

- 

5 

4 

- 

$15,000  to  $19.999   

2 

1 

11 

.1 

15 

4 

$20,000  to  $24.999  

1 

- 

2 

4 

2 

5 

1 

$25  000  or  more 

13 

4 

8 

3 

]  \ 

10 

16 

1 

3 

10 

5 

3 

ed  p 

$37  500 

$25  000 

$41  400 

$1 7  500 

$41  300 

$45  500 

$19  200 

$13  800 

f.10  OOfl 

$19  200 

, ID  rue 

J>J'JU<JU  T 

CONTRACT  RENT 

Specified  ranter  occupied2  

1  106 

3  300 

201 

219 

2  941 

5  2S6 

1  320 

6  726 

1  366 

2  9S5 

904 

786 

1  566 

Less  than  $30  

18 

39 

9 

10 

49 

72 

16 

91 

45 

31 

10 

26 

31 

$30  to  $39    

2 

15 

1 

- 

154 

101 

2 

116 

82 

6 

2 

12 

2 

$40  to  $59   _   

13 

165 

3 

1 

478 

337 

26 

861 

354 

55 

26 

71 

13 

$60  to  $79   

31 

453 

1 

3 

742 

566 

74 

1  904 

409 

151 

34 

108 

47 

$80  to  $99   

109 

608 

8 

4 

507 

764 

91 

1  721 

212 

111 

45 

166 

80 

$100  to  $1 19 

132 

598 

10 

9 

343 

806 

113 

901 

105 

170 

112 

135 

137 

$120  to  $149  _  

235 

595 

16 

19 

236 

1  246 

239 

635 

50 

490 

192 

123 

280 

$150  to  $199   

427 

551 

46 

38 

109 

797 

331 

226 

32 

1  012 

319 

51 

397 

$200  to  $249  

64 

114 

77 

31 

24 

263 

122 

51 

2 

480 

92 

5 

223 

$250  or  more  

25 

53 

22 

51 

10 

1 74 

239 

28 

- 

341 

38 

1 

285 

No  cash  rent  

50 

109 

8 

53 

289 

130 

67 

192 

75 

108 

34 

88 

71 

Median   

$148 

$111 

$202 

$199 

$77 

$1 18 

$160 

$83 

$68 

$170 

$152 

$96 

$170 

Specified  vacant  far  rent3  

14 

231 

88 

124 

30 

422 

52 

34 

22 

40 

17 

Less  thon  $40  __   

1 

4 

6 

2 

11 

4 

- 

8 

1 

$40  to  $59 

7 

16 

9 

1 

49 

19 

2 

8 

$60  to  $79   

- 

11 

38 

17 

99 

17 

- 

5 

- 

$80  to  $99   

1 

14 

13 

22 

1 

37 

5 

1 

2 

8 

3 

$100  to  $149     

10 

43 

13 

29 

1 1 

153 

7 

6 

5 

8 

5 

$150  to  $199   

1 

89 

2 

17 

5 

71 

- 

14 

9 

3 

5 

$200  or  more  

1 

63 

28 

12 

2 

- 

13 

4 

- 

3 

Medion  rent  asked  

$129 

$171 

$72 

$123 

$170 

$105 

$63 

$186 

$161 

$78 

$145 

With  ell  pkimblag  facilities: 

Specified  renter  occupied7   

1  095 

3  180 

196 

216 

2  847 

4  872 

1  299 

6  210 

1  311 

2  884 

876 

776 

1  S26 

Less  than  $40    

19 

46 

9 

10 

189 

145 

17 

148 

105 

33 

12 

38 

33 

$40  to  $59  . 

12 

141 

3 

1 

449 

289 

22 

672 

340 

39 

22 

69 

12 

$60  to  $79...   

30 

409 

1 

3 

721 

484 

64 

1  759 

403 

139 

31 

107 

34 

$80  to  $99    

108 

583 

4 

4 

498 

668 

90 

1  651 

209 

106 

45 

164 

67 

$100  to  $149   

364 

1  180 

26 

28 

576 

1  969 

351 

1  497 

150 

647 

289 

257 

414 

$150  or  more   

513 

712 

145 

1 1  7 

141 

1  192 

688 

303 

33 

1  813 

445 

57 

900 

No  cosh  rent  

49 

109 

8 

53 

273 

125 

67 

180 

71 

107 

32 

84 

68 

Medion  _   

$149 

$112 

$203 

$199 

$78 

$121 

$161 

$85 

$69 

$171 

$154 

$96 

$172 

Specified  vacant  far  refit1  

14 

228 

85 

101 

29 

389 

47 

34 

21 

39 

17 

Less  than  $40   

1 

4 

6 

2 

6 

2 

8 

1 

$40  to  $59   _    ... 

4 

15 

8 

1 

38 

18 

2 

7 

$60  to  $79    

11 

37 

5 

89 

16 

5 

$80  to  $99.  __  _  

1 

14 

12 

15 

1 

33 

5 

1 

2 

8 

3 

$100  to  $149   

10 

43 

13 

27 

11 

150 

6 

6 

5 

8 

5 

o 

1 52 

2 

44 

16 

73 

27 

1 2 

J 

8 

asked   

$1 29 

$171 

$140 

$165 

$109 

$64 

$1 86 

$1 59 

C70 

$145 

DURATION  OF  VACANCY 

Yeer-reend  vacant  far  tela   

16 

IS 

- 

t 

17 

16 

12 

65 

17 

S 

39 

19 

14 

Less  than  2  months  

3 

3 

9 

4 

3 

15 

4 

1 

5 

3 

3 

2  up  to  6  months   

9 

5 

_ 

3 

4 

8 

5 

19 

5 

3 

15 

9 

5 

6  months  or  more  

4 

10 

2 

4 

4 

4 

31 

6 

1 

19 

7 

6 

Year-round  vacant  far  rant  

14 

231 

3 

1 

88 

124 

30 

422 

52 

34 

22 

40 

17 

Less  thon  2  months   

1  1 

174 

67 

71 

11 

285 

22 

26 

5 

16 

7 

2  up  to  6  months  

1 

46 

13 

29 

14 

51 

20 

7 

12 

17 

4 

6  months  or  more  

2 

11 

8 

24 

5 

86 

10 

1 

5 

7 

6 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  thon  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  20.   Financial  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

St.  James 
(U) 

Saratoga 
Springs 

Sayville  (U) 

Scarsdole 

Seaford  (U) 

Selden  (U) 

South 
Formingdale 

<U) 

South  Stony 
Brook  (U) 

South 
Westbury 

(U) 

Spring 
Valley 

Syosset  (U) 

Tarrytown 

VALUE 

Specified  owner  occupied 

2  431 

2  906 

2  S06 

4  692 

4  010 

2  673 

4  $95 

2  461 

2  622 

1  228 

2  335 

1  087 

Less  than  $5  000 

5 

109 

3 

7 

19 

1 

2 

$5  000  to  $7  499 

13 

206 

16 

9 

46 

6 

1 

3 

1 

5 

$7  500  to  $9  999 

22 

255 

37 

1 

13 

107 

12 

1 

6 

6 

$10  000  to  $12  499 

35 

294 

70 

2 

36 

187 

18 

2 

7 

21 

75 

4 

$12,500  to  $14.999  

63 

265 

87 

1 

54 

199 

64 

5 

16 

33 

10 

10 

$15,000  to  $17,499  

116 

304 

136 

5 

120 

280 

130 

10 

54 

68 

24 

24 

$17,500  to  $19.999   

187 

345 

283 

12 

266 

337 

327 

25 

166 

115 

47 

23 

$20,000  to  $24.999   

650 

556 

723 

43 

939 

771 

1  352 

133 

654 

207 

253 

97 

$25,000  to  $34.999   

1  013 

384 

870 

213 

1  833 

677 

2  194 

1  482 

893 

345 

706 

264 

$35,000  to  $49.999_._   

287 

149 

225 

770 

684 

41 

480 

787 

671 

403 

599 

335 

$50,000  or  more    

40 

39 

56 

3  645 

49 

9 

12 

17 

158 

25 

620 

318 

Median      

$26  200 

$17  600 

$24  300 

$50000  + 

$28  100 

$21  000 

$26  800 

$32  100 

$29  600 

$29  600 

$36  300 

$39  900 

Specified  vacant  for  tola 

10 

57 

13 

13 

13 

30 

8 

11 

15 

6 

8 

Less  than  $5  000 

3 

3 

$5,000  to  $9.999   _   

- 

7 

- 

- 

1 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

$10,000  to  $14.999   

1 

6 

3 

1 

1 

6 

1 

1 

~ 

$15,000  to  $19.999  

1 

9 

3 

1 

8 

1 

1 

$20,000  to  $24.999  

5 

16 

5 

_ 

5 

4 

3 

_ 

_ 

_ 

1 

$25,000  to  $34.999   

2 

5 

1 

_ 

2 

3 

3 

9 

_ 

3 

$35,000  to  $49.999   

I 

11 

1 

2 

3 

_ 

2 

1 

12 

2 

2 

$50,000  or  more     

_ 

_ 

_ 

10 

_ 

_ 

_ 

_ 

1 

_ 

5 

Median  price  asked  

$23  000 

$21  100 

$20  500 

$50000  + 

$23  500 

$15  000 

$28  300 

$30  000 

$41  900 

$31  700 

$50000  + 

With  oil  plumbing  focilitwl 

Specified  owner  occupied  .  

2  406 

2  862 

2  479 

4  610 

3  96S 

2  632 

4  570 

2  453 

2  609 

1  222 

2  326 

1  075 

Less  thon  $5.000    

5 

92 

2 

3 

1 1 

1 

2 

1 

$5,000  to  $9.999  

32 

446 

45 

1 

20 

147 

18 

2 

7 

1 

9 

$10,000  to  $14.999  

95 

554 

154 

3 

84 

377 

81 

7 

23 

53 

84 

13 

$15,000  to  $19,999...  

299 

645 

417 

17 

380 

610 

450 

35 

215 

182 

69 

47 

$20,000  to  $24.999  

645 

554 

719 

43 

933 

768 

1  348 

131 

650 

207 

251 

97 

$25,000  or  more  

1  330 

571 

1  142 

4  616 

2  545 

719 

2  673 

2  280 

1  718 

771 

1  921 

908 

Median  

$26  300 

$17  800 

$24  300 

$50000  + 

$28  100 

$21  100 

$26  800 

$32  100 

$29  600 

$29  700 

$36  400 

$39  900 

Specified  vacant  fer  sale1  

10 

56 

13 

13 

13 

23 

8 

11 

15 

6 

8 

Less  than  $5.000    

3 

$5,000  to  $9.999  

7 

1 

3 

_ 

- 

$10,000  to  $14.999  

1 

5 

3 

1 

1 

6 

1 

1 

$1 5  000  to  $19  999 

9 

3 

1 

7 

] 

$20,000  to  $24,999    

5 

16 

5 

- 

5 

4 

3 

- 

T 

$25,000  or  more   

3 

16 

2 

12 

5 

3 

5 

10 

13 

5 

7 

Median  price  asked  _       .    -   .  — 

$23  000 

$21  300 

$20  500 

$50000  + 

$23  500 

$15  900 

$28  300 

$30  000 

$41  900 

$31  700 

$50000  + 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied3 

376 

2  403 

741 

439 

353 

41S 

247 

157 

72 

4  422 

229 

2  083 

Less  than  $30 

12 

80 

25 

12 

21 

3 

5 

20 

3 

24 

5 

15 

$30  to  $39 

93 

1 

3 

5 

2 

1 

49 

$40  to  $59 

5 

419 

8 

6 

4 

4 

1 

28 

104 

$60  to  $79 

1 1 

497 

36 

5 

9 

18 

14 

62 

8 

178 

$80  to  $99    

24 

409 

23 

17 

27 

35 

12 

3 

2 

175 

6 

239 

$100  to  $1 19    

56 

265 

39 

22 

28 

62 

17 

2 

1 

313 

9 

217 

$120  to  $149    

72 

349 

147 

35 

60 

106 

54 

6 

8 

1  308 

28 

453 

$150  to  $199    

133 

129 

356 

75 

111 

127 

65 

5 

19 

1  794 

104 

397 

$200  to  $249  

34 

9 

59 

71 

41 

13 

32 

26 

12 

398 

21 

210 

$250  or  more   

9 

2 

9 

183 

14 

4 

10 

69 

22 

242 

20 

125 

No  cosh  rent  __  _   

20 

151 

39 

68 

36 

40 

29 

25 

5 

76 

27 

96 

Median                                         —  — 

$149 

$81 

$160 

$231 

$153 

$138 

$149 

$254 

$202 

$157 

$171 

$133 

Specified  vocent  for  rent3 

6 

201 

22 

6 

10 

19 

184 

28 

Less  than  $40  _   

16 

1 

1 

$40  to  $59...    

31 

6 

$60  to  $79    __ 

1 

32 

Z 

z 

z 

3 

1 

$80  to  $99   

48 

2 

_ 

i 

1 

24 

3 

$100  to  $149. _  _  

3 

68 

2 

1 

2 

14 

74 

10 

$150  to  $199    

1 

6 

12 

_ 

4 

4 

52 

3 

$200  or  more  

1 

6 

5 

3 

_ 

30 

4 

Median  rent  asked   .  

$140 

$89 

$179 

$233 

$175 

$119 

$145 

$108 

With  ell  plumbing  facilities: 

Specified  renter  occupied3 

375 

2  351 

713 

4(8 

349 

398 

234 

155 

72 

4  303 

218 

1  972 

Less  than  $40   

12 

155 

24 

13 

21 

6 

10 

20 

3 

26 

6 

52 

$40  to  $59                                       .  . 

5 

399 

4 

6 

3 

3 

1 

25 

89 

$60  to  $79    

11 

493 

23 

4 

9 

16 

6 

48 

5 

159 

$80  to  $99   

24 

408 

20 

17 

26 

32 

12 

3 

2 

152 

6 

235 

$100  to  $149   

128 

612 

183 

57 

87 

164 

69 

8 

9 

1  558 

33 

612 

$150  or  more    

175 

140 

421 

329 

165 

142 

105 

100 

53 

2  421 

141 

731 

No  cash  rent  

20 

144 

38 

68 

35 

35 

29 

23 

5 

73 

27 

94 

Median.-   

$149 

$82 

$162 

$231 

$154 

$139 

$152 

$254 

$202 

$159 

$173 

$135 

Specified  vacant  for  rent3  

6 

199 

22 

6 

10 

19 

171 

27 

Less  thon  $40    

15 

1 

1 

$40  to  $59  

31 

6 

$60  to  $79  

1 

32 

- 

3 

1 

$80  to  $99 

48 

2 

| 

] 

18 

3 

$100  to  $149    

3 

67 

2 

1 

2 

14 

67 

9 

$150  or  more   

2 

6 

18 

5 

7 

4 

82 

7 

Medion  rent  asked   

$140 

$89 

$179 

$233 

$175 

$119 

$148 

$107 

DURATION  OF  VACANCY 

Year-round  vacant  for  lole   .  __ 

10 

64 

14 

13 

16 

30 

8 

12 

2 

15 

6 

10 

1 

24 

3 

6 

4 

8 

3 

5 

13 

6 

2  up  to  6  months 

3 

18 

5 

3 

9 

5 

4 

5 

3 

6  months  or  more  

6 

22 

5 

2 

9 

13 

3 

2 

1 

1 

Year  -round  vacant  for  rant    

6 

201 

22 

6 

10 

19 

3 

3 

3 

184 

2 

28 

Less  than  2  months   

2 

81 

14 

2 

1 

7 

98 

17 

2  up  to  6  months  

3 

86 

8 

3 

2 

5 

59 

7 

6  months  or  more  

1 

34 

1 

7 

7 

27 

4 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  20.   Financial  Characteristics  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970 -Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Tonawonda 

Uniondale 
<U) 

Volley 
Stream 

Wantogh 

(U) 

Wotertown 

Wotervhet 

West 
Babylon  (U) 

Westbury 

West 
Hempstead 

(U) 

West  Islip 

(U) 

Woodmere 

(U) 

Wyondonch 
(U) 

VALUE 

t»»crfW4  nMf  KnpM1   

4  370 

4  642 

(  SS2 

S  328 

4  372 

95S 

2  662 

3  394 

4  (51 

3  931 

4  406 

3  775 

Less  than  $5,000   

30 

4 

1 

3 

165 

23 

4 

- 

5 

6 

2 

11 

$5,000  to  $7,499   

122 

8 

10 

7 

430 

78 

13 

3 

4 

6 

1 

25 

$7,500  to  $9,999   

366 

19 

19 

9 

703 

115 

25 

7 

10 

12 

8 

47 

$10,000  to  $12.499  

658 

57 

52 

21 

716 

191 

95 

18 

27 

52 

15 

120 

$12,500  to  $14.999    

776 

105 

70 

30 

620 

153 

138 

26 

40 

98 

18 

242 

$15  000  to  $17,499   

1  051 

272 

206 

111 

486 

128 

306 

73 

106 

274 

37 

373 

$17,500  to  $19,999  

714 

640 

567 

303 

334 

89 

459 

165 

246 

512 

69 

420 

478 

1  940 

2  264 

1  209 

374 

1 1 1 

841 

583 

1  007 

1  226 

1 76 

653 

$25,000  to  $34,999  

139 

1  441 

4  026 

2  273 

320 

52 

616 

1  312 

2  195 

968 

448 

608 

$35,000  to  $49,999  

32 

138 

1  085 

1  197 

159 

13 

144 

1  051 

1  013 

519 

1  262 

258 

$50,000  or  more  

4 

18 

252 

165 

65 

2 

21 

156 

198 

258 

2  370 

18 

$1 5  600 

$23  100 

$27  700 

$29  300 

$13  200 

$13  700 

$21  700 

$31  300 

$29  500 

$24  100 

$50000  + 

$21  100 

Specrftod  tmtmt  lor  sol*   

26 

17 

12 

28 

6 

13 

19 

10 

• 

33 

Less  thon  $5,000    

- 

- 

3 

— 

— 

- 

— 

- 

1 

$5,000  to  $9,999   

4 

7 

1 

1 

~ 

- 

2 

$10  000  to  $14.999   

9 

8 

4 

3 

1 

6 

$15,000  to  $19.999   

5 

5 

3 

3 

1 

4 

1 

2 

1 

15 

$20,000  to  $24.999  

4 

7 

2 

2 

~ 

2 

1 

1 

3 

4 

$25,000  to  $34.999   

4 

5 

5 

3 

1 

4 

5 

~ 

3 

$35,000  to  $49.999    

"" 

" 

2 

2 

1 

7 

2 

3 

$50,000  or  more  

_ 

™ 

- 

- 

1 

S 

" 

1 

2 

Median  price  asked  

$15  000 

$22  500 

$27  000 

$12  500 

$1 1  700 

$17  100 

$40  400 

$29  000 

$25  000 

$17  700 

WNl  *U  p  ficiHtbi: 

Spocrftod  iww  eccepted1  

4  285 

4  60S 

(  S07 

S  306 

4  336 

926 

3  643 

3  369 

4  805 

3  (97 

4  393 

2  751 

Less  thon  $5.000                                .  .  . 

28 

4 

1 

1 

147 

17 

4 

5 

6 

2 

11 

$5,000  to  $9,999    

470 

27 

29 

16 

1  122 

189 

37 

10 

12 

17 

9 

69 

$10,000  to  $14,999   

1  412 

158 

122 

50 

1  331 

336 

230 

43 

66 

146 

33 

361 

$1 5.000  to  $19,999   

1  734 

910 

769 

410 

818 

215 

763 

234 

349 

779 

105 

789 

$20,000  to  $24,999   

467 

1  927 

2  247 

1  204 

374 

103 

636 

575 

995 

1  213 

176 

643 

$25,000  or  more   

174 

1  579 

5  339 

3  625 

544 

66 

773 

2  507 

3  378 

1  736 

4  068 

878 

Medion  

$15  600 

$23  100 

$27  700 

$29  300 

$13  200 

$1 3  700 

$21  700 

$31  300 

$29  500 

$24  100 

$50000  + 

$21  100 

Sp»cifl*d  yatont  fer  Ml*'  

25 

17 

12 

26 

S 

13 

19 

10 

( 

33 

Less  thon  $5.000...   

2 

1 

$5,000  to  $9,999    

4 

6 

1 

1 

2 

$10,000  to  $14.999   

9 

8 

3 

3 

1 

6 

$15,000  to  $19,999     

5 

5 

3 

3 

1 

4 

1 

2 

1 

15 

$20,000  to  $24,999     

3 

7 

2 

2 

- 

2 

1 

1 

3 

4 

$25  000  or  more 

4 

5 

7 

5 

3 

16 

7 

4 

5 

Medion  price  asked 

$14  800 

$22  500 

$27  000 

$13  100 

$1 1  900 

$17  100 

$40  400 

$29  000 

$25  000 

$17  700 

CONTRACT  RENT 

Sptcifiod  niter  otcupiod'   .  __  .  

1  (IS 

719 

1  926 

325 

4  672 

2  324 

732 

7S5 

697 

4S1 

633 

803 

Less  thon  $30   

35 

11 

24 

13 

94 

135 

2 

14 

21 

- 

16 

1 

$30  to  $39_._   

15 

- 

5 

- 

261 

284 

- 

2 

- 

- 

2 

2 

$40  to  $59  

299 

11 

28 

5 

917 

733 

3 

13 

8 

- 

11 

4 

$60  to  $79   

485 

21 

75 

12 

1  692 

671 

16 

34 

34 

7 

27 

15 

$80  to  $99     

451 

31 

142 

17 

900 

233 

29 

38 

49 

19 

54 

41 

$100  to  $119     

278 

65 

275 

41 

332 

97 

58 

48 

84 

27 

77 

61 

$120  to  $149.   

156 

182 

564 

53 

159 

28 

130 

178 

145 

104 

103 

234 

$150  to  $199  

29 

256 

502 

77 

1 20 

5 

281 

269 

183 

202 

165 

352 

$200  to  $249  

1 

51 

1 74 

29 

1 1 

114 

74 

68 

53 

55 

52 

$250  or  more  

1 

1 5 

34 

27 

4 

71 

36 

64 

16 

82 

14 

No  cosh  rent   

68 

76 

103 

51 

182 

138 

28 

49 

41 

23 

41 

27 

Median  

$82 

$150 

$139 

$148 

$71 

$56 

$170 

$155 

$147 

$164 

$152 

$154 

Spocffiod  »ocont  fer  nmt'  

63 

18 

22 

11 

250 

107 

23 

20 

19 

7 

11 

40 

Less  thon  $40   

1 

- 

~ 

13 

14 

~ 

2 

1 

1 

$40  to  $59 

10 

1 

47 

40 

1 

1 

1 

$60  to  $79    

17 

4 

1 

1 

99 

37 

2 

2 

- 

1 

$80  to  $99   

17 

1 

2 

1 

41 

15 

~ 

~ 

2 

1 

~ 

$100  to  $149     

15 

7 

5 

7 

27 

1 

4 

7 

6 

1 

3 

9 

$150  to  $199   

2 

4 

10 

2 

23 

~ 

6 

6 

5 

5 

5 

28 

$200  or  more   — 

1 

2 

3 

~ 

~ 

1 1 

2 

4 

~ 

2 

1 

Median  rent  asked  

$83 

$132 

$160 

$1  14 

$73 

$60 

$196 

$138 

$147 

$165 

$165 

$166 

Wit.  oil  plumbing  fecertiei: 

Specified)  ronttf  occypt«d;    .  .   

1  763 

709 

1  900 

305 

4  301 

2  205 

723 

721 

678 

446 

623 

792 

Less  thon  $40    

43 

11 

23 

13 

254 

384 

2 

15 

20 

- 

15 

2 

$40  to  $59   

270 

11 

23 

5 

818 

701 

3 

8 

8 

9 

4 

$60  to  $79    

479 

19 

67 

7 

1  569 

636 

16 

28 

32 

7 

24 

15 

$80  to  $99    

448 

30 

142 

16 

883 

229 

29 

35 

43 

19 

54 

41 

$100  to  $149  

429 

245 

836 

81 

488 

120 

184 

216 

223 

128 

180 

291 

$150  or  more    

30 

321 

707 

133 

1 14 

5 

464 

372 

31 1 

269 

301 

413 

No  cash  rent   

64 

72 

102 

50 

175 

130 

25 

47 

41 

23 

40 

26 

Median  

$82 

$150 

$140 

$154 

$72 

$59 

$170 

$157 

$148 

$164 

$153 

$154 

Specified  veceat  fer  reef  

59 

IS 

22 

7 

203 

96 

23 

16 

19 

7 

11 

40 

Less  than  $40      

1 

11 

13 

1 

1 

$40  to  $59  

7 

1 

34 

35 

1 

1 

$60  to  $79     

17 

4 

1 

1 

85 

32 

2 

2 

1 

$80  to  $99    

17 

1 

2 

36 

15 

2 

1 

$100  to  $149    

14 

7 

5 

5 

27 

1 

4 

7 

6 

1 

3 

9 

$150  or  more 

3 

6 

13 

I 

10 

17 

7 

9 

5 

7 

29 

Medion  rent  asked 

$132 

$160 

$117 

$73 

$60 

$196 

$144 

4147 

$165 

$165 

$166 

DURATION  OF  VACANCY 

Yoar-rowfid  vecent  fer  sole  

27 

20 

19 

5 

44 

9 

13 

19 

10 

8 

S 

33 

Less  thon  2  months  

9 

1 1 

8 

2 

21 

2 

3 

16 

7 

2 

7 

2  up  to  6  months  

12 

7 

7 

1 

9 

2 

5 

3 

2 

4 

_ 

12 

6  months  or  more  

6 

2 

4 

2 

14 

5 

5 

1 

2 

s 

14 

Ytor-rownd  vecent  fer  rent  

63 

1* 

22 

11 

2S0 

107 

23 

20 

19 

7 

11 

40 

Less  than  2  months  

33 

9 

11 

7 

159 

42 

19 

12 

14 

3 

3 

19 

2  up  to  6  months    

23 

6 

e 

2 

44 

33 

3 

8 

4 

3 

4 

12 

6  months  or  more  

7 

3 

3 

2 

47 

32 

1 

1 

1 

4 

9 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  thon  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more, 
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Table  21.   Occupancy,  Plumbing,  and  Financial  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of 
Household,  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:  1970 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places  With  400  or  More 
Negro  Population 

Auburn 

Boldwin  (U) 

Boy  Shore 
(U) 

Beacon 

Brentwood 
(U) 

Centrol  Islip 
(U) 

Copiogue 
(U) 

Deer  Park 

(U) 

Dunkirk 

East 

Meodow  (U) 

Elmiro 

Elmont  (U) 

Total  Negro  population  

1  65$ 

536 

751 

1  778 

611 

1  903 

940 

1  902 

433 

621 

3  139 

952 

All  occupied  housing  units  

201 

115 

196 

384 

143 

407 

254 

339 

94 

59 

666 

223 

POPULATION 

793 

515 

692 

1  324 

586 

1  868 

924 

1  551 

423 

239 

2  412 

814 

Per  occupied  unit   

3.9 

4.5 

3.5 

3.4 

4.1 

4.6 

3.6 

4.6 

4.5 

4.1 

3.6 

3.7 

4.2 

4.4 

3.9 

3.7 

4.6 

4.5 

3.5 

4.6 

5.2 

3.6 

4.1 

3.9 

Renter   

3.9 

4.8 

3.2 

3.3 

3.3 

4.7 

3.9 

4.5 

4.3 

4.2 

3.3 

3.4 

TENURE 

Owner  occupied  

49 

103 

85 

116 

89 

247 

165 

267 

22 

14 

257 

113 

152 

12 

111 

268 

54 

160 

89 

72 

72 

45 

409 

110 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

186 

115 

187 

342 

140 

404 

233 

337 

91 

57 

647 

209 

Locking  some  or  oil  plumbing  facilities  

15 

9 

42 

3 

3 

21 

2 

3 

2 

19 

14 

Locking  only  hot  water .  _   

2 

- 

4 

9 

4 

2 

1 

1 

Locking  other  plumbing  facilities  

13 

5 

33 

3 

3 

17 

2 

1 

19 

14 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold   

196 

115 

190 

371 

143 

406 

250 

337 

93 

58 

666 

221 

Cold  only    _ 

S 

6 

13 

4 

2 

1 

1 

2 

None   

1 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

192 

115 

194 

364 

140 

404 

240 

339 

92 

59 

650 

211 

Also  used  by  another  household   

9 

1 

19 

3 

1 

14 

2 

16 

II 

None     ._ 

1 

2 

1 

BATHTUB  OR  SHOWER 

188 

115 

191 

351 

140 

405 

237 

339 

92 

58 

651 

209 

Also  used  by  onother  household  

10 

1 

20 

3 

1 

15 

2 

12 

11 

None   -    -  . 

3 

4 

13 

2 

1 

3 

3 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

196 

115 

193 

370 

140 

404 

232 

339 

93 

59 

662 

212 

Also  used  by  onother  household  

1 

4 

2 

IS 

1 

2 

9 

No  complete  kitchen  facilities  

5 

- 

2 

10 

1 

3 

7 

- 

- 

- 

2 

2 

ACCESS 

With  direct  access    

201 

115 

196 

383 

143 

407 

252 

339 

94 

59 

665 

219 

Lacking  direct  occess  

- 

j 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

1 

4 

VALUE 

Specified  owner  occupied   

42 

99 

82 

72 

88 

238 

153 

251 

13 

13 

200 

91 

Less  than  $5,000  --   

_ 

_ 

3 

_ 

_ 

2 

1 

_ 

2 

_ 

6 

_ 

$5,000  to  $7,499    

14 

_ 

5 

1 

_ 

6 

3 

_ 

4 

25 

2 

$7,500  to  $9,999   

9 

- 

6 

4 

1 

18 

5 

1 

2 

1 

43 

4 

$10,000  to  $12,499  . 

9 

7 

19 

8 

23 

16 

2 

1 

43 

8 

$12,500  to  $14,999   

5 

6 

8 

4 

20 

8 

13 

] 

42 

4 

$15,000  to  $17,499_   

2 

1 

13 

IS 

9 

32 

28 

20 

2 

23 

6 

$17,500  to  $19.999   

1 

5 

18 

7 

18 

32 

29 

43 

1 

9 

10 

$20,000  to  $24,999  __   

1 

12 

16 

8 

28 

55 

36 

87 

1 

6 

34 

$25,000  to  $34,999   

29 

5 

7 

17 

40 

21 

67 

1 

19 

$35,000  to  $49,999_.  

1 

47 

3 

3 

3 

8 

6 

15 

2 

3 

$50,000  or  more      

5 

2 

3 

y 

1 

Median .   

$9  400 

$35  800 

$17  600 

$15  700 

$20  700 

$18  900 

$18  800 

$22  700 

$8  100 

$20  800 

$11  500 

$21  700 

With  oil  plumbing  facilities  

40 

99 

79 

70 

88 

236 

149 

250 

13 

13 

198 

88 

Less  thon  $5  000 

2 

2 

1 

2 

$5,000  to  $9,999    

21 

- 

9 

S 

1 

24 

7 

1 

6 

1 

66 

6 

$10,000  to  $14,999. _  

14 

- 

13 

27 

12 

43 

22 

15 

1 

1 

85 

12 

$15,000  to  $19,999    

3 

6 

31 

20 

27 

64 

57 

62 

3 

4 

32 

15 

$20,000  to  $24,999  

1 

12 

16 

8 

28 

55 

35 

87 

1 

3 

6 

34 

$25,000  or  more  

1 

81 

8 

10 

20 

48 

27 

85 

- 

4 

3 

21 

Median   

$9  700 

$35  800 

$17  800 

$15  500 

$20  700 

$18  800 

$18  900 

$22  700 

$8  100 

$20  800 

$11  600 

$21  600 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied3  

143 

12 

110 

265 

S3 

153 

88 

71 

72 

42 

408 

110 

Less  thon  $30  

3 

_ 

1 

11 

1 

1 

_ 

2 

_ 

6 

$30  to  $39     

5 

_ 

9 

_ 

2 

8 

$40  to  $59...  

29 

- 

2 

56 

- 

2 

5 

2 

18 

1 

90 

1 

77 

3 

101 

1 

2 

35 

135 

10 

$80  to  $99  

16 

13 

41 

6 

3 

1 

10 

1 

100 

9 

$100  to  $119.     

8 

5 

13 

15 

10 

7 

10 

4 

3 

31 

50 

14 

$120  to  $149  

3 

1 

40 

23 

10 

71 

44 

16 

2 

7 

11 

31 

$150  to  $199  

2 

3 

36 

7 

21 

53 

23 

40 

31 

$200  to  $249  

1 

5 

8 

3 

1 

13 

$250  or  more  

2 

_ 

2 

3 

2 

1 

No  cosh  rent    

1 

2 

3 

2 

1 

3 

1 

8 

Medion  

$67 

$120 

$137 

$70 

$157 

$145 

$136 

$164 

$67 

$112 

$75 

$140 

With  oil  plumbing  facilities 

130 

12 

105 

228 

50 

153 

75 

70 

70 

40 

392 

99 

Less  than  $40   ... 

7 

12 

1 

4 

12 

$40  to  $59    

26 

1 

47 

2 

3 

2 

17 

1 

86 

$60  to  $79   

69 

1 

3 

84 

1 

2 

34 

129 

8 

$80  to  $99   

16 

12 

39 

6 

3 

1 

10 

1 

97 

6 

$100  to  $149   

10 

6 

52 

37 

18 

78 

43 

20 

5 

36 

60 

40 

$150  or  more    

2 

5 

37 

7 

28 

64 

23 

44 

1 

44 

2 

3 

2 

1 

3 

1 

8 

$68 

$120 

$138 

$72 

$161 

$145 

$139 

$163 

$67 

$112 

$75 

$144 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  thon  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  21.    Occupancy,  Plumbing,  and  Financial  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of 
Household,  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  medion,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places  With  400  or  More 
Negro  Population 

Etwood  (U) 

Free  port 

Geneva 

Glen  Cove 

Great  Neck 

Hortsdole 

<U) 

Hempstead 

Huntington 
(U) 

Huntington 
Stotion  (U) 

Ithaco 

Jomestown 

Kingston 

1  190 

7  467 

970 

1  739 

634 

440 

14  111 

795 

2  016 

1  340 

781 

176 

All  occupied  housing  units  

291 

1  721 

25$ 

501 

165 

121 

3  522 

201 

504 

436 

249 

502 

POPULATION 

1  171 

7  297 

939 

1  673 

573 

414 

13  941 

776 

1  978 

1  262 

771 

1  751 

4.0 

4.2 

3.7 

3.3 

3.5 

3.4 

4.0 

3.9 

3.9 

2.9 

3.1 

3.5 

4.1 

4.6 

4.3 

3.8 

4.2 

3.8 

4.1 

4.1 

4.3 

3.2 

3.4 

4.0 

3.8 

3.9 

3.5 

3.2 

3.2 

2.8 

3.8 

3.7 

3.4 

2.8 

2.8 

3.2 

TENURE 

221 

866 

53 

115 

43 

70 

1  963 

92 

299 

151 

130 

182 

70 

855 

202 

386 

122 

51 

1  559 

109 

205 

285 

119 

320 

PLUMBING  FACILITIES 

.  !ftoi 

288 

1  657 

244 

488 

1 48 

121 

3  464 

188 

470 

414 

228 

476 

Locking  some  or  oil  plumbing  facilities  

3 

64 

11 

13 

17 

58 

13 

34 

22 

21 

26 

Lacking  only  hot  water  

1 

5 

2 

1 

11 

1 

3 

3 

1 

6 

Lacking  other  plumbing  facilities   

2 

59 

9 

12 

17 

: 

47 

12 

31 

19 

20 

20 

PIPFD  WATER  IN  STRUCTURE 

rlrCU    TT  MICK  1  JIRUVilUKC 

Hot  and  cold    

290 

1  715 

253 

499 

165 

121 

3  505 

196 

501 

433 

246 

486 

Cold  only   _   

1 

6 

2 

2 

17 

4 

3 

3 

3 

14 

None     

- 

- 

1 

2 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

290 

1  674 

246 

491 

152 

121 

3  505 

192 

473 

419 

231 

494 

Also  used  by  another  household   

1 

46 

9 

10 

13 

15 

8 

31 

17 

14 

4 

None      

1 

: 

2 

1 

4 

4 

RATHTUR  OB  SHOWFR 

For  exclusive  use  of  household  

289 

1  665 

246 

489 

148 

121 

3  478 

189 

473 

417 

231 

484 

Also  used  by  another  household  _   

1 

47 

9 

11 

15 

16 

8 

31 

17 

14 

3 

None  

1 

9 

1 

2 

- 

28 

4 

2 

4 

15 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

288 

1  691 

246 

488 

147 

121 

3  486 

193 

479 

421 

239 

495 

Also  used  by  onother  household  

1 

20 

6 

15 

19 

7 

23 

3 

2 

4 

No  complete  kitchen  facilities  -   

2 

10 

9 

7 

3 

17 

1 

2 

12 

8 

3 

ACCESS 

290 

1  713 

255 

499 

165 

121 

3  515 

198 

503 

436 

249 

502 

g 

2 

f 

3 

1 

VALUE 

Sptcifitd  owner  occupied   

208 

786 

48 

100 

37 

69 

1  790 

84 

277 

103 

109 

121 

Less  than  $5,000...      

- 

1 

3 

- 

- 

- 

6 

1 

1 

4 

13 

4 

$5,000  to  $7.499  

- 

1 

12 

2 

- 

4 

2 

2 

10 

26 

20 

$7,500  to  $9.999    

1 

5 

16 

3 

10 

3 

7 

18 

40 

28 

$10  000  to  $12  499 

4 

6 

6 

0 

2 

2 

37 

9 

14 

25 

12 

25 

$12,500  to  $14.999   

8 

23 

8 

12 

2 

33 

4 

24 

IS 

4 

16 

$15,000  to  $17.499   

11 

88 

- 

13 

1 

3 

148 

6 

35 

15 

4 

9 

$17,500  to  $19.999..   

17 

210 

1 

21 

4 

3 

295 

10 

50 

5 

3 

9 

$20,000  to  $24.999  

67 

296 

1 

25 

6 

6 

687 

31 

88 

7 

6 

8 

$25,000  to  $34.999   

80 

135 

1 

10 

7 

20 

502 

13 

45 

2 

1 

2 

$35,000  to  $49.999   

18 

23 

- 

7 

10 

28 

63 

3 

11 

1 

- 

- 

$50,000  or  more   

2 

- 

- 

1 

4 

7 

5 

2 

- 

1 

- 

- 

Medion  

$24  700 

$21  000 

$8  900 

$19  200 

$28  600 

$35  300 

$22  600 

$21  100 

$20  300 

$12  000 

$8  500 

$10  900 

With  oil  plumbincj  focBHiei  

207 

784 

47 

100 

37 

t* 

1  774 

83 

275 

102 

104 

116 

Less  than  $5,000   

•  1 

3 

6 

1 

1 

4 

11 

3 

$5,000  to  $9.999   

- 

6 

28 

5 

1 

14 

4 

8 

27 

63 

45 

t 1 n  nnn  in  ooo 

1 2 

29 

13 

18 

0 

70 

13 

38 

40 

1 6 

f  7 

1 1  c  nnn  tn  1 1  o  ooo 

28 

296 

1 

34 

5 

X 

437 

16 

84 

20 

7 

ton  nnn  t«  tlx  000 

67 

25 

X 

680 

31 

88 

•j 

6 

8 

f)^  nnn  r\r  mnn 

100 

1 58 

1 

18 

21 

55 

567 

18 

56 

1 

2 

$24  700 

to  1  nnn 

$8  800 

tic  onn 
5  1 V  zuu 

toft  Ann 

tic  inn 

too  Ann 
ouu 

to  1  onn 
$1 1  zuu 

ton  .inn 

J  1  4  uuu 

$8  600 

$1 1  000 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied3  

67 

849 

201 

382 

122 

49 

1  552 

109 

203 

285 

118 

320 

less  thon  $30  

- 

7 

1 

8 

6 

- 

8 

2 

2 

3 

6 

20 

$30  to  $39    

- 

- 

3 

- 

1 

- 

3 

- 

2 

10 

11 

$40  to  $59   

3 

19 

26 

37 

2 

10 

9 

24 

53 

103 

$60  to  $79 

5 

35 

100 

68 

9 

2 

29 

11 

2 

58 

34 

89 

$80  to  $99   

8 

79 

49 

61 

14 

3 

85 

20 

17 

50 

6 

46 

$100  to  $119    

8 

72 

18 

68 

6 

2 

101 

20 

30 

48 

1 

28 

$120  to  $149    

16 

166 

2 

78 

14 

5 

433 

27 

61 

46 

- 

12 

$150  to  $199..   

17 

314 

1 

49 

42 

11 

667 

10 

61 

27 

1 

4 

$200  to  $249...  

5 

119 

- 

6 

24 

15 

149 

6 

23 

8 

1 

- 

$250  or  more    

5 

27 

- 

2 

2 

10 

54 

2 

6 

8 

- 

No  cosh  rent  

11 

1 

5 

2 

1 

13 

2 

1 

11 

6 

7 

Median     

S 1 36 

$157 

$74 

$104 

$160 

$203 

$158 

$112 

$145 

$100 

$55 

$64 

Witll  OK  plumbing  facilities  

66 

794 

192 

369 

105 

49 

1  514 

97 

171 

264 

102 

301 

Less  thon  $40  

7 

2 

8 

7 

8 

2 

1 

3 

7 

23 

$40  to  $59...   

3 

16 

21 

34 

2 

7 

3 

18 

46 

98 

$60  to  $79...  ._  

5 

34 

99 

65 

4 

2 

25 

11 

2 

52 

34 

86 

$80  to  $99...   

8 

60 

49 

59 

6 

3 

81 

17 

13 

46 

6 

45 

$100  to  $149..  

24 

224 

19 

141 

17 

7 

520 

46 

70 

93 

1 

40 

$1 50  or  more  

26 

442 

1 

57 

67 

36 

861 

17 

84 

42 

2 

4 

No  cosh  rent  

11 

1 

5 

2 

1 

12 

1 

1 

10 

6 

5 

Median   

$137 

$158 

$74 

$105 

$168 

$203 

$158 

$115 

$149 

$103 

$58 

$65 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS  NEW  YORK  34-89 


Table  21.   Occupancy,  Plumbing,  and  Financial  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of 
Household,  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970 -Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places  With  400  or  More 

Mpnro  Population 
i ^ c y  iv    r  vi/viviivii 

Lacko- 

wanno 

Lockport 

Long  Beach 

Mamar- 
oneck 

Middletown 

Nonuet (U) 

Newburgh 

North 
Amityville 
(U) 

North  Great 
River  (U) 

Ossining 

Peekskill 

Port 
Chester 

Total  Ntgro  population 

2  840 

851 

2  236 

1  324 

1  577 

459 

7  677 

7  768 

487 

3  915 

3  319 

3  520 

AH  occupied  housing  units...  

770 

211 

Ml 

427 

274 

104 

2  068 

1  7(5 

95 

957 

920 

1  044 

POPULATION 

Po^latkn  In  hovsiftg  units   

2  7S0 

855 

2  145 

1  244 

980 

355 

7  630 

7  626 

484 

3  115 

3  235 

3  467 

Per  occupied  unit  

36 

4.1 

3.3 

2.9 

3.6 

3.4 

3.7 

4.3 

5.1 

3.3 

3.5 

3.3 

Owner  

3.9 

4.6 

4.2 

3.5 

4. 1 

3.9 

4.4 

4.3 

4.8 

3.8 

4.2 

3.3 

Renter     

3.5 

3.5 

3.3 

2.7 

3.4 

3.1 

3.5 

4.3 

5.8 

3.1 

3.3 

3.3 

TENURE 

98 

102 

60 

120 

62 

44 

422 

1  383 

68 

237 

207 

96 

Renter  occupied  

672 

109 

581 

307 

212 

60 

1  646 

402 

27 

720 

713 

968 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

758 

206 

618 

392 

254 

99 

2  004 

1  753 

93 

906 

862 

946 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

12 

5 

23 

35 

20 

5 

64 

32 

2 

51 

58 

118 

Locking  only  hot  water  

2 

2 

14 

6 

4 

2 

5 

12 

8 

8 

10 

Locking  other  plumbing  facilities  

10 

3 

9 

29 

16 

3 

59 

20 

2 

43 

1  50 

108 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold     

763 

208 

622 

414 

270 

102 

2  062 

1  768 

95 

945 

911 

1  048 

Cold  only  

7 

3 

19 

13 

4 

2 

6 

17 

12 

9 

16 

None  

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

765 

209 

633 

399 

258 

102 

2  038 

1  775 

95 

927 

876 

969 

Also  used  by  another  household   

5 

2 

28 

16 

2 

28 

8 

28 

43 

94 

None   

2 

6 

2 

2 

2 

1 

1 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

763 

209 

636 

400 

258 

101 

2  013 

1  766 

93 

917 

873 

957 

Also  used  by  another  household  

3 

1 

22 

14 

2 

38 

9 

33 

40 

94 

None  _   

4 

2 

4 

5 

2 

) 

1 7 

10 

2 

7 

7 

13 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  - 

764 

208 

620 

412 

265 

103 

2  022 

1  763 

94 

934 

874 

962 

Also  used  by  onother  household  

1 

6 

6 

5 

6 

17 

10 

18 

33 

No  complete  kitchen  facilities  

5 

3 

15 

9 

4 

1 

40 

5 

1 

13 

28 

69 

ACCESS 

UTtk  A' 

769 

21 1 

641 

427 

274 

104 

2  059 

1  780 

95 

954 

919 

1  061 

Locking  direct  access 

| 

9 

5 

3 

j 

3 

VALUE 

Spxificd  owner  oceupi»d    

51 

77 

28 

60 

49 

42 

199 

1  320 

64 

98 

125 

29 

Less  than  $5.000...    

1 

11 

- 

1 

1 

- 

5 

9 

- 

1 

1 

- 

$5,000  to  $7.499     

10 

20 

~ 

1 

2 

30 

14 

4 

2 

1 

$7  500  to  $9,999   

12 

15 

11 

3 

52 

19 

1 

2 

6 

1 

$10,000  to  $12,499   

13 

11 

1 

2 

7 

1 

52 

87 

5 

12 

15 

$12,500  to  $14,999   

6 

11 

1 

2 

7 

1 

29 

170 

10 

10 

10 

3 

$15,000  to  $17,499   

7 

6 

5 

2 

6 

1 

15 

239 

24 

16 

20 

4 

$17,500  to  $19,999..  _   

3 

1 

7 

12 

7 

4 

6 

219 

14 

16 

28 

2 

$20,000  to  $24,999..  

3 

1 

7 

16 

3 

8 

8 

280 

8 

16 

20 

8 

$25,000  to  $34,999  

1 

1 

6 

16 

4 

13 

2 

240 

2 

16 

14 

10 

$35,000  to  $49,999   __  

- 

- 

1 

8 

1 

7 

- 

40 

- 

4 

9 

- 

$50,000  or  more   

4 

3 

1 

Median  

$11  200 

$8  800 

$20  000 

$23  100 

$13  800 

$27  300 

$10  600 

$18  900 

$16  700 

$18  100 

$18  300 

$22  200 

With  mU  plumbing  (ocililwi  

58 

74 

28 

59 

49 

41 

198 

1  306 

63 

97 

125 

29 

Less  thon  $5.000  — 

1 

10 

- 

1 

1 

5 

8 

1 

1 

ci  nop.  in  10  ooo 

22 

33 

| 

13 

3 

81 

32 

■ 

A 

a 

2 

tin  nnn  in  ooo 

21 

22 

2 

4 

14 

2 

81 

254 

1  j 

21 

25 

3 

11  <i  fWl  tn  CIO  ooo 

10 

7 

12 

14 

13 

5 

21 

454 

37 

32 

48 

X 

C90  fWl  tn  194  ooo 

3 

i 

7 

16 

3 

7 

3 

279 

g 

16 

20 

g 

$25  000  or  more 

| 

\ 

7 

23 

5 

24 

2 

279 

2 

21 

23 

10 

$11  200 

co  onn 

con  onn 

cot  nnn 

ci-j  onn 

$27  700 

cm  Ann 
$  1  u  ouu 

lift  ortn 

c i a  7nn 

cm  inn 

$22  200 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied '  

650 

109 

578 

307 

210 

60 

1  642 

390 

27 

720 

711 

968 

Less  thon  $30   

7 

2 

4 

6 

3 

5 

43 

6 

- 

3 

5 

15 

$30  to  $39   

39 

2 

1 

4 

3 

14 

- 

3 

2 

13 

$40  to  $59  

180 

15 

23 

21 

15 

1 

ISO 

5 

15 

28 

48 

$40  to  $79.  

282 

33 

69 

43 

88 

1 

417 

5 

- 

59 

116 

83 

$80  to  $99...  

126 

30 

80 

37 

59 

8 

479 

19 

2 

98 

163 

143 

$100  to  $119   

9 

18 

104 

58 

21 

13 

323 

39 

- 

111 

152 

185 

$120  to  $149..   

2 

7 

130 

73 

15 

13 

152 

144 

8 

228 

140 

308 

$150  to  $199  

- 

1 

108 

41 

3 

12 

31 

128 

IS 

171 

78 

139 

$200  to  $249     

- 

- 

29 

13 

- 

2 

3 

27 

1 

17 

19 

21 

$250  or  more   

- 

- 

15 

5 

- 

2 

- 

10 

- 

7 

2 

9 

No  cosh  rent  

5 

1 

15 

6 

3 

3 

30 

7 

1 

8 

6 

4 

Median  

$65 

$81 

$120 

$114 

$79 

$121 

$86 

$144 

$160 

$129 

$105 

$119 

With  all  plumbing  focilititl  _  

638 

107 

555 

274 

192 

57 

1  587 

373 

27 

678 

655 

852 

Less  thon  $40    

43 

4 

5 

8 

6 

5 

52 

5 

5 

5 

21 

$40  to  $59  

172 

13 

17 

18 

13 

1 

140 

3 

12 

23 

44 

$60  to  $79..  

281 

33 

62 

25 

76 

1 

403 

4 

51 

89 

57 

$80  to  $99  

126 

30 

76 

32 

57 

8 

469 

15 

2 

86 

150 

116 

$100  to  $149   

11 

25 

229 

126 

34 

23 

459 

176 

8 

323 

284 

452 

1 

151 

59 

3 

16 

34 

163 

16 

193 

98 

158 

No  cosh  rent  

5 

1 

15 

6 

3 

3 

30 

7 

1 

8 

6 

4 

Median  

$65 

$81 

$122 

$119 

$80 

$123 

$86 

$146 

$160 

$131 

$108 

$123 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  ond  no  business  on  property.       Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  21.   Occupancy,  Plumbing,  and  Financial  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of 
Household,  for  Places  of  10,000  to  50,000  Inhabitants:    1970 -Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meoning  of  symbols,  see  text] 


Places  With  400  or  More 
Negro  Population 

Port 
Washington 

(U) 

Pough- 
keepsie 

Roc  kville 
Centre 

Roosevelt 

(U) 

Rye 

Sarotogo 
Springs 

Scorsdale 

Spring 
Valley 

Torrytown 

1  IninnHnU 

(U) 

Westbury 

w  yonoancn 
(U) 

Tetel  Nt jro  pop»lotK>»  

411 

5  17* 

1  059 

10  135 

414 

748 

458 

4  147 

647 

1  91* 

1  372 

°  351 

AN  occupied  homing  units 

133 

1  671 

323 

2  29* 

100 

271 

20 

1  217 

221 

403 

32* 

2  039 

Pepektiea  in  Komlm  eaitl    

45* 

S  731 

953 

10  050 

310 

7*2 

79 

4  112 

*27 

1  841 

1  31* 

9  38* 

Per  occupied  unit 

3.4 

3.4 

3.0 

4.4 

3.1 

2.8 

4.0 

3.4 

2.8 

4.5 

4.0 

4.6 

3.1 

4.0 

3.8 

4.5 

3.1 

3.1 

3.9 

4.2 

2.8 

4.5 

4.1 

4.6 

3.6 

3.3 

2.9 

4.1 

3.1 

2.6 

3.2 

2.9 

4.8 

36 

4.5 

TENURE 

42 

356 

27 

1  696 

40 

129 

16 

176 

37 

341 

263 

1  397 

Renter  occupied 

91 

1  315 

296 

600 

60 

142 

4 

1  041 

184 

64 

65 

642 

PI1JMEUNG  FACILITIES 

With  all  plumbing  facifities                    _  - 

12? 

1  595 

295 

2  274 

98 

254 

20 

1  143 

191 

405 

324 

2  009 

Locking  some  or  all  plumbing  facilities  

4 

76 

28 

22 

2 

17 

- 

74 

30 

- 

4 

30 

Lacking  only  hot  water 

15 

5 

8 

2 

8 

11 

Lacking  other  plumbing  facilities  

4 

61 

28 

17 

2 

9 

- 

72 

22 

- 

4 

19 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold   — 

132 

1  649 

322 

2  290 

99 

260 

20 

1  215 

211 

405 

328 

2  027 

Cold  only 

1 

22 

1 

6 

1 

11 

2 

10 

12 

- 

- 

- 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household   _ 

130 

1  630 

304 

2  285 

99 

267 

20 

1  149 

203 

405 

325 

2  033 

Also  used  by  another  household 

3 

40 

19 

9 

1 

3 

67 

18 

1 

3 

None   -   

1 

2 

1 

- 

1 

- 

2 

3 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

129 

1  613 

295 

2  279 

98 

262 

20 

1  146 

199 

405 

324 

2  024 

Also  used  by  another  household 

3 

37 

25 

10 

1 

3 

68 

19 

1 

3 

None  _   

1 

21 

3 

7 

1 

6 

- 

3 

3 

- 

3 

12 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

129 

1  620 

295 

2  273 

97 

269 

20 

1  171 

206 

403 

322 

2  024 

Also  used  by  another  household    .  ______ 

1 

12 

22 

15 

7 

1 

1 

7 

No  complete  kitchen  facilities                _  _ 

3 

39 

6 

8 

3 

2 

39 

14 

2 

5 

8 

ACCESS 

With  direct  access  

132 

1  669 

320 

2  294 

99 

269 

20 

1  214 

220 

405 

328 

2  036 

Locking  direct  access        _  -   

1 

2 

3 

2 

1 

2 

- 

3 

1 

- 

- 

3 

VALUE 

Specified  owntr  occupied'  

34 

164 

25 

1  58* 

21 

92 

16 

106 

18 

332 

254 

1  329 

Less  than  $5  000 

1 

2 

10 

3 

$5  000  to  $7  499 

1 

5 

7 

15 

1 

2 

2 

3 

$7  500  to  $9  999 

2 

18 

2 

2 

18 

2 

25 

$10,000  to  $12,499..  

1 

21 

- 

13 

1 

21 

1 

1 

1 

2 

1 

62 

$12,500  to  $14,999  

4 

43 

27 

5 

5 

1 

9 

6 

138 

$15  000  to  $17  499 

1 

37 

4 

134 

2 

6 

8 

2 

33 

10 

225 

$17  500  to  $19  999 

2 

15 

4 

301 

1 

5 

22 

1 

86 

18 

260 

$20  000  to  $24  999 

8 

14 

7 

554 

4 

6 

3 

33 

8 

135 

58 

354 

$25  000  to  $34  999 

12 

8 

4 

496 

6 

5 

32 

1 

61 

102 

224 

$35  000  to  $49  999 

1 

2 

3 

51 

3 

1 

3 

4 

1 

4 

50 

30 

$50  000  or  more 

1 

1 

3 

1 

2 

9 

1 

7 

5 

Median 

$23  100 

$14  700 

$23  200 

$22  800 

$25  800 

$10  400 

$50000  + 

$22  400 

$21  300 

$21  300 

$28  100 

$19  500 

With  oil  plumbing  fecBjtMS  

33 

1*4 

25 

1  579 

21 

88 

1 6 

105 

17 

332 

253 

1  312 

Less  than  $5.000  

1 

2 

9 

3 

K  ruin  trt  to  ooo 

2 

21 

9 

2 

30 

J 

2 

2 

2 

27 

$10,000  to  $14,999   

5 

64 

_ 

39 

1 

26 

1 

6 

1 

11 

7 

200 

$15,000  to  $19,999   

3 

52 

8 

433 

3 

11 

- 

30 

3 

119 

28 

482 

$20,000  to  $24,999  

8 

14 

7 

552 

4 

6 

3 

33 

8 

135 

57 

345 

$25,000  or  more  - 

14 

11 

10 

546 

11 

6 

12 

35 

3 

65 

159 

255 

Medion        .  ___  

$23  400 

$14  700 

$23  200 

$22  800 

$25  800 

$10  600 

$50000  + 

$22  300 

$21  600 

$21  300 

$28  200 

$19  500 

CONTRACT  RENT 

Specified  reefer  occupied7 

90 

1  315 

29* 

591 

60 

142 

1  035 

182 

64 

63 

628 

Less  than  $30  

2 

8 

2 

3 

16 

9 

6 

2 

3 

$30  to  $39 

11 

4 

11 

2 

25 

1 

$40  to  $59 

182 

43 

S 

1 

38 

10 

22 

2 

$60  to  $79   

27 

441 

116 

4 

2 

31 

5 

21 

- 

1 

7 

$80  to  $99  

27 

369 

45 

12 

5 

22 

58 

27 

3 

22 

$100  to  $1 19 

1 1 

168 

20 

50 

12 

6 

152 

17 

10 

1 

43 

$120  to  $149 

10 

102 

20 

136 

14 

8 

459 

40 

15 

15 

197 

$150  to  $199 

7 

30 

25 

265 

18 

303 

11 

24 

27 

306 

$200  to  $249 

5 

5 

81 

3 

25 

6 

8 

3 

36 

$250  or  more 

2 

4 

27 

2 

6 

2 

4 

8 

7 

No  cosh  rent 

1 

10 

6 

9 

10 

6 

5 

1 

2 

7 

Median  

$93 

$81 

$75 

$165 

$135 

$61 

$138 

$93 

$159 

$164 

$156 

Willi  ell  plea. leg  fee-tries   _ 

M 

1  24S 

2*8 

577 

51 

131 

9*3 

153 

64 

il 

617 

Less  than  $40 

]  \ 

9 

2 

3 

24 

} } 

23 

2 

3 

$40  to  $59   

153 

29 

5 

1 

32 

8 

18 

2 

$60  to  $79    

25 

419 

108 

3 

1 

31 

4 

19 

1 

7 

$80  to  $99   

27 

356 

43 

12 

5 

22 

44 

26 

3 

22 

$100  to  $149   

21 

268 

40 

177 

25 

13 

560 

43 

25 

14 

236 

$1  50  or  more   _ 

14 

30 

33 

370 

23 

330 

19 

36 

38 

344 

No  cash  rent   .  _   

1 

8 

6 

8 

9 

6 

5 

1 

2 

6 

Median  

$93 

$82 

$77 

$166 

$136 

$64 

$140 

$93 

$159 

$166 

$156 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  22.    Utilization  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Places  of  10,000 
to  50,000  Inhabitants:  1970 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places  With  400  or  More 
Negro  Population 

Auburn 

Baldwin  (U) 

Boy  S  h  o  re 

(U) 

Beocon 

B  renfwood 

(U) 

Central  Islip 
(U) 

Copiogue 
(U) 

Deer  Pork 

(U) 

Dunkirk 

Eost 
Meodow  (U) 

Elmira 

Plmnnt  (III 

AH  occupied  howling  units  

301 

115 

196 

384 

143 

407 

254 

339 

94 

59 

666 

223 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1  _   

67 

106 

133 

130 

118 

383 

184 

310 

30 

38 

256 

139 

134 

9 

63 

254 

25 

22 

70 

29 

64 

21 

410 

83 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

ROOMS 

.  M 

49 

103 

85 

116 

69 

247 

165 

267 

22 

257 

111 

1 

_ 

- 

- 

3 

1 

- 

3 

4 

3 

5 

1 ) 

2 

2 

3 

2 

2 

5 

15 

4 

45 

18 

15 

1 

4 

13 

17 

7 

9 

26 

28 

19 

42 

50 

26 

7 

| 

37 

28 

16 

16 

29 

27 

24 

73 

37 

73 

4 

4 

67 

29 

1 2 

28 

13 

20 

19 

37 

21 

53 

4 

3 

46 

16 

q 

22 

7 

10 

13 

21 

10 

50 

2 

61 

13 

4 

26 

2 

12 

7 

23 

15 

48 

3 

2 

31 

7 

6.5 

7.4 

5.8 

5.9 

6.3 

5.9 

5.5 

6.8 

6.0 

6.0 

6.7 

5  8 

152 

12 

111 

268 

54 

160 

89 

72 

72 

45 

409 

110 

8 

3 

14 

3 

1 

8 

4 

1 

13 

10 

2  rooms    

12 

1 

4 

14 

2 

4 

14 

5 

3 

2 

18 

3 

3  rooms   _ 

15 

1 

26 

70 

17 

11 

18 

5 

9 

5 

46 

23 

jj 

3 

36 

83 

14 

73 

31 

10 

10 

4 
0 

1  lo 

27 

5  rooms    

49 

3 

20 

49 

10 

37 

10 

21 

19 

12 

100 

26 

6  rooms  

22 

4 

13 

26 

3 

23 

4 

19 

16 

16 

64 

18 

7  rooms  

8 

- 

6 

6 

2 

11 

1 

5 

5 

2 

22 

2 

8  rooms  

3 

- 

2 

2 

3 

- 

- 

2 

2 

1 

21 

- 

9  rooms  or  more  

2 

- 

1 

4 

- 

- 

3 

5 

4 

- 

7 

1 

4.7 

48 

4.1 

3.9 

39 

4.4 

3.6 

5.3 

5.0 

5.2 

4.6 

4.2 

PERSONS 

Owner  occupied 

49 

103 

85 

116 

89 

247 

165 

267 

22 

14 

257 

113 

1  person   

7 

3 

8 

20 

3 

16 

14 

13 

1 

1 

28 

5 

2  persons   

12 

9 

16 

21 

13 

37 

45 

33 

2 

4 

49 

27 

3 

21 

1 7 

18 

1  7 

39 

46 

39 

3 

2 

43 

19 

3 

20 

1 1 

18 

19 

44 

20 

57 

2 

2 

33 

20 

5  persons 

3 

26 

14 

15 

12 

40 

14 

40 

2 

3 

38 

23 

6  persons 

4 

17 

1 1 

13 

7 

28 

18 

35 

6 

2 

21 

5 

4 

2 

4 

4 

7 

16 

2 

20 

3 

20 

9 

8  pe 'sons 

4 

3 

2 

6 

6 

12 

1 

22 

1 

16 

5 

9  persons  or  more 

4 

2 

2 

1 

5 

15 

5 

8 

2 

9 

Med  ion 

3.2 

4.4 

3.6 

3.4 

4.1 

4.2 

3.0 

4.4 

5.7 

3.5 

3.8 

3.8 

Renter  occupied 

152 

12 

111 

268 

54 

160 

89 

72 

72 

45 

409 

110 

1  person    

35 

1 

24 

65 

10 

11 

12 

7 

11 

1 

94 

22 

2  persons     

22 

1 

28 

57 

15 

18 

17 

10 

8 

5 

89 

25 

3  persons     

23 

1 

20 

42 

11 

25 

19 

8 

12 

9 

69 

22 

1 2 

■ 

1 3 

32 

32 

12 

a 
0 

]  ] 

1  1 
1  O 

(J 

1  J 

20 

4 

13 

24 

5 

26 

13 

16 

7 

7 

40 

9 

6  persons    

14 

1 

4 

18 

2 

14 

5 

11 

10 

7 

22 

6 

7  persons  _   

13 

2 

3 

12 

2 

11 

3 

7 

4 

2 

22 

5 

8  persons  _   

7 

1 

2 

14 

10 

4 

4 

4 

1 

11 

3 

9  persons  or  more   

6 

- 

4 

4 

3 

13 

4 

1 

5 

- 

8 

3 

3.3 

5.0 

2.7 

2.8 

2.7 

4.3 

33 

4.7 

4.0 

4.1 

2.8 

2.9 

PERSONS  PER  ROOM 

49 

103 

85 

116 

89 

247 

165 

267 

22 

14 

257 

113 

27 

48 

36 

58 

38 

80 

83 

107 

7 

1  79 

47 

n  ci  I,,  n  ic 

0 

35 

1 5 

25 

13 

62 

45 

66 

3 

d 

u 
30 

0.76  to  1.00  _  

7 

15 

26 

21 

27 

56 

26 

72 

9 

3 

46 

23 

1.01  to  1.50  -  

8 

5 

6 

9 

5 

38 

10 

18 

3 

1 

21 

4 

I 

2 

3 

6 

1 

4 

1 

3 

4 

1 52 

12 

111 

268 

54 

1 60 

69 

72 

72 

45 

409 

110 

47 

2 

45 

89 

15 

30 

1  7 

]  7 

1 5 

4 

171 

38 

0.51  to  0.75    

25 

22 

51 

21 

24 

15 

14 

15 

ii 

87 

24 

0.76  to  1.00     

44 

6 

26 

65 

6 

44 

21 

26 

24 

23 

91 

20 

l  ni  »n  i  c,n 

28 

2 

10 

41 

Q 

43 

19 

13 

1 5 

7 

49 

12 

R 

2 

e 

22 

19 

1  7 

2 

3 

1 1 

16 

Wild  all  plumbing  facilHial   

186 

IIS 

187 

342 

140 

404 

233 

337 

91 

57 

647 

209 

Owntr  occupied  

47 

103 

81 

111 

89 

244 

157 

266 

21 

14 

254 

no 

1.00  or  less    

38 

98 

73 

100 

78 

196 

148 

245 

17 

13 

230 

102 

i  m       i  en 

8 

5 

o 

8 

5 

JO 

a 

0 

j  7 

3 

1 

21 

4 

1 .51  or  more    

1 

2 

3 

6 

10 

i 

4 

1 

3 

4 

139 

12 

106 

231 

51 

160 

76 

71 

70 

43 

393 

99 

1.00  or  less     

103 

8 

89 

176 

41 

98 

47 

56 

52 

36 

335 

76 

1.01  to  1.50  _    

28 

2 

10 

38 

6 

43 

17 

13 

15 

7 

49 

12 

1.51  or  more  

8 

2 

7 

17 

4 

19 

12 

2 

3 

9 

11 

TELEPHONE 

Available  

144 

108 

135 

256 

118 

280 

191 

265 

55 

47 

490 

187 

None    

57 

7 

61 

128 

25 

127 

63 

74 

39 

12 

176 

36 

34-92    NEW  YORK 
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Table  22.   Utilization  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Places  of  10,000 
to  50,000  Inhabitants:    1970 -Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  medion,  etc.)  and  meoning  of  symbols,  see  text] 


rlCJCes  W ITn  *#UU  Or  nfiOre 

Negro  Population 

Elwood  (U) 

Freeport 

Genevo 

Glen  Cove 

Great  Neck 

Hortsdale 

(U) 

Hempstead 

Huntington 
(U) 

Huntington 
Station  (U) 

Ithoco 

Jamestown 

Kingston 

All  occupied  housing  units  

291 

1  721 

255 

501 

165 

121 

3  522 

201 

504 

436 

249 

S02 

IINITC  IN  STRUCTURE 

241 

1  107 

62 

177 

66 

72 

2  218 

105 

366 

166 

139 

182 

50 

613 

192 

320 

99 

49 

1  302 

96 

138 

270 

1 10 

320 

- 

1 

1 

4 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

ROOMS 

221 

866 

53 

115 

43 

70 

1  963 

92 

299 

151 

130 

182 

- 

1 

2 

1 

2  rooms     

1 

3 

2 

1 

1 

5 

11 

1 

7 

1 

1 

24 

1 

11 

2 

2 

12 

43 

1 

4 

6 

2 

114 

8 

33 

17 

6 

20 

45 

107 

3 

27 

8 

7 

298 

18 

62 

24 

24 

25 

57 

291 

8 

33 

6 

16 

683 

32 

90 

40 

45 

64 

40 

229 

17 

26 

11 

25 

492 

14 

57 

39 

30 

24 

47 

116 

8 

10 

9 

10 

213 

8 

29 

15 

11 

19 

9  rooms  or  more  

15 

68 

14 

3 

1 

9 

137 

11 

16 

14 

13 

28 

Medion   

6.4 

6  4 

7.2 

5.9 

6.4 

6.9 

6.3 

6.1 

6.0 

6.3 

6.3 

6.2 

Mater  occupied    

70 

855 

202 

386 

122 

51 

1  559 

109 

205 

285 

119 

320 

1  room   

32 

9 

12 

9 

1 

39 

5 

23 

16 

11 

2 

3 

50 

23 

46 

9 

2 

70 

6 

1 3 

25 

ZJ 

3  rooms    —  -    -  . 

20 

205 

45 

116 

21 

19 

326 

28 

38 

49 

12 

49 

4  rooms 

17 

213 

45 

89 

25 

15 

353 

31 

49 

63 

23 

97 

5  rooms   .     

9 

129 

49 

74 

45 

11 

422 

18 

32 

77 

34 

80 

6  rooms    _  

1 7 

132 

18 

35 

6 

2 

235 

18 

31 

31 

23 

49 

7  rooms  _  

2 

59 

10 

12 

6 

1 

61 

2 

14 

9 

7 

9 

8  rooms   

2 

25 

2 

2 

1 

_ 

34 

1 

2 

8 

4 

8 

9  rooms  or  more                                 -  _ 

- 

10 

1 

- 

19 

- 

3 

7 

1 

3 

Medion   -   

4  2 

4.2 

4.0 

3  7 

4.4 

3  / 

4.5 

4.0 

4.1 

4.3 

4.8 

4.4 

PERSONS 

Ownir  occupied  ....  

221 

866 

53 

115 

43 

70 

1  963 

92 

299 

151 

130 

182 

1  person  _   

11 

37 

3 

14 

3 

4 

116 

13 

29 

19 

17 

17 

2  persons   

43 

124 

18 

27 

10 

15 

336 

21 

47 

58 

38 

44 

3  persons 

38 

122 

7 

17 

5 

14 

356 

15 

45 

22 

28 

38 

4  persons  

41 

168 

6 

12 

8 

12 

438 

7 

51 

20 

18 

18 

5  persons   _   

44 

152 

4 

22 

6 

14 

286 

14 

47 

16 

9 

27 

6  persons   -  

17 

103 

5 

8 

4 

7 

191 

5 

27 

2 

8 

13 

7  persons                                                 _  _ 

10 

78 

3 

9 

3 

2 

120 

9 

26 

10 

6 

7 

8  persons  _   

10 

43 

2 

3 

3 

1 

82 

4 

17 

2 

3 

7 

9  persons  or  more  

7 

39 

5 

3 

1 

1 

38 

4 

10 

2 

3 

11 

4.0 

4.4 

3.3 

3.5 

3.9 

3.7 

3.9 

3.3 

4.1 

2.5 

2.9 

3.3 

70 

855 

202 

386 

122 

51 

1  559 

109 

205 

285 

119 

320 

1  person  _  _   

6 

134 

46 

87 

22 

8 

232 

21 

30 

89 

31 

75 

2  persons                                         _  — 

1 7 

132 

39 

75 

30 

1 7 

310 

24 

50 

70 

VI 

66 

3  persons-  -   _  

9 

166 

28 

89 

26 

9 

249 

12 

33 

41 

23 

61 

4  persons 

17 

128 

33 

46 

17 

12 

254 

14 

42 

38 

14 

51 

5  persons   

8 

98 

19 

44 

10 

3 

193 

12 

19 

22 

4 

17 

6  persons    

7 

90 

14 

20 

8 

1 

132 

15 

14 

1 4 

10 

25 

7  persons .  .   

2 

47 

7 

1 1 

5 

1 

82 

5 

1  1 

8 

4 

1 1 

8  persons   

3 

30 

8 

8 

4 

- 

73 

4 

3 

1 

9 

9  persons  or  more                          —  -  — 

1 

30 

8 

6 

- 

- 

34 

2 

3 

2 

- 

5 

Medion                              _      .  .           .  . 

3.7 

3.5 

3.1 

2.8 

2.8 

2.6 

3.5 

3.3 

3.2 

2.3 

2.4 

2.8 

PERSONS  PER  ROOM 

Owntr  occupied 

221 

866 

53 

115 

43 

70 

1  963 

92 

299 

151 

130 

182 

0  50  or  less 

96 

292 

29 

50 

18 

38 

804 

43 

110 

95 

80 

105 

0  51  to  0  75 

53 

244 

1 1 

27 

8 

20 

570 

20 

70 

34 

28 

30 

0.76  to  1.00   -  -- 

49 

222 

7 

26 

11 

11 

420 

16 

76 

15 

17 

26 

1.01  to  1.50    

19 

86 

5 

1 1 

4 

149 

10 

33 

7 

3 

1  7 

1  51  or  more 

4 

22 

1 

1 

2 

1 

20 

3 

10 

2 

4 

Renter  occupied 

70 

855 

202 

386 

122 

51 

1  559 

109 

205 

285 

119 

320 

0  50  or  less 

19 

211 

64 

114 

36 

14 

424 

28 

39 

132 

56 

136 

0.51  to  0.75   _._   

13 

157 

33 

100 

28 

16 

340 

20 

57 

56 

30 

72 

0.76  to  1.00.-     

21 

263 

54 

97 

35 

17 

426 

33 

64 

80 

25 

73 

1.01  to  1.50    

12 

166 

31 

57 

16 

3 

265 

22 

31 

13 

8 

29 

1  51  or  more 

5 

58 

20 

18 

7 

1 

104 

6 

14 

4 

_ 

10 

WW.  oil  plumbing  f  ocilitiei   

288 

1  657 

244 

488 

148 

121 

3  464 

188 

470 

414 

228 

476 

Owner  occupied  

219 

857 

51 

91 

297 

1 50 

125 

1 75 

1.00  or  less    

196 

749 

46 

103 

37 

69 

1  775 

78 

254 

143 

121 

155 

1  01  to  t  50 

19 

86 

4 

1  1 

4 

148 

10 

33 

7 

2 

17 

1 .51  or  more    

4 

22 

1 

1 

2 

1 

20 

3 

10 

2 

3 

Renter  occupied  

69 

800 

193 

373 

105 

51 

1  521 

97 

173 

264 

103 

301 

1.00  or  less   

52 

586 

142 

302 

85 

47 

1  162 

72 

137 

250 

95 

264 

1.01  to  1.50    

12 

160 

31 

55 

15 

3 

261 

20 

29 

13 

8 

27 

1.51  or  more  

5 

54 

20 

16 

5 

1 

98 

5 

7 

1 

10 

TELEPHONE 

Available     -  -         _  -  

261 

1  275 

179 

332 

133 

111 

3  028 

165 

393 

326 

198 

391 

None  

30 

446 

76 

169 

32 

10 

494 

36 

111 

110 

51 

111 
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Table  22.    Utilization  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Places  of  10,000 
to  50,000  Inhabitants:    1 970 -Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places  With  400  or  More 
Negro  Population 

won  no 

Lockport 

Lon  Beoch 
ong 

oneck 

M  iddletown 

Nanuet  (U) 

Newburgh 

North 
Amityville 
(U) 

North  Great 
River  (U) 

Ossin  ing 

Peekskill 

Chester 

All  occupied  housing  units.. 

770 

211 

641 

427 

274 

104 

2  068 

1  781 

95 

957 

920 

1  064 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1    

267 

113 

87 

87 

72 

59 

337 

1  649 

91 

138 

195 

59 

2  or  more  

502 

98 

554 

340 

202 

45 

1  731 

130 

2 

818 

724 

1  001 

Mobile  home  or  trailer  

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

2 

1 

1 

4 

ROOMS 

98 

102 

60 

1 20 

62 

44 

422 

1  383 

68 

237 

207 

96 

1  room  

3 

2 

4 

1 

2  rooms  

1 

1 

1 

1 

- 

1 

2 

9 

1 

1 

2 

2 

3 

5 

10 

17 

23 

1 

16 

g 

3 

]  7 

5 

1 0 

16 

7 

7 

44 

94 

24 

16 

25 

35 

94 

18 

30 

7 

1 3 

82 

441 

16 

58 

54 

28 

2 1 

25 

10 

26 

25 

g 

101 

301 

23 

45 

5] 

18 

20 

a 

21 

1 3 

3 

78 

198 

13 

39 

29 

1 0 

]  7 

10 

7 

3 

35 

170 

0 

25 

29 

5 

o 

■j 

0 

3 

g 

60 

145 

3 

25 

19 

5  3 

6  2 

5  3 

5  6 

6  2 

5  5 

6  1 

5  9 

6  0 

5  8 

6  0 

Ranter  occupied 

672 

109 

581 

307 

212 

60 

1  646 

402 

27 

720 

713 

968 

1  room  

1 

4 

100 

16 

9 

6 

55 

8 

28 

38 

81 

2  rooms  

19 

7 

135 

38 

18 

7 

127 

21 

76 

32 

68 

3  rooms  

92 

23 

141 

109 

46 

19 

334 

34 

- 

207 

168 

278 

4  rooms  

245 

34 

99 

95 

51 

18 

243 

216 

333 

5  rooms  

224 

17 

45 

29 

59 

4 

375 

118 

10 

in 

176 

158 

6  rooms  _  -     _ 

62 

16 

35 

14 

20 

3 

175 

66 

8 

34 

54 

41 

7  rooms  _   

22 

3 

18 

4 

5 

56 

45 

- 

16 

21 

3 

8  rooms                                         _  _  - 

4 

3 

4 

1 

2 

28 

17 

1 

3 

6 

- 

9  rooms  or  more  

3 

2 

4 

1 

2 

] 

22 

14 

1 

2 

2 

6 

Median     

4.4 

4.1 

29 

3.4 

4.1 

3.4 

4.1 

5.0 

5.2 

3.7 

4.0 

3.7 

PERSONS 

Owntr  occupied 

98 

102 

60 

120 

62 

44 

422 

1  383 

68 

237 

207 

96 

1  person  _   

11 

13 

2 

9 

4 

3 

34 

86 

1 

22 

14 

17 

2  persons  

25 

13 

15 

46 

15 

8 

77 

273 

7 

51 

42 

24 

1 9 

1 5 

9 

2 1 

a 

1 3 

56 

216 

]  ] 

45 

33 

1 0 

1 4 

1 2 

13 

10 

7 

64 

234 

10 

43 

42 

1 5 

5  P  r  ns 

9 

9 

A 

9 

\  \ 

4 

71 

203 

1 8 

29 

27 

13 

6  P  r  on 

7 

9 

5 

5 

4 

37 

151 

7 

21 

22 

7  P  r  n 

3 

]  ] 

4 

■t 

3 

2 

38 

108 

0 

12 

10 

2 

8  persons 

7 

1 3 

6 

A 

3 

2 

27 

70 

7 

10 

10 

4 

9  persons  or  more 

2 

5 

j 

2 

3 

j 

18 

42 

1 

4 

7 

3  2 

4  2 

3.8 

2  7 

3.9 

3.3 

4.2 

4.0 

4.8 

3.5 

3.8 

3.0 

Renter  occupied 

672 

109 

581 

307 

212 

60 

1  646 

402 

27 

720 

713 

968 

1  person  

149 

28 

124 

89 

54 

15 

338 

42 

156 

146 

239 

2  persons  

155 

20 

144 

85 

42 

15 

310 

62 

2 

168 

178 

200 

3  persons  

81 

17 

97 

54 

27 

9 

289 

77 

2 

156 

119 

147 

84 

1 3 

66 

29 

32 

6 

220 

65 

1 

99 

84 

143 

5  persons  _.  .   

69 

9 

62 

28 

23 

7 

179 

39 

6 

69 

67 

81 

6  persons  

55 

7 

40 

10 

8 

5 

139 

35 

5 

36 

59 

69 

7  persons                                      -  -  _  -  . 

26 

7 

21 

8 

12 

85 

39 

7 

16 

28 

51 

8  persons  

27 

4 

18 

3 

8 

3 

55 

25 

3 

8 

18 

27 

9  persons  or  more  

26 

4 

9 

1 

6 

- 

31 

18 

1 

12 

14 

11 

Median  

2  9 

2.9 

2.7 

2.3 

2.9 

2.5 

3  1 

3  8 

6.0 

2.7 

2.8 

2.8 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied 

98 

102 

60 

120 

62 

44 

422 

1  363 

68 

237 

ol 

D   Cn   r\r    \ar  r 

42 

2 1 

67 

27 

1 9 

1 63 

523 

1 5 

1 00 

85 

44 

net  in  n  7S 

1 6 

]  ] 

21 

19 

1 2 

92 

332 

50 

25 

0.76  to  1.00..   

21 

23 

15 

19 

8 

10 

109 

356 

29 

56 

47 

21 

T  .01  to  1.50    

11 

12 

10 

10 

5 

2 

44 

139 

6 

17 

20 

5 

3 

9 

2 

3 

3 

14 

33 

3 

3 

5 

1 

672 

109 

581 

307 

212 

60 

™ 

713 

968 

0  en  nr  lac  c 

u  du  or  less  

38 

95 

1 09 

77 

j  7 

504 

96 

4 

213 

233 

255 

0.51  to  0.75    

104 

24 

82 

73 

33 

13 

339 

95 

1 

169 

149 

188 

0  76  to  1.00    

129 

21 

202 

72 

57 

12 

448 

111 

5 

203 

183 

271 

1  01  to  1  50 

1 10 

15 

88 

38 

27 

g 

269 

75 

90 

101 

1 67 

.5  o     o  e 

42 

i  j 

114 

IC 

16 

1 0 

86 

25 

45 

47 

87 

With  all  plumbing  facilities  

758 

206 

618 

392 

254 

99 

2  004 

1  753 

93 

906 

862 

946 

0wn«r  occupied    

98 

99 

60 

118 

60 

42 

413 

1  368 

66 

228 

205 

94 

1  00  or  less   

84 

80 

47 

105 

53 

39 

355 

1  197 

57 

211 

180 

89 

1  1 

10 

10 

10 

5 

2 

44 

138 

6 

16 

20 

4 

1.51  or  more  

3 

9 

3 

3 

2 

1 

14 

33 

3 

1 

5 

1 

Renter  occupied    

660 

107 

558 

274 

194 

57 

1  591 

385 

27 

678 

657 

852 

1 .00  or  less  „ 

508 

81 

362 

227 

154 

39 

1  242 

289 

10 

551 

516 

620 

1.01  to  1.50   

110 

15 

86 

35 

27 

8 

265 

75 

13 

88 

97 

163 

1.51  or  more  . 

42 

11 

110 

12 

13 

10 

84 

21 

4 

39 

44 

69 

TELEPHONE 

Available   

593 

167 

396 

344 

184 

78 

1  123 

1  416 

74 

729 

653 

769 

177 

44 

245 

83 

90 

26 

945 

369 

21 

228 

267 

295 
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Table  22.    Utilization  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Places  of  10,000 
to  50,000  Inhabitants:    1 970 -Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  textl 


r laces  wiTn  huu  or  more 
Negro  Population 

Port 
Woshington 
(U) 

Pough- 
keepsie 

Rockv.lle 
Centre 

Roosevelt 

(U) 

Rye 

Sarofogo 
Springs 

'  

Scorsdole 

Spring 
Valley 

Tarrytown 

Uniondole 

(U) 

Westbury 

Wyandanch 

(U) 

All  occupied  housing  units  

133 

1  671 

323 

2  296 

100 

271 

20 

1  217 

221 

405 

32* 

2  039 

UNITS  IN  STRUCTURE 

62 

235 

57 

1  938 

30 

1 28 

20 

1  76 

34 

380 

260 

1  835 

71 

1  434 

266 

353 

70 

139 

1  032 

186 

25 

48 

200 

~ 

2 

~ 

5 

4 

■ 

9 

1 

■ 

■ 

4 

ROOMS 

42 

356 

27 

1  696 

40 

129 

16 

176 

37 

341 

263 

1  397 

- 

- 

1 

2 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

2  rooms  

1 

1 

4 

2 

1 

3 

17 

2 

6 

12 

1 

1 

2 

20 

5 

29 

86 

6 

14 

_ 

39 

6 

19 

6 

127 

12 

94 

2 

265 

17 

21 

2 

39 

10 

60 

18 

298 

7 

122 

12 

517 

8 

28 

3 

33 

5 

106 

60 

366 

8 

44 

8 

463 

4 

19 

4 

26 

8 

105 

89 

259 

4 

29 

2 

216 

1 

15 

2 

15 

2 

36 

S3 

200 

4 

34 

2 

126 

2 

26 

S 

9 

5 

14 

35 

126 

5  8 

5.9 

6.4 

64 

5.2 

6.3 

7.3 

5.4 

5.8 

64 

70 

62 

91 

1  315 

296 

600 

60 

142 

4 

1  041 

184 

64 

65 

642 

51 

29 

12 

1 

2 

90 

16 

1 

5 

2 

4 

54 

38 

29 

7 

10 

105 

9 

2 

21 

20 

205 

80 

106 

17 

22 

355 

41 

7 

ii 

47 

44 

415 

88 

137 

16 

37 

369 

65 

18 

23 

157 

12 

401 

28 

142 

13 

25 

92 

45 

11 

10 

176 

10 

142 

20 

1 1 1 

3 

18 

17 

8 

12 

6 

150 

30 

10 

42 

A 

1 5 

a 

J 

50 

8 

1 

1 7 

~ 

5 

4 

~ 

1 

2 

25 

9  rooms  or  more   .  

1 

9 

2 

4 

1 

8 

1 

1 

1 

14 

4.0 

4.3 

3.5 

4.6 

3.8 

4.5 

3.4 

3.9 

4.9 

4.0 

5.0 

PERSONS 

Owner  occupied  ._   

42 

356 

27 

1  696 

40 

129 

16 

176 

37 

341 

263 

1  397 

1  person   

5 

41 

1 

46 

6 

26 

1 

8 

10 

12 

8 

65 

2  persons   — 

1 5 

67 

4 

216 

13 

42 

5 

33 

8 

43 

39 

205 

7 

54 

8 

299 

12 

19 

2 

33 

7 

58 

53 

225 

4  persons  _   

9 

59 

8 

359 

4 

14 

2 

30 

6 

78 

62 

243 

4 

54 

3 

326 

1 

12 

2 

29 

5 

56 

S3 

237 

_ 

37 

_ 

216 

_ 

7 

3 

20 

1 

40 

26 

156 

7  persons  

1 

13 

2 

123 

2 

5 

_ 

12 

_ 

24 

9 

126 

8  persons,.    

_ 

22 

1 

73 

_ 

2 

_ 

5 

_ 

19 

9 

79 

1 

9 

_ 

38 

2 

2 

1 

6 

_ 

11 

4 

61 

2.6 

3.8 

3.6 

4.3 

2.6 

24 

3.5 

4.0 

2.6 

4.2 

4.0 

4.3 

Renter  occupied    

91 

1  315 

296 

600 

60 

142 

4 

1  041 

184 

64 

65 

642 

1  person..  _   

10 

274 

92 

40 

12 

57 

231 

59 

3 

7 

37 

2  persons  

331 

78 

107 

15 

36 

214 

40 

]  1 

\M 

80 

3  persons   

21 

226 

32 

108 

13 

15 

194 

21 

9 

9 

118 

4  persons   

13 

181 

35 

115 

10 

13 

161 

25 

12 

16 

119 

5  persons.     

14 

116 

24 

89 

1 

8 

100 

21 

11 

12 

93 

6  persons      

7 

64 

1  7 

63 

3 

5 

66 

1 2 

3 

5 

63 

3 

58 

8 

35 

4 

4 

42 

3 

2 

1 

62 

2 

30 

7 

27 

2 

1 

18 

2 

5 

1 

49 

9  persons  or  more  .  

1 

35 

3 

16 

~ 

3 

15 

1 

8 

21 

3.2 

2  7 

2  2 

3  9 

2.7 

1 .9 

2.9 

2.3 

4.3 

3.7 

4.2 

PERSONS  PER  ROOM 

Owner  occupied  _   

42 

356 

27 

1  696 

40 

129 

16 

176 

37 

341 

263 

1  397 

0  50  or  less  _   

28 

152 

13 

561 

25 

90 

9 

61 

25 

118 

133 

476 

0  51  to  0  75 

9 

82 

9 

519 

6 

16 

5 

37 

7 

84 

79 

376 

0.76  to  1.00  

4 

92 

4 

451 

6 

14 

2 

41 

5 

95 

34 

330 

1.01  tu  1.50     

1 

27 

1 

139 

2 

8 

28 

38 

1 5 

1 79 

1.51  or  more  . .  

3 

26 

1 

1 

9 

6 

2 

36 

Renter  occupied                      _  __ 

91 

1  315 

296 

600 

60 

142 

4 

1  041 

184 

64 

65 

642 

0.50  or  less     _ 

20 

498 

101 

115 

21 

93 

236 

71 

12 

IS 

143 

0.51  to  0.75    

28 

273 

61 

127 

17 

21 

195 

27 

13 

11 

134 

0.76  to  1.00    

23 

324 

93 

193 

7 

18 

312 

60 

19 

22 

1 77 

1.01  to  1.50   

17 

157 

25 

115 

13 

6 

180 

25 

12 

10 

143 

1.51  or  more                _    .  _   

3 

63 

16 

so 

2 

4 

118 

1 

8 

7 

45 

With  ell  pWnbme  fecil'rties    ... 

129 

1  595 

295 

2  274 

98 

254 

20 

1  143 

191 

405 

324 

2  009 

350 

27 

1  683 

40 

123 

16 

174 

36 

341 

261 

1  378 

1.00  or  less  _   

39 

320 

26 

1  524 

37 

115 

16 

137 

36 

297 

244 

1  167 

1  01  to  1  50 

1 

27 

1 

139 

2 

7 

28 

38 

IS 

175 

1 .51  or  more  

3 

25 

1 

1 

- 

9 

- 

6 

2 

36 

Reefer  occupied  

19 

1  245 

268 

586 

58 

131 

969 

155 

64 

63 

631 

1  00  or  less    

69 

1  034 

228 

430 

43 

121 

681 

129 

44 

47 

445 

1.01  to  1.50     

17 

151 

24 

112 

13 

6 

177 

25 

12 

10 

142 

1.51  or  more  

3 

60 

16 

44 

2 

4 

111 

1 

8 

6 

44 

TELEPHONE 

Availoble  

121 

1  189 

211 

1  920 

86 

216 

19 

754 

177 

373 

292 

1  509 

None  

12 

482 

112 

376 

14 

55 

1 

463 

44 

32 

36 

530 
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Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text) 


Places 

Akron 

Albertson 
(U) 

Albion 

Alden 

Alfred 

Amityville 

Angolo 

Ardsley 

Attica 

Avon 

Baldwins- 
ville 

Ballston 
Spo 

Balmville 

(U) 

2  663 

6  (25 

5  122 

2  611 

3  804 

9  794 

2  676 

4  470 

2  911 

3  260 

6  298 

4  968 

3  214 

All  housing  units 

959 

1  848 

1  837 

791 

441 

3  240 

613 

1  237 

977 

994 

1  905 

1  77$ 

1  009 

Vocant  —  seasonal  and  migratory 

1 

25 

| 

2 

5 

3 

AH  year-round  housing  units  

95t 

1  S48 

1  836 

791 

441 

3  215 

812 

1  237 

977 

994 

1  903 

1  770 

1  006 

D/~\DI  II  ATIAU 

Population  in  homing  unftl 

2  862 

6  819 

5  035 

2  632 

1  098 

9  465 

2  654 

4  452 

2  907 

3  223 

6  210 

4  936 

3  192 

Per  occupied  unit 

3.1 

3.7 

2.8 

3.4 

2.7 

3.0 

3.4 

3.6 

3.1 

3.3 

3.4 

3.0 

3.3 

Owner 

3.2 

3.8 

3.0 

3.6 

3.0 

3.2 

3.5 

3.7 

3.4 

3.6 

3.5 

3.2 

3.6 

Renter  

2.8 

2.9 

2.6 

2.7 

2.5 

2.4 

3.1 

3.0 

2.4 

2.8 

3.0 

2.7 

2.3 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

691 

1  716 

1  183 

596 

172 

2  314 

558 

1  124 

642 

678 

1  260 

1  002 

750 

White  _  -    — 

689 

1  707 

1  146 

596 

172 

2  185 

558 

1  117 

636 

672 

1  258 

1  002 

744 

Negro   

_ 

3 

36 

_ 

_ 

123 

_ 

_ 

5 

6 

2 

_ 

4 

Renter  occupied  

245 

111 

594 

176 

235 

835 

234 

98 

290 

292 

586 

653 

208 

White   

239 

117 

519 

178 

228 

735 

232 

98 

288 

277 

579 

650 

168 

Negro   

72 

4 

98 

1 

1 

14 

5 

1 

36 

Vacant  year -round  

22 

14 

59 

17 

34 

66 

20 

IS 

45 

24 

57 

115 

48 

For  sale  only  

4 

9 

2 

1 1 

4 

4 

3 

7 

2 

1 1 

4 

Vocant  less  thon  6  months  

1 

5 

3 

2 

Median  price  asked  

$35  000 

$19  400 

$7  100 

For  rent  

8 

"i 

9 

5 

10 

15 

5 

2 

13 

12 

34 

73 

3i 

Vocant  less  thon  2  months  

5 

2 

4 

3 

7 

1 

6 

25 

35 

30 

Median  rent  osked  

$83 

$129 

$100 

$166 

$65 

$88 

$1 75 

$112 

$79 

$164 

Other   

14 

9 

41 

io 

24 

40 

11 

'  9 

29 

5 

21 

31 

13 

Dl  1  iM  CUkl  fZ  CAr~IIITICC 

With  all  plumbing  facilities  

948 

1  836 

1  732 

780 

429 

3  153 

805 

1  233 

937 

986 

1  818 

1  693 

992 

Locking  some  or  oil  plumbing  facilities  --  _ 

10 

12 

104 

1 1 

12 

62 

7 

4 

40 

8 

85 

77 

14 

Lacking  only  hot  water  

1 

4 

11 

2 

1 

21 

2 

1 

2 

2 

9 

23 

2 

Lacking  other  plumbing  facilities  

9 

8 

93 

9 

1 1 

41 

5 

3 

38 

6 

76 

54 

12 

Dl  DC  n  UiATCD  IK1  CTD  1  IfTI  1  D  C 

Hot  and  cold   

955 

1  844 

1  810 

787 

440 

3  194 

810 

1  236 

973 

992 

1  859 

1  738 

1  004 

Cold  only   

2 

4 

21 

2 

1 

21 

2 

1 

4 

2 

38 

31 

2 

None                                         _  _  -  -  _ 

1 

- 

5 

2 

~ 

~ 

- 

~ 

~ 

_ 

6 

1 

- 

CI  1 ICU  Trill  CT 

riu>n  iuilci 

For  exclusive  use  of  household  

952 

1  847 

1  771 

785 

432 

3  185 

811 

1  237 

951 

989 

1  864 

1  746 

1  003 

Also  used  by  another  household   

4 

1 

54 

4 

9 

30 

1 

25 

5 

30 

17 

2 

Mane  _   

2 

- 

1 1 

2 

" 

- 

" 

"" 

1 

- 

9 

7 

1 

For  exclusive  use  of  household  

949 

1  840 

1  744 

782 

430 

3  175 

808 

1  234 

940 

989 

1  829 

1  723 

995 

Also  used  by  another  household   

5 

1 

61 

6 

10 

29 

25 

4 

32 

11 

2 

None    

4 

7 

31 

3 

1 

11 

4 

3 

12 

1 

42 

36 

9 

fnUDICTE  VITf~UEM  CAflllTICC 

For  exclusive  use  of  household  - 

938 

1  845 

1  770 

785 

423 

3  173 

810 

1  236 

948 

992 

1  866 

1  753 

1  004 

Also  used  by  another  household  

2 

9 

2 

11 

16 

2 

6 

4 

No  complete  kitchen  facilities   

20 

1 

57 

4 

7 

26 

2 

1 

29 

- 

31 

13 

2 

IIKJITC  IKJ  CTD  1  1  f"TI  1  D  C 

1 

690 

1  746 

1  103 

511 

213 

2  368 

545 

1  118 

618 

696 

1  327 

932 

771 

2  or  more 

268 

102 

667 

190 

228 

698 

267 

1 19 

359 

298 

576 

830 

234 

Mobile  home  or  trailer 

66 

90 

149 

8 

1 

ROOMS 

1  room  

6 

1 

55 

3 

10 

50 

_ 

6 

26 

6 

27 

18 

2 

2  rooms  

3 

4 

39 

10 

38 

61 

10 

6 

13 

13 

22 

30 

28 

3  rooms                   -  —  —  

49 

30 

1 56 

41 

49 

375 

28 

13 

52 

59 

118 

137 

103 

4  rooms  -     

122 

150 

218 

132 

57 

432 

114 

80 

117 

153 

194 

283 

92 

5  rooms  

207 

352 

288 

222 

76 

486 

215 

165 

189 

159 

442 

450 

137 

6  rooms   

240 

563 

386 

169 

63 

660 

225 

336 

243 

226 

413 

365 

253 

7  rooms 

167 

465 

321 

118 

49 

617 

126 

305 

174 

174 

355 

224 

192 

8  rooms  or  more   

164 

283 

373 

96 

99 

534 

94 

326 

163 

204 

332 

263 

199 

Medion,  all  units  

5.9 

6.2 

5.9 

5.4 

5.4 

5.8 

5.7 

6.5 

5.9 

6.0 

5.9 

5.4 

6.1 

Medion,  owner  occupied  units  

6.3 

6.3 

6.5 

5.8 

7  1 

6.3 

6.0 

6.7 

6.4 

6.5 

6.4 

6.2 

6.5 

Medion,  renter  occupied  units  

4.7 

4.5 

4.3 

4.5 

4.2 

3.7 

4.9 

4.5 

4.4 

4.3 

4.7 

4.6 

3.6 

PERSONS 

All  occupitd  units  

936 

1  834 

1  777 

774 

407 

3  149 

792 

1  222 

932 

970 

1  846 

1  655 

958 

1  person  

162 

107 

398 

113 

84 

572 

115 

75 

174 

130 

264 

333 

110 

2  persons                                         .  .  _ 

288 

399 

532 

205 

148 

1  021 

198 

242 

281 

272 

505 

505 

298 

3  persons  

162 

332 

328 

1 15 

63 

541 

143 

240 

142 

183 

319 

277 

144 

4  persons  

130 

448 

222 

144 

64 

445 

152 

325 

127 

147 

311 

251 

168 

5  persons                                   -      _  _  — 

109 

310 

156 

97 

27 

279 

76 

228 

99 

107 

195 

129 

125 

6  persons  

50 

146 

92 

44 

11 

126 

58 

80 

55 

75 

125 

75 

66 

7  persons 

18 

60 

33 

32 

8 

90 

36 

16 

32 

32 

61 

48 

27 

8  persons  or  more 

17 

32 

16 

24 

2 

75 

14 

16 

22 

24 

66 

37 

20 

Median,  all  occupied  units  

26 

3.7 

2.4 

3.1 

2.3 

2.5 

3.1 

3.7 

2.6 

3.0 

3.0 

2.5 

3.0 

Medion,  owner  occupied  units   

2.7 

3.7 

2.5 

3.4 

2.5 

2.7 

3.2 

3.7 

3.0 

3.3 

3.2 

2.7 

3.5 

Median,  renter  occupied  units  

2  5 

2.6 

2.2 

2.3 

2.2 

2.1 

2.7 

2.8 

2.1 

2.5 

2.6 

2.3 

2.0 

PERSONS  PER  ROOM 

All  occupied  units  .   

936 

1  834 

1  777 

774 

407 

3  149 

792 

1  222 

932 

970 

1  846 

1  655 

958 

1.00  or  less     

898 

1  782 

1  723 

731 

397 

3  047 

743 

1  195 

896 

940 

1  740 

1  579 

924 

1.01  to  1.50.  

31 

43 

40 

40 

8 

78 

44 

24 

32 

24 

92 

64 

31 

1.51  or  more   

7 

9 

14 

3 

2 

24 

5 

3 

4 

6 

14 

12 

3 

With  oil  plumbing  focilitios   

927 

1  822 

1  691 

763 

395 

3  089 

786 

1  218 

892 

962 

1  773 

1  591 

944 

1.00  or  less  

890 

1  771 

1  645 

720 

385 

2  993 

737 

1  191 

857 

934 

1  675 

1  523 

910 

1  01  to  1.50   

30 

42 

37 

40 

8 

76 

44 

24 

32 

22 

87 

58 

31 

1.51  or  more   

7 

9 

9 

3 

2 

20 

5 

3 

3 

6 

11 

10 

3 
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Table  23.    Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 

1970 -Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  medion,  etc.)  ond  meoning  of  symbols,  see  text) 


Places 

Boyport 

Big  Flots 

Blouvelt 

Bohemia 

Bnorcliff 

Bright- 

8oth 

(U) 

Bayville 

Bellport 

(U) 

Blasdell 

(U) 

(10 

Manor 

waters 

Brockport 

Bronxville 

Brookville 

Tetel  population  

6  053 

•  333 

6  147 

3  046 

3  509 

3  910 

S  426 

8  926 

6  S31 

3  808 

7  878 

6  674 

3  312 

All  housing  units    

2  311 

3  306 

3  133 

993 

717 

1  335 

1  389 

2  567 

1  630 

1  094 

1  811 

3  350 

446 

Vocont  —  seasonal  and  migratory  _ 

2 

12 

163 

11 

17 

7 

3 

2 

1 

All  year-round  housing  units  

3  304 

3  394 

1  970 

981 

717 

1  225 

1  389 

2  550 

1  643 

1  091 

1  SIS 

2  348 

483 

POPULATION 

PvpatofiM  b  bMsbt  •■*»»  —-   

S  960 

(  153 

6  136 

3  046 

3  509 

3  904 

5  426 

8  926 

5  813 

3  804 

S  479 

*  361 

1  681 

2.8 

3.7 

3.3 

3.3 

3.7 

3.2 

4.3 

3.6 

3.6 

3.5 

3.1 

2.8 

3.5 

3.0 

3.8 

3.6 

34 

3.9 

3.5 

4.3 

3.9 

3.7 

3.7 

3.4 

3.1 

3.7 

2.4 

2.9 

2.7 

2.7 

2.8 

2.8 

3.1 

2.5 

2.8 

2.5 

2.8 

2.0 

2.7 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

1  333 

1  927 

1  354 

76S 

584 

756 

1  203 

1  903 

1  364 

963 

1  005 

1  573 

384 

White    

1  328 

1  926 

1  347 

752 

582 

756 

1  191 

1  901 

1  360 

958 

998 

1  570 

384 

Negro      

S 

- 

- 

10 

1 

- 

2 

1 

1 

5 

6 

1 

- 

IM 

366 

460 

166 

86 

454 

71 

576 

251 

113 

760 

737 

93 

White    - 

788 

260 

478 

158 

86 

454 

70 

573 

245 

113 

745 

718 

87 

7 

4 

| 

5 

2 

2 

Q 

1 1 

2 

Vecwt  y*ir -round   _  

10 

101 

136 

SO 

47 

IS 

15 

71 

28 

IS 

S3 

11 

9 

1 8 

19 

7 

2 

1 2 

10 

A 

2 

14 

Vacant  less  than  6  months  

4 

14 

4 

2 

13 

z 

8 

9 

1 

6 

'_ 

$16  900 

$27  100 

$31  300 

$22  500 

$30  500 

_ 

$23  800 

$50000  + 

$30  000 

$50000  + 

- 

For  rent  

20 

42 

28 

2 

12 

7 

"i 

18 

6 

_ 

34 

10 

_ 

13 

34 

4 

9 

3 

16 

5 

- 

27 

2 

- 

$68 

$210 

$1 50 

$80 

$95 

$1 73 

$200 

$1 53 

$1 63 

Other  __     

42 

40 

101 

43 

20 

8 

41 

12 

9 

17 

14 

9 

PLUMBING  FACILITIES 

2  164 

2  267 

1  945 

966 

702 

1  209 

1  281 

2  510 

1  638 

1  085 

1  793 

2  308 

481 

45 

15 

g 

40 

25 

40 

Locking  only  hot  woter  

2 

13 

11 

9 

2 

4 

4 

21 

3 

4 

5 

2 

Locking  other  plumbing  facilities  

43 

1 4 

14 

6 

13 

12 

4 

19 

2 

2 

20 

40 

2 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

2  1 97 

2  279 

1  957 

'  9 

710 

1  281 

i.  jzj 

1  087 

2  348 

483 

CoW  only  

1 1 

15 

13 

6 

7 

7 

21 

4 

8  8 

2 

None.   - 

1 

1 

1 

1 

4 

FLUSH  TOILET 

rtWoin   i  win  i 

For  exclusive  use  of  household  

2  1 85 

2  287 

1  968 

979 

710 

1  221 

1  286 

2  545 

1  641 

1  090 

1  804 

2  313 

Also  used  by  another  household  

16 

7 

1 

i 

i 

4 

1 

2 

1 

12 

35 

None  

8 

1 

i 

6 

3 

4 

2 

BATHTUB  OR  SHOWER 

2  1 68 

2  280 

1  958 

975 

706 

1  213 

1  285 

2  532 

1  641 

1  089 

1  798 

2  309 

'HI 

*H3J 

Also  used  by  another  household  

17 

7 

i 

1 

1 

7 

2 

13 

33 

None  

24 

7 

1 1 

5 

10 

S 

4 

18 

7 

6 

2 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

2  284 

1  965 

974 

715 

1  221 

1  284 

2  542 

1  638 

1  089 

1  809 

2  260 

485 

Also  used  by  another  household  .   

2 

7 

1 

1 

2 

5 

38 

3 

5 

6 

2 

3 

5 

8 

5 

2 

7 

83 

UNIT5  IM  C.TRUCTUBF 
vm  u  in  jiru^iwhe 

1   

1  292 

2  089 

1  677 

917 

638 

639 

1  244 

1  987 

1  431 

1  027 

1  061 

1  229 

455 

827 

204 

293 

64 

79 

540 

44 

483 

211 

64 

755 

1  119 

30 

Mobile  home  or  trailer    

90 

1 

_ 

46 

1 

80 

1 

_ 

2 

_ 

_ 

ROOMS 

1  room  

32 

13 

6 

5 

2 

2 

2 

23 

7 

4 

15 

85 

- 

2  rooms  

45 

20 

38 

14 

S 

23 

9 

84 

12 

14 

48 

62 

20 

206 

81 

1 12 

44 

13 

95 

31 

312 

40 

38 

209 

234 

12 

4  rooms  

414 

251 

274 

120 

SI 

299 

52 

310 

101 

50 

343 

265 

11 

402 

323 

367 

144 

147 

345 

132 

451 

149 

1 14 

332 

214 

26 

6  rooms  

442 

568 

504 

247 

188 

270 

269 

496 

258 

210 

329 

258 

42 

7  rooms  

300 

537 

304 

171 

135 

119 

313 

413 

312 

249 

249 

343 

59 

8  rooms  or  more    

368 

501 

365 

236 

176 

72 

481 

461 

764 

412 

293 

887 

315 

Median,  oil  units  

5  5 

6.3 

5.9 

6.2 

6.2 

5.1 

7.0 

5.7 

7.3 

7.0 

5.4 

6.7 

8.5 

Median,  owner  occupied  units  

62 

6.5 

63 

6.4 

6.4 

5.6 

7.1 

6.3 

7.6 

7.1 

6.4 

7.8 

8.5  + 

Median,  renter  occupied  units            _  .  -  _. 

4  2 

40 

4  5 

4  4 

4.7 

4.2 

4.2 

3.2 

44 

3.9 

4.0 

3.7 

5.1 

PERSONS 

AM  occ upi«d  Mitt  

2  129 

3  193 

1  834 

931 

670 

1  210 

1  274 

3  479 

1  615 

1  076 

1  765 

2  310 

476 

1  person    

547 

189 

236 

122 

40 

199 

65 

232 

100 

103 

276 

5S1 

47 

2  persons  _ 

625 

463 

492 

268 

150 

337 

173 

610 

380 

315 

544 

733 

119 

319 

379 

330 

160 

109 

220 

194 

421 

294 

172 

313 

356 

83 

4  persons    - 

290 

494 

321 

181 

169 

168 

285 

508 

402 

189 

281 

325 

90 

346 

238 

101 

1 10 

133 

283 

358 

263 

130 

181 

186 

74 

6  persons   

83 

170 

123 

53 

59 

81 

139 

180 

119 

91 

100 

106 

37 

7  persons     _    - 

49 

91 

61 

23 

17 

44 

75 

97 

33 

36 

34 

25 

14 

8  persons  or  more  

37 

61 

33 

23 

16 

28 

60 

73 

24 

40 

36 

28 

12 

Medion,  all  occupied  units    

2.3 

3  6 

3  1 

3.0 

3.7 

2.8 

4.2 

3.4 

3.6 

3.2 

2.7 

2.3 

3.4 

Medion,  owner  occupied  units  .  

2.5 

3.8 

34 

3.1 

3.6 

3.2 

4.3 

3.9 

3.7 

3.4 

3.0 

2.7 

3.6 

Medion,  renter  occupied  units  

1 .9 

2.7 

2.4 

2.3 

2.6 

2.3 

2.6 

2.2 

2.7 

2.2 

2.4 

1 .7 

2.1 

PERSONS  PER  ROOM 

All  occupiod  vnttt  

3  139 

3  193 

1  834 

931 

3  479 

1  615 

1  076 

1  765 

2  310 

476 

1.00  or  less  

2  069 

2  105 

1  769 

900 

646 

1  115 

1  214 

2  341 

1  601 

1  052 

1  675 

2  291 

474 

1.01  to  1.50   

49 

79 

60 

28 

18 

86 

SS 

114 

7 

23 

76 

13 

1 

1.51  or  more   . 

11 

9 

5 

3 

6 

9 

5 

24 

7 

1 

14 

6 

1 

With  ill  plumbing  fociliti.1  _.   

3  OSS 

2  166 

1  813 

917 

656 

1  194 

1  267 

3  444 

1  610 

1  070 

1  740 

3  270 

472 

1.00  or  less   

2  029 

2  078 

1  749 

889 

635 

1  100 

1  208 

2  307 

1  597 

1  046 

1  651 

2  251 

470 

1.01  to  1.50  

48 

79 

60 

26 

16 

85 

54 

113 

7 

23 

75 

13 

1 

1 .51  or  more  

11 

9 

4 

2 

5 

9 

5 

24 

6 

1 

14 

6 

1 
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Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Cano- 

Corle  Place 

Cayuga 

Cedar- 

Center- 

Camden 

joharie 

Conostota 

Canisteo 

Canton 

(U) 

Carmel  (U) 

Carthage 

Catskill 

Heights 

Cazenovio 

hurst 

each  (U) 

2  936 

2  686 

5  033 

2  772 

6  398 

6  326 

3  395 

3  889 

5  317 

3  130 

3  031 

6  941 

9  427 

All  housing  units  „  

923 

1  035 

1  $72 

946 

1  261 

1  890 

1  072 

1  326 

1  971 

1  107 

900 

2  321 

2  314 

Vacant- seosonol  and  migratory  - 

_ 

4 

2 

2 

- 

- 

45 

3 

3 

1 

- 

2 

50 

All  year-round  housing  units 

923 

1  031 

1  570 

944 

1  261 

1  890 

1  027 

1  323 

1  968 

1  106 

900 

2  319 

2  264 

POPULATION 

Pop«lotior  in  homing  oniti                     _  _  

2  (46 

2  616 

S  006 

2  765 

3  612 

6  314 

3  370 

3  818 

5  261 

2  874 

2  574 

6  923 

9  404 

3.2 

2.7 

3.3 

3.1 

3.0 

3.4 

3.5 

3.0 

2.9 

2.7 

3.0 

3.0 

4.2 

3.4 

3.0 

3.S 

3.1 

3.4 

3.7 

3.8 

3.2 

3.0 

3.2 

3.3 

3.5 

4.3 

Renter   

2.8 

2.2 

3.1 

2.8 

2.2 

2.5 

2.5 

2.7 

2.6 

1.9 

2.5 

2.3 

3.9 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

Owner  occwpltd  

598 

610 

987 

687 

783 

1  306 

727 

727 

1  073 

660 

518 

1  369 

1  995 

598 

608 

975 

686 

780 

1  299 

725 

727 

1  033 

649 

516 

1  361 

1  943 

Negro   

1 

10 

1 

3 

1 

40 

~ 

2 

4 

47 

Renter  occ up>« d  

269 

366 

509 

215 

431 

574 

240 

543 

408 

346 

91 1 

232 

White   _  

289 

365 

490 

215 

429 

555 

239 

540 

656 

395 

345 

893 

205 

Negro   

17 

11 

2 

115 

6 

1 

16 

26 

Vecent  yter-rovne1  

36 

55 

74 

42 

47 

10 

60 

53 

124 

38 

36 

39 

37 

For  sole  only    

7 

1 

10 

4 

10 

4 

7 

7 

23 

8 

6 

2 

3 

Vacant  less  than  6  months-.  

2 

3 

7 

7 

2 

7 

7 

3 

Median  price  asked .   

$11  300 

$7  500 

$25  000 

$38  800 

$8  800 

$9  800 

$50000  + 

$28  300 

For  rent  

9 

35 

44 

16 

12 

1 

14 

22 

37 

9 

15 

17 

16 

Vacant  less  thon  2  months  

3 

4 

16 

7 

9 

3 

5 

17 

5 

3 

9 

6 

Median  rent  asked   

$83 

$53 

$101 

$65 

$113 

$120 

$53 

$75 

$165 

$168 

$205 

$140 

Other 

20 

19 

20 

22 

25 

5 

39 

24 

64 

21 

15 

20 

18 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

881 

1  008 

1  511 

928 

1  218 

1  877 

1  016 

1  237 

1  910 

1  104 

890 

2  297 

2  241 

Locking  some  or  all  plumbing  facilities  

42 

23 

59 

16 

43 

13 

11 

86 

58 

2 

10 

22 

23 

Lacking  only  hot  water 

6 

5 

7 

1 

10 

9 

1 

19 

21 

1 

2 

9 

8 

Lacking  other  plumbing  facilities  

36 

18 

52 

15 

33 

4 

10 

67 

37 

1 

8 

13 

15 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold     

906 

1  025 

1  542 

937 

1  242 

1  881 

1  024 

1  286 

1  938 

1  105 

896 

2  310 

2  255 

Cold  only 

16 

5 

25 

7 

17 

9 

3 

37 

26 

] 

4 

9 

9 

None  

1 

1 

3 

2 

4 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

903 

1  025 

1  554 

935 

1  236 

1  890 

1  024 

1  288 

1  946 

1  106 

896 

2  312 

2  262 

Also  used  by  another  household 

18 

5 

6 

7 

19 

1 

29 

16 

2 

7 

1 

None    

2 

1 

10 

2 

6 

- 

2 

6 

6 

- 

2 

1 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

887 

1  014 

1  519 

931 

1  228 

1  886 

1  019 

1  257 

1  931 

1  105 

892 

2  307 

2  249 

Also  used  by  another  household 

19 

3 

9 

5 

19 

34 

17 

2 

None  

17 

14 

42 

8 

14 

4 

8 

32 

20 

1 

6 

6 

15 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

894 

1  028 

1  537 

928 

1  219 

1  885 

1  026 

1  283 

1  949 

1  100 

892 

2  307 

2  261 

Also  used  by  another  household 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

8 

No  complete  kitchen  facilities  

28 

3 

31 

16 

39 

4 

1 

40 

18 

6 

6 

4 

3 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1   

588 

562 

960 

705 

867 

1  341 

789 

700 

1  063 

649 

581 

1  358 

2  190 

2  or  more    

309 

467 

601 

220 

386 

549 

237 

617 

894 

456 

319 

960 

74 

Mobile  home  or  trailer    _  

26 

2 

9 

19 

8 

- 

1 

6 

11 

1 

1 

- 

ROOMS 

1  room  

27 

2 

6 

2 

22 

1 1 

1 

30 

8 

17 

7 

17 

6 

2  rooms   

13 

20 

21 

9 

36 

63 

29 

19 

30 

44 

21 

40 

11 

3  rooms  __ 

54 

100 

127 

51 

121 

284 

91 

122 

167 

199 

78 

338 

45 

4  rooms  

103 

159 

242 

97 

151 

220 

143 

168 

372 

86 

132 

379 

253 

5  rooms     

172 

203 

391 

165 

148 

315 

165 

271 

519 

99 

140 

245 

356 

6  rooms     

171 

227 

345 

212 

221 

519 

229 

287 

406 

131 

150 

319 

772 

7  rooms  

168 

155 

222 

162 

214 

303 

200 

196 

230 

144 

129 

361 

513 

8  rooms  or  more  

215 

165 

216 

246 

348 

175 

169 

230 

236 

386 

243 

620 

308 

Median,  all  units  

6.0 

5.6 

5.5 

6.2 

6.2 

5.6 

5.9 

5.7 

5.3 

6.3 

6.0 

5.9 

6.1 

Medion,  owner  occupied  units  

6.7 

6.3 

6.1 

6.6 

7.0 

6.1 

6.4 

6.6 

6.0 

7.6 

7.0 

7.2 

6.2 

Median,  renter  occupied  units  

4.6 

4  4 

4.5 

4.9 

4.0 

3.3 

3.8 

4.5 

4.5 

3.3 

4.3 

3.8 

5.2 

PERSONS 

AH  occupied  units  

887 

976 

1  496 

902 

1  214 

1  880 

967 

1  270 

1  844 

1  068 

864 

2  280 

2  227 

1  person  

1 77 

246 

209 

184 

265 

203 

122 

289 

440 

238 

190 

370 

94 

2  persons   

240 

308 

395 

252 

368 

539 

216 

353 

533 

400 

256 

683 

365 

3  persons   

128 

162 

274 

154 

171 

333 

176 

211 

323 

132 

127 

387 

336 

4  persons  

132 

128 

243 

128 

170 

363 

190 

169 

244 

135 

124 

449 

490 

5  persons  _  

90 

72 

186 

86 

114 

219 

137 

98 

156 

108 

77 

220 

440 

6  persons  -   

57 

36 

106 

45 

66 

118 

74 

78 

67 

34 

51 

104 

262 

7  persons   

33 

15 

40 

37 

34 

67 

27 

37 

45 

14 

21 

40 

144 

8  persons  or  more    

30 

9 

43 

16 

26 

38 

25 

35 

36 

7 

18 

27 

96 

2.7 

2.3 

3.0 

2.6 

2.4 

3.1 

3.3 

2.5 

2.4 

2.2 

2.4 

2.7 

4.2 

Median  owner  occupied  units 

3.0 

2.5 

3.2 

2.7 

3.1 

3.6 

3.7 

2.7 

2.6 

2.8 

2.8 

3.5 

4.2 

Median  renter  occupied  units 

2.3 

1.9 

2.7 

2.3 

1.9 

2.1 

2.2 

2.2 

2.2 

1.7 

2.1 

2.0 

3.4 

PERSONS  PER  ROOM 

All  occupied  units  

887 

976 

1  496 

902 

1  214 

1  880 

967 

1  270 

1  844 

1  068 

864 

2  280 

2  227 

1  00  or  less    

844 

951 

1  404 

872 

1  191 

1  789 

922 

1  200 

1  760 

1  061 

832 

2  209 

2  012 

1.01  to  1.50  _   

39 

22 

73 

24 

20 

79 

40 

58 

67 

5 

30 

55 

195 

4 

3 

19 

6 

3 

12 

5 

12 

17 

2 

2 

16 

20 

With  all  plumbing  tocilltiei   

849 

9S3 

1  448 

887 

1  1SS 

1  867 

958 

1  196 

1  797 

1  066 

855 

2  258 

2  205 

1.00  or  less    

808 

929 

1  361 

859 

1  162 

1  777 

915 

1  129 

1  717 

1  059 

823 

2  188 

1  993 

1.01  to  1.50  _  ._. 

37 

22 

69 

23 

20 

78 

39 

56 

63 

5 

30 

55 

194 

1.51  or  more  

4 

2 

18 

5 

3 

12 

4 

1 1 

17 

2 

2 

15 

,8 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970- Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Center 
Moriches 
(U) 

Chit- 
tenongo 

Clifton 
Knolls  (U) 

Clyde 

Cobleskill 

Cold 
Spring 
Harbor (U) 

Colonie 

Congers 

(U) 

Corinth 

Cornwall 

Croton-on- 
Hudson 

Donne- 
moro 

Donsville 

Totol  population    _. 

1  802 

3  605 

5  771 

2  636 

4  368 

5  S09 

8  701 

5  928 

3  267 

3  131 

7  523 

3  735 

5  436 

All  housing  units  _   

1  415 

1  070 

1  315 

879 

1  146 

1  S94 

2  498 

1  635 

1  no 

1  093 

2  451 

454 

1  867 

Vacant—  seasonal  ond  migratory  _ 

142 

1 

6 

23 

6 

2 

6 

1 

All  year-round  housing  units  

1  273 

1  070 

1  315 

S7I 

1  140 

1  571 

2  498 

1  629 

1  110 

1  091 

2  445 

454 

1  866 

POPULATION 

3  766 

3  591 

5  771 

2  80S 

3  110 

5  488 

8  690 

5  927 

3  259 

3  117 

7  450 

1  498 

5  390 

Per  occupied  unit  

3.1 

3.4 

4.5 

3.3 

2.8 

3.6 

3  5 

3.7 

3.0 

3.0 

3.2 

3.4 

3.0 

3.2 

3.6 

4.5 

3.4 

3.1 

3.7 

3.6 

4.0 

3.0 

3.2 

3.5 

3.5 

3.2 

2.7 

2.9 

3.9 

3.1 

2.4 

2.7 

2.7 

2.7 

3.0 

2.6 

2  7 

3.3 

2.6 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

913 

834 

1  252 

650 

645 

1  334 

2  205 

1  261 

716 

699 

1  657 

306 

1  207 

White    

978 

831 

1  238 

647 

642 

1  329 

2  160 

1  250 

715 

697 

1  635 

306 

1  204 

Negro  _    

4 

- 

7 

3 

2 

2 

38 

8 

- 

1 

17 

- 

2 

246 

217 

43 

199 

461 

198 

258 

322 

354 

344 

639 

131 

600 

White  ___    

241 

215 

43 

191 

457 

196 

254 

311 

352 

337 

624 

128 

593 

] 

7 

3 

2 

2 

9 

1  \ 

1 

4 

44 

19 

20 

29 

34 

39 

35 

46 

40 

48 

149 

17 

$9 

4 

g 

)  ] 

4 

2 

10 

9 

14 

g 

7 

1 6 

Vacant  less  than  6  months  

4 

9 

7 

7 

8 

_ 

7 

1 

7 

Median  price  asked   

$9  400 

$32  500 

$41  300 

$41  300 

$10  000 

_ 

$33  800 

$13  800 

For  rent  

5 

5 

5 

io 

19 

9 

3 

12 

18 

9 

86 

3 

14 

Vacant  less  than  2  months  

1 

2 

1 

l 

16 

5 

8 

4 

7 

9 

6 

coo 

$78 

$1 10 

$80 

$220 

$75 

Other   

35 

6 

4 

15 

ii 

28 

22 

25 

8 

39 

55 

7 

29 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

1  249 

1  049 

1  309 

825 

1  119 

1  556 

2  474 

1  608 

1  071 

1  070 

2  422 

449 

1  814 

24 

21 

6 

53 

21 

1 5 

24 

21 

39 

21 

23 

5 

52 

Lacking  only  hot  water   

4 

2 

i 

14 

3 

5 

1 1 

7 

15 

1 

10 

4 

6 

Lacking  other  plumbing  facilities  

20 

19 

5 

39 

18 

10 

1 3 

1 4 

24 

20 

1 3 

1 

46 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Ua»    n«>jj  .-,1.-1 

1  264 

1  057 

1  311 

848 

1  1 33 

1  564 

2  483 

1  617 

1  084 

1  088 

2  433 

449 

1  848 

Cold  only  

8 

11 

4 

28 

4 

5 

14 

n 

26 

3 

12 

4 

14 

None  

1 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

4 

FLUSH  TOILET 

1  062 

1  313 

866 

1  1 33 

1  567 

2  492 

1  620 

1  088 

453 

Also  used  by  another  household  

10 

3 

6 

2 

3 

5 

°3 

3 

36 

812 

None  

3 

5 

2 

6 

7 

2 

3 

6 

1 

10 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

1  253 

1  052 

1  310 

1  1 23 

1    jO  1 

2  485 

6  7 

1  090 

2  432 

453 

1  824 

Also  used  by  another  household   

10 

i 

5 

i 

2 

4 

1  °  3 

6 

16 

None  

10 

1 7 

5 

31 

16 

8 

9 

7 

18 

1 7 

7 

1 

26 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  -  

1  259 

1  055 

1  315 

857 

1  1 23 

1  560 

2  490 

1  612 

1  1 09 

1  087 

2  428 

6 

Also  used  by  another  household  

2 

2 

1 

1 

i 

2 

4 

No  complete  kitchen  facilities    

12 

1 5 

19 

16 

10 

7 

15 

1 

4 

13 

8 

22 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1  _   

1  150 

881 

1  287 

620 

623 

1  426 

2  193 

1  393 

712 

797 

1  670 

347 

1  260 

2  or  more  

123 

159 

28 

222 

509 

145 

187 

236 

378 

294 

775 

104 

600 

Mobile  home  or  trailer   __ 

_ 

30 

_ 

36 

8 

_ 

118 

_ 

20 

_ 

_ 

3 

6 

ROOMS 

1  room      

16 

1 

1 

8 

5 

9 

3 

21 

- 

4 

42 

- 

13 

2  rooms     

22 

14 

4 

7 

29 

8 

5 

28 

7 

20 

46 

28 

3  rooms 

76 

52 

3 

55 

99 

55 

71 

93 

52 

109 

261 

10 

160 

4  rooms  

208 

293 

22 

99 

155 

92 

353 

209 

185 

160 

417 

43 

249 

292 

301 

52 

1 33 

199 

1  71 

673 

205 

289 

181 

472 

94 

369 

6  rooms  .    

319 

193 

108 

193 

281 

291 

685 

258 

277 

265 

523 

165 

379 

7  rooms  

160 

114 

285 

162 

167 

333 

406 

198 

164 

173 

349 

90 

299 

8  rooms  or  more  

180 

102 

840 

221 

205 

612 

302 

617 

136 

179 

335 

52 

369 

Median,  all  units  

5.6 

5.1 

8.1 

6.2 

5.8 

7.0 

5.7 

65 

56 

5.8 

5.5 

6.0 

5.8 

Median,  owner  occupied  units  

5.8 

5.3 

8.1 

6.6 

6.4 

7.2 

5.8 

7.3 

6.0 

6.3 

6.1 

6.1 

6.4 

Median,  renter  occupied  units  

4.1 

4.2 

6.4 

4.7 

4.5 

4.5 

4.8 

4.0 

4.8 

4.0 

3.9 

5.7 

4.3 

PERSONS 

All  occupied  units  

1  22« 

1  051 

1  295 

849 

1  106 

1  532 

2  463 

1  583 

1  070 

1  043 

2  296 

437 

1  807 

1  person      

198 

125 

18 

131 

237 

122 

226 

172 

199 

167 

278 

52 

383 

2  persons  

4)2 

275 

147 

209 

365 

369 

639 

295 

319 

339 

643 

131 

530 

3  persons 

183 

1 78 

195 

161 

167 

282 

460 

237 

200 

188 

428 

84 

306 

4  persons   _   

189 

209 

335 

164 

160 

328 

478 

353 

150 

167 

485 

59 

253 

1 25 

1 34 

287 

79 

105 

249 

331 

276 

96 

1 06 

255 

40 

1 50 

6  persons  

75 

73 

190 

56 

47 

104 

170 

153 

50 

46 

112 

36 

89 

7  persons   

25 

35 

66 

26 

16 

44 

89 

57 

23 

15 

62 

16 

60 

8  persons  or  more  

22 

22 

57 

23 

9 

34 

70 

40 

33 

13 

33 

19 

36 

Median,  oil  occupied  units   _  

2.5 

3.2 

4.4 

3.0 

2.4 

3.5 

3.3 

3.7 

2.6 

2.6 

3.0 

29 

2.5 

Median,  owner  occupied  units  

2.6 

3.4 

4.4 

3.1 

2.6 

3.6 

3.4 

4.0 

2.5 

2.9 

3.3 

2.9 

2.7 

Median,  renter  occupied  units  

2.3 

2.5 

3.4 

2.9 

2.1 

2.3 

2.4 

2.3 

2.7 

2.2 

2.4 

3.0 

2.2 

PERSONS  PER  ROOM 

1  229 

1  106 

1  532 

2  463 

2  296 

437 

1  807 

1.00  or  less  

1  178 

972 

1  275 

803 

1  087 

1  506 

2  333 

1  524 

1  012 

1  021 

2  201 

401 

1  731 

1.01  to  1.50    

45 

66 

18 

35 

14 

19 

115 

53 

49 

19 

85 

32 

68 

1.51  or  more   

6 

13 

2 

11 

5 

7 

15 

6 

9 

3 

10 

4 

8 

WW*  all  plumbing  focBHiei   

1  206 

1  032 

1  290 

805 

1  086 

1  519 

2  440 

1  565 

1  036 

1  022 

2  275 

433 

1  762 

1.00  or  less   

1  155 

953 

1  271 

766 

1  068 

1  496 

2  310 

1  506 

982 

1  000 

2  184 

397 

1  689 

1.01  to  1.50   

45 

66 

17 

30 

14 

19 

115 

53 

45 

19 

81 

32 

65 

1.51  or  more   

6 

13 

2 

9 

4 

4 

15 

6 

9 

3 

10 

4 

8 
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NEW  YORK  34-99 


Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Delhi 

Dolgeville 

Eost 
Aurora 

East 
Cayuga 
Heights  (U) 

East 
Glenville 
(U) 

Eost  Half 
Hollow 
Hills  (U) 

Eost  Hills 

Eost  Islip 
(U) 

East 
Middle- 
town  (U) 

East  Neck 

(U) 

East 
Patchogue 

(U) 

East 
Rochester 

East 
Syracuse 

Total  population  

3  017 

2  872 

7  033 

2  611 

5  898 

9  691 

8  675 

6  861 

2  640 

5  221 

8  092 

8  347 

4  333 

All  housing  units   

747 

1  108 

2  325 

834 

1  527 

2  379 

2  319 

1  953 

991 

1  615 

2  592 

2  708 

1  325 

Vacant  —  seasonal  and  migratory  _ 

6 

1 

2 

8 

8 

67 

63 

1 

AH  year-round  housing  units  

741 

1  108 

2  325 

833 

1  527 

2  377 

2  319 

1  945 

983 

1  548 

2  529 

2  707 

1  325 

POPULATION 

Population  la  housing  unhi    

1  899 

2  859 

6  968 

2  611 

5  400 

9  639 

8  665 

6  840 

2  640 

5  215 

8  064 

8  319 

4  237 

Per  occupied  unit  

2.8 

2.7 

3.1 

3.4 

3.6 

4.1 

3.8 

3.6 

2.9 

3.5 

3.3 

3.1 

3.3 

Owner  

3.1 

2.9 

3.4 

3.7 

3.7 

4.3 

3.8 

3.7 

3.2 

3.6 

3.4 

3.3 

3.5 

Renter   

2.2 

2.5 

2.4 

3.1 

2.8 

2.6 

3.0 

3.0 

2.6 

2.7 

3.0 

2.8 

3.1 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

Owaar  occupied  

445 

658 

1  525 

363 

1  395 

2  071 

2  239 

1  627 

555 

1  318 

2  006 

1  726 

752 

White    

435 

656 

1  524 

351 

1  390 

2  048 

2  231 

1  622 

536 

1  316 

2  002 

1  722 

749 

Negro  .  -  -  - 

8 

6 

2 

16 

2 

3 

19 

2 

- 

1 

toator  occupied                                              _  _ 

245 

398 

730 

403 

110 

253 

62 

288 

341 

182 

431 

931 

530 

White   _._ 

238 

396 

728 

376 

108 

235 

61 

285 

315 

180 

428 

920 

529 

1 

10 

1 

4 

2 

23 

2 

2 

3 

Vacant  yoor -round    

51 

52 

70 

67 

22 

53 

18 

30 

87 

48 

92 

50 

43 

2 

A 

)5 

1 5 

]  7 

9 

10 

3 

14 

1 3 

£ 

y 

Vacant  less  than  6  months  

4 

9 

14 

_ 

6 

9 

5 

5 

8 

11 

3 

Median  price  asked  

$22  500 

$43  000 

$34  400 

$50000  + 

$20  000 

$11  300 

$47  500 

$15  000 

$22  500 

For  rent   -  

io 

19 

29 

19 

5 

14 

1 

5 

37 

1 

11 

26 

23 

Vacant  less  than  2  months.  _  _  _-  

10 

10 

8 

14 

2 

6 

1 

20 

7 

19 

8 

$51 

$111 

$89 

Other    

33 

27 

26 

33 

17 

22 

8 

15 

42 

33 

68 

18 

19 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  -  _ 

725 

1  036 

2  291 

831 

1  505 

2  365 

2  306 

1  898 

939 

1  535 

2  497 

2  674 

1  281 

72 

34 

2 

22 

1 2 

1 3 

32 

33 

44 

Locking  only  hot  water,.         _  . 

1 

20 

4 

9 

8 

4 

11 

20 

9 

14 

13 

6 

Locking  other  plumbing  facilities  

1 5 

52 

30 

2 

1 3 

4 

9 

36 

24 

4 

18 

20 

38 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold  

739 

833 

2  369 

1  933 

950 

1  539 

2  508 

2  693 

1  315 

Cold  only  

'  °40 

4 

4 

12 

31 

9 

19 

14 

10 

None  

1 

2 

1 

1 

2 

2 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

2  305 

832 

1  525 

2  3  6 

2  3  5 

935 

976 

1  548 

2  518 

2  698 

1  313 

Also  used  by  another  household  

11 

4 

20 

i 

4 

5 

8 

12 

None  .   

1 

3 

1 

' 

1 

1 

3 

6 

1 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

1  056 

832 

2  373 

2  310 

909 

959 

1  544 

2  518 

2  689 

1  293 

Also  used  by  onother  household   ___ 

10 

6 

18 

i 

1 

3 

4 

2 

12 

8 

None  

4 

46 

9 

1 

1 2 

3 

6 

27 

20 

4 

9 

6 

24 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

1  101 

2  303 

832 

1  520 

2  368 

2  31 

31 

963 

1  542 

2  516 

2  690 

1  309 

Also  used  by  onother  household    _  _    .  _  _ 

3 

2 

i 

1 

1 

2 

1 

2 

7 

2 

1 2 

7 

20 

6 

9 

3 

1 4 

18 

5 

1 1 

10 

14 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1   

455 

581 

1  557 

407 

1  426 

2  154 

2  292 

1  793 

638 

1  534 

2  346 

1  689 

679 

2  or  more  

261 

524 

768 

426 

72 

223 

26 

150 

323 

14 

183 

1  018 

645 

Mobile  home  or  trailer  .  .  .  

25 

3 

_ 

_ 

29 

1 

2 

22 

_ 

_ 

_ 

1 

ROOMS 

1  room  

13 

3 

12 

26 

2 

9 

2 

14 

12 

6 

6 

6 

8 

2  rooms  

17 

14 

26 

45 

10 

14 

3 

27 

6 

4 

15 

50 

12 

3  rooms 

63 

67 

156 

75 

53 

166 

7 

57 

190 

19 

1 18 

224 

126 

4  rooms   _______  

89 

169 

329 

100 

116 

91 

25 

247 

208 

156 

441 

554 

185 

140 

249 

432 

214 

281 

102 

79 

434 

214 

209 

590 

614 

316 

6  rooms                    _  _  -      _  -  

138 

269 

528 

84 

373 

212 

333 

632 

208 

303 

723 

823 

320 

7  rooms                 . .  

99 

158 

387 

94 

301 

499 

530 

277 

78 

340 

367 

265 

172 

8  rooms  or  more  

182 

179 

455 

195 

391 

1  284 

1  340 

257 

67 

511 

269 

171 

186 

Medion,  oil  units  

5.9 

5.7 

5.9 

5.3 

6.3 

7.6 

7.9 

5.8 

4.9 

6.7 

5.6 

5.3 

5.5 

Median,  owner  occupied  units  

6.8 

62 

6.5 

7.2 

6.4 

7.8 

79 

6.0 

5.7 

6.9 

5.9 

5.8 

6.2 

Median,  renter  occupied  units   - 

4.5 

4.8 

4.3 

4.6 

4.5 

3.2 

5.6 

4.4 

3.7 

5.0 

4.4 

4.2 

4.6 

PERSONS 

All  occupied  units  

690 

1  056 

2  255 

766 

1  505 

2  324 

2  301 

1  915 

896 

1  500 

2  437 

2  657 

1  282 

1  person    

159 

254 

447 

60 

103 

80 

65 

182 

144 

135 

266 

387 

228 

2  persons  

232 

351 

634 

188 

355 

342 

425 

475 

312 

397 

727 

792 

337 

3  persons 

1 1 7 

183 

368 

164 

271 

305 

448 

347 

162 

272 

450 

502 

215 

4  persons     

84 

120 

333 

179 

381 

687 

700 

359 

143 

309 

452 

448 

198 

39 

80 

227 

109 

214 

489 

269 

62 

272 

286 

1 25 

6  persons    

34 

39 

123 

48 

113 

257 

174 

157 

39 

105 

156 

135 

76 

7  persons    

12 

14 

66 

11 

49 

111 

27 

77 

17 

49 

62 

70 

50 

8  persons  or  more  

13 

15 

57 

7 

19 

53 

17 

49 

17 

29 

52 

37 

53 

Median,  all  occupied  units  

2.3 

2.3 

2.6 

3.3 

3.6 

4.1 

3.8 

3.4 

2.5 

3.3 

3.0 

2.8 

2.9 

Median,  owner  occupied  units  

2  5 

2.4 

3.1 

3.8 

3.6 

4.3 

3.8 

3.5 

2.8 

3.4 

3.1 

3.0 

3.0 

1 .9 

2.1 

2.0 

3.0 

2.3 

2.3 

2.6 

2.6 

2.2 

2.4 

2.6 

2.5 

2.7 

PERSONS  PER  ROOM 

690 

1  056 

2  301 

1  915 

696 

1  500 

2  437 

2  657 

1  282 

1.00  or  less  

672 

1  024 

2  187 

732 

1  469 

2  272 

2  288 

1  798 

848 

1  473 

2  310 

2  533 

1  187 

1.01  to  1.50   

17 

26 

59 

21 

32 

44 

9 

104 

40 

23 

no 

104 

79 

1.51  or  more    

1 

6 

9 

13 

4 

8 

4 

13 

8 

4 

17 

20 

16 

With  all  plumbing  lodlltl.l  .._ 

680 

989 

2  224 

764 

1  483 

2  313 

2  288 

1  869 

861 

1  487 

2  410 

2  624 

1  240 

1.00  or  less    

662 

962 

2  159 

731 

1  448 

2  261 

2  276 

1  757 

820 

1  461 

2  288 

2  504 

1  149 

1.01  to  1.50  _  

17 

23 

57 

21 

31 

44 

9 

101 

36 

22 

107 

102 

76 

1.51  or  more   . 

1 

4 

8 

12 

4 

8 

3 

11 

5 

4 

15 

18 

15 
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Table  23.    Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

East 

Elmo 

Elmira 
Heights 

Elmira 

Fairview 

Farm- 

Foyette- 

Fernwood 

Williston 

Eden  (U) 

Ellenville 

Center  (U) 

North  (U) 

Heights 

Elmsford 

Foirport 

(U) 

Falconer 

ingdole 

ville 

(U) 

Tefal  aapatetiaa   

2  tot 

2  962 

4  482 

2  714 

2  906 

4  906 

3  911 

6  474 

I  517 

2  913 

9  297 

4  996 

3  659 

All  housing  units   

830 

135 

1  723 

769 

907 

1  663 

1  234 

2  102 

1  534 

1  120 

3  150 

1  605 

974 

Vacant  —  seasonal  and  migratory  _ 

_ 

7 

2 

1 

1 

2 

_ 

_ 

1 

AH  year-round  housing  units  

130 

135 

1  716 

767 

907 

1  663 

1  234 

2  101 

1  S33 

1  111 

3  150 

1  605 

973 

POPULATION 

Papulation  im  hooting  unrti  

2  103 

2  950 

4  405 

2  714 

2  191 

4  ttt 

3  898 

6  461 

4  772 

2  977 

9  243 

4  996 

3  653 

3.4 

3.6 

2.8 

3.7 

3.2 

3.0 

3.2 

3,1 

3.2 

2.8 

3.0 

3.2 

3.8 

3.5 

3.7 

2.9 

3.8 

3.3 

3.2 

3.5 

3.4 

3.3 

2.9 

3.5 

34 

3.9 

Renter   

2  5 

2.9 

2.7 

2.9 

2.9 

28 

2.7 

2  5 

2.7 

2.5 

2.3 

2.5 

29 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

769 

617 

tit 

667 

736 

1  072 

110 

1  405 

1  216 

696 

1  743 

1  207 

136 

White  _   

766 

687 

770 

665 

734 

1  066 

697 

1  404 

1  174 

695 

1  733 

1  203 

833 

- 

43 

1 

2 

3 

108 

1 

40 

- 

5 

2 

2 

49 

135 

730 

16 

156 

531 

407 

U4 

216 

370 

1  352 

333 

125 

White   _    

48 

135 

610 

84 

156 

527 

286 

66  > 

265 

366 

1  340 

330 

124 

110 

2 

120 

18 

3 

1 

Vacant  foer-roano1  

12 

13 

161 

14 

15 

60 

17 

30 

31 

52 

55 

65 

12 

For  sole  only 

3 

3 

18 

(, 

14 

3 

5 

7 

1 

1 5 

20 

2 

Vacant  less  than  6  months  

7 

_ 

4 

1 

3 

6 

10 

11 

Median  price  asked  

$15  600 

- 

$8  800 

$10  000 

$16  300 

$22  000 

$26  700 

2 

i 

75 

5 

7 

34 

8 

io 

12 

33 

14 

14 

2 

Vacont  less  than  2  months  

42 

3 

7 

15 

4 

6 

9 

12 

10 

6 

$80 

$68 

$1 28 

$8) 

$1 20 

$105 

$90 

$167 

$1 32 

Other   

7 

"9 

75 

9 

2 

12 

6 

15 

12 

18 

26 

31 

8 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

829 

823 

1  655 

754 

897 

1  636 

1  216 

2  054 

1  507 

1  086 

3  084 

1  578 

962 

j 

1 2 

61 

13 

10 

27 

18 

47 

26 

32 

66 

27 

|  ] 

Lacking  only  hot  water  

2 

14 

4 

5 

5 

3 

8 

9 

7 

5 

4 

| 

10 

47 

9 

22 

J  5 

39 

»  7 

32 

5 

22 

7 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

830 

832 

1  686 

759 

902 

1  655 

1  229 

2  076 

]  5)8 

1  116 

3  141 

1  595 

967 

Cold  only                   -  .   

3 

30 

4 

5 

8 

5 

21 

12 

2 

9 

10 

6 

None 

3 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household 

829 

829 

1  695 

761 

907 

1  655 

1  226 

2  075 

1  52) 

1  089 

3  096 

1  587 

972 

Also  used  by  another  household  

4 

19 

1 

8 

7 

7 

6 

28 

53 

14 

i 

2 

2 

1 

19 

1 

BATHTUB  OR  SHOWER 

830 

827 

1  673 

759 

902 

1  642 

1  220 

2  070 

1  517 

1  088 

3  100 

1  584 

966 

Also  used  by  another  household   

4 

18 

1 

9 

8 

8 

5 

28 

44 

1 1 

25 

7 

1 2 

i 

23 

1 1 

2 

6 

1 0 

7 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive   se  of  household 

830 

831 

1  675 

762 

905 

1  653 

1  216 

2  077 

1  520 

1  088 

3  087 

1  582 

971 

Also  used  by  another  household  ,   

1 

3 

2 

2 

2 

5 

1 

3 

38 

e 

2 

10 

16 

22 

1 3 

28 

58 

22 

2 

UNITS  IN  STRUCTURE 

I   

790 

720 

913 

699 

788 

1  120 

760 

1  387 

1  169 

598 

1 739 

1  290 

839 

2  or  more  _   

40 

114 

782 

67 

81 

543 

474 

713 

268 

477 

1  406 

314 

40 

Mobile  home  or  trailer  _.   -   

1 

21 

1 

38 

- 

- 

1 

96 

43 

5 

1 

94 

ROOMS 

1  room  

1 

4 

30 

1 

- 

3 

12 

23 

8 

18 

92 

20 

- 

2  rooms  

6 

2 

67 

4 

6 

24 

25 

32 

14 

17 

139 

21 

5 

3  rooms 

21 

37 

228 

14 

38 

132 

166 

181 

100 

90 

614 

95 

23 

4  rooms  

14 

71 

353 

75 

224 

291 

219 

319 

253 

186 

431 

173 

176 

5  rooms 

36 

208 

368 

139 

305 

338 

234 

353 

536 

272 

439 

198 

322 

6  rooms     

202 

240 

307 

204 

217 

455 

276 

500 

367 

294 

660 

334 

243 

7  rooms                                        -  -  -  , 

273 

137 

176 

179 

71 

251 

171 

334 

155 

155 

454 

314 

124 

8  rooms  or  more-   _-   

277 

136 

187 

151 

46 

169 

131 

359 

100 

86 

321 

450 

80 

Median,  all  units    

70 

5.9 

5.0 

6.2 

5.1 

5.6 

5.3 

5.8 

5.2 

5.4 

5.2 

6.4 

5.4 

Median,  owner  occupied  units  

7.1 

6.1 

6.0 

6.4 

5.2 

6.0 

6.0 

6.4 

5.4 

5.9 

6.3 

6.9 

5.5 

Median,  renter  occupied  units  -   

3.7 

4.5 

4,1 

4.4 

4  4 

4  3 

3.8 

4.1 

4  4 

4.5 

3.3 

4.1 

4.3 

PERSONS 

AN  occupied  unitl  

tit 

122 

1  548 

753 

192 

1  603 

1  217 

2  071 

1  502 

1  066 

3  095 

1  540 

961 

1  person    

56 

96 

370 

53 

112 

307 

170 

341 

218 

231 

500 

228 

65 

2  persons    

251 

198 

459 

196 

270 

473 

362 

586 

441 

362 

998 

446 

216 

3  persons 

156 

132 

260 

115 

169 

274 

227 

361 

293 

170 

573 

249 

159 

4  persons    

168 

155 

206 

152 

145 

233 

205 

352 

225 

131 

511 

248 

210 

S  persons 

89 

115 

1 13 

115 

97 

150 

120 

247 

163 

95 

264 

196 

1 60 

6  persons                    .    .  

56 

64 

77 

69 

51 

87 

70 

111 

93 

46 

137 

103 

68 

7  persons  .  

21 

33 

35 

33 

27 

43 

31 

41 

43 

17 

64 

40 

53 

8  persons  or  more     -  -   

21 

29 

28 

20 

21 

36 

32 

32 

26 

14 

48 

30 

30 

Medion,  oil  occupied  units  

3  2 

3.4 

2.4 

3.6 

2.9 

2.6 

2.8 

2.8 

2.8 

2.3 

2.6 

2.9 

3.7 

Median,  owner  occupied  units  

3.2 

3.5 

2.5 

3.7 

2.9 

2.7 

3.1 

3.2 

2.9 

2.5 

3.4 

3.2 

3.9 

2  3 

2  6 

2  2 

2  6 

2  6 

2.4 

2  3 

2  2 

2  3 

2  1 

2.1 

2.0 

2.7 

rtKiUNi  rcK  ROOM 

tit 

822 

1  548 

753 

692 

1  603 

1  217 

2  071 

1  502 

1  066 

3  095 

1  540 

1.00  or  less    - 

803 

766 

1  438 

713 

833 

1  522 

1  140 

2  009 

1  412 

1  033 

2  945 

1  502 

885 

1.01  to  1.50   

13 

49 

79 

36 

51 

73 

63 

51 

74 

30 

111 

37 

69 

1.51  or  more   

2 

7 

31 

4 

8 

8 

14 

11 

16 

3 

39 

1 

7 

With  oil  plumbing  facilities   

817 

tio 

1  491 

740 

834 

1  sto 

1  199 

2  026 

1  410 

1  043 

3  031 

1  525 

951 

1.00  or  less    

802 

755 

1  397 

701 

825 

1  501 

1  122 

1  966 

1  392 

1  010 

2  883 

1  487 

876 

1.01  to  1.50    

13 

48 

74 

35 

51 

71 

63 

50 

72 

30 

111 

37 

68 

1.51  or  more  

2 

7 

27 

4 

8 

8 

14 

10 

16 

3 

37 

1 

7 
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Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  1 0,000  Inhabitants: 
1970- Continued 


IFor  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

rirTncurre 

(U) 

Flower  Hill 

Edward 

Fort  Ploin 

Fronkforl 

Garden 
City  Park 
(U) 

Gordner- 
town  (U) 

Geneseo 

Glenham 
(U) 

Goshen 

Gouver- 
neur 

Gowanda 

Granville 

Total  population   

4  025 

4  436 

3  733 

2  809 

3  305 

7  483 

4  614 

S  714 

2  720 

4  342 

4  574 

3  110 

2  784 

All  housing  units  

1  373 

1  257 

1  131 

1  072 

1  157 

2  104 

1  449 

1  123 

909 

1  455 

1  581 

1  182 

942 

Vocont  —  seasonal  and  migratory  . 

- 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

- 

2 

5 

13 

12 

All  year-round  housing  units  

1  373 

1  2S6 

1  130 

1  071 

1  151 

2  103 

1  448 

1  123 

907 

1  450 

1  563 

1  ||2 

930 

POPULATION 

Population  in  houiino  units  

3  994 

4  486 

3  714 

2  774 

3  285 

7  488 

4  614 

3  048 

2  714 

4  209 

4  544 

3  083 

2  709 

3.1 

3.6 

3.4 

2.8 

3.0 

3.6 

3.3 

2.9 

3.2 

3.1 

3.0 

2.7 

3.1 

3.3 

3.6 

3.5 

2.9 

3.1 

3.7 

3.3 

3.3 

3.4 

3.4 

3.2 

2.9 

3.3 

2.8 

3.0 

3.1 

2.5 

2.9 

2.8 

3.3 

2.4 

2.8 

2.7 

2.7 

2.5 

2.8 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

727 

1  227 

770 

610 

706 

1  866 

1  075 

628 

527 

808 

1  028 

561 

727 

1  225 

769 

610 

705 

1  778 

1  062 

615 

517 

^7 

1  027 

753 

561 

83 

1 3 

1 3 

10 

1 

582 

24 

326 

393 

385 

221 

327 

411 

324 

557 

475 

369 

309 

White   __ 

568 

23 

326 

393 

385 

203 

326 

399 

294 

511 

474 

353 

309 

6 

1 

18 

9 

28 

42 

Vocont  y ear-round  

64 

5 

34 

68 

60 

16 

46 

84 

56 

85 

65 

56 

60 

For  sale  only  

8 

4 

5 

2 

5 

2 

4 

5 

3 

10 

13 

8 

4 

Vacant  less  than  6  months  

7 

2 

1 

4 

4 

12 

6 

Medion  price  osked  

$41  400 

$8  800 

■  •  • 

$9  400 

tr- 

$ZO  HUO 

eon  nnn 
$20  000 

$1 1  300 

$15  000 

For  rent  

31 

10 

14 

23 

10 

16 

51 

46 

54 

19 

16 

18 

Vacant  less  than  2  months  

18 

2 

6 

5 

11 

39 

41 

17 

12 

4 

4 

$115 

$48 

$50 

$63 

$100 

$93 

$171 

$177 

$167 

$66 

$66 

$60 

Other  _  _  _  _   

25 

1 

19 

52 

32 

4 

26 

28 

7 

21 

33 

32 

38 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

1  334 

1  249 

1  096 

1  012 

1  112 

2  085 

1  404 

1  112 

901 

1  404 

1  509 

1  154 

856 

Locking  some  or  all  plumbing  facilities  

39 

7 

34 

59 

39 

18 

44 

11 

6 

46 

59 

28 

74 

Locking  only  hot  water    

8 

1 

6 

10 

2 

1 1 

16 

3 

3 

5 

21 

2 

32 

Locking  other  plumbing  facilities  

31 

6 

28 

49 

37 

7 

28 

8 

3 

41 

38 

26 

42 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold  

1  363 

1  255 

1  110 

1  055 

1  144 

2  092 

1  421 

1  118 

904 

1  437 

1  533 

1  177 

870 

Cold  only  

10 

1 

18 

15 

7 

11 

19 

5 

3 

12 

35 

4 

60 

None  

2 

1 

8 

1 

1 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

1  359 

1  255 

1  119 

1  049 

1  132 

2  101 

1  436 

1  118 

907 

1  426 

1  565 

1  163 

920 

Also  used  by  another  household  

13 

8 

21 

19 

2 

1 

3 

22 

2 

16 

3 

None  

1 

3 

1 

11 

2 

- 

2 

1 

3 

7 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  _  .  . 

1  346 

1  251 

1  102 

1  023 

1  116 

2  096 

1  420 

1  115 

904 

1  410 

1  531 

1  157 

889 

Also  used  by  another  household 

13 

8 

21 

20 

2 

2 

5 

20 

5 

17 

5 

None.   

14 

5 

20 

27 

15 

5 

26 

3 

3 

20 

32 

8 

36 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

1  345 

1  255 

1  114 

1  056 

1  114 

2  099 

1  429 

1  110 

905 

1  409 

1  525 

1  146 

910 

Also  used  by  onother  household  

3 

1 

1 

6 

9 

1 

1 

2 

2 

No  complete  kitchen  facilities   

25 

15 

9 

28 

3 

19 

13 

1 

39 

43 

34 

20 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1  

876 

1  247 

777 

558 

605 

1  866 

1  278 

675 

505 

858 

1  073 

792 

577 

2  or  more  -  _  

490 

9 

353 

503 

545 

237 

142 

440 

281 

587 

451 

390 

342 

Mobile  home  or  troiler  _  

7 

- 

~ 

10 

1 

- 

28 

8 

121 

5 

44 

- 

1 1 

ROOMS 

1  room 

10 

1 2 

23 

i 

2 

i  o 

1 0 

1 5 

30 

20 

1 2 

1 

2  rooms    _   

17 

_ 

6 

15 

5 

9 

12 

37 

39 

23 

28 

10 

16 

3  rooms    _ 

161 

7 

56 

88 

71 

80 

68 

117 

94 

168 

94 

67 

35 

4  rooms  

280 

12 

134 

148 

164 

145 

260 

205 

214 

297 

210 

153 

116 

5  rooms  

324 

54 

216 

198 

276 

362 

396 

141 

298 

239 

268 

258 

177 

6  rooms  

275 

184 

270 

252 

268 

490 

443 

198 

124 

304 

307 

346 

183 

7  rooms  

151 

286 

196 

162 

174 

710 

154 

162 

78 

177 

290 

173 

155 

8  rooms  or  more  

150 

713 

242 

196 

170 

306 

1 13 

250 

45 

212 

351 

163 

247 

Medion,  all  units  

5.2 

7.8 

6.0 

5.8 

5.6 

6.4 

5.5 

5.7 

4.8 

5.4 

6.0 

5.8 

6.2 

Median,  owner  occupied  units  _        ,     -  -  ... 

5.9 

7.8 

6.5 

6.4 

6.2 

6.6 

5.6 

6.8 

5.2 

6.2 

6.6 

6.1 

6.9 

Median,  renter  occupied  units  

4.2 

6.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.2 

5.0 

4.0 

4.2 

3.9 

4  5 

4.8 

4.9 

PERSONS 

1  309 

1  003 

l 

7™ 

~~I 

851 

1  365 

1  503 

1  126 

870 

201 

49 

172 

239 

197 

1 30 

1 48 

222 

119 

264 

322 

259 

200 

2  persons  

400 

349 

310 

332 

313 

480 

412 

300 

239 

420 

444 

396 

233 

3  persons  

243 

230 

169 

147 

212 

463 

267 

167 

163 

197 

225 

156 

128 

4  persons  _   

243 

290 

156 

127 

177 

465 

261 

163 

163 

197 

212 

150 

124 

117 

202 

121 

93 

104 

298 

168 

103 

92 

142 

136 

94 

74 

6  persons   _ 

60 

76 

76 

35 

47 

153 

93 

51 

42 

66 

84 

34 

41 

7  persons    _ 

24 

34 

42 

14 

26 

64 

29 

20 

17 

46 

47 

22 

39 

21 

21 

50 

16 

15 

34 

24 

13 

16 

33 

33 

15 

31 

2  7 

3.5 

2  9 

2.3 

2.7 

3.4 

3.0 

2  5 

2  9 

2  5 

2.3 

2.5 

Median,  owner  occupied  units  _   

29 

3^5 

3.0 

2^4 

27 

3^5 

3^0 

3.0 

3^2 

2.9 

2!6 

2.3 

2.7 

Median,  renter  occupied  units  

2  5 

2.8 

2.7 

2.1 

2.6 

2.5 

3.1 

2.1 

2.6 

2.2 

2.3 

2.1 

2.3 

PERSONS  PER  ROOM 

AM  occupied  units  

1  309 

1  251 

1  096 

1  003 

1  091 

2  087 

1  402 

1  039 

851 

1  365 

1  503 

1  126 

870 

1.00  or  less  _  _ 

1  248 

1  245 

1  024 

970 

1  056 

2  033 

1  334 

1  013 

799 

1  304 

1  447 

1  086 

824 

1.01  to  1.50.  _  

53 

5 

63 

26 

31 

48 

62 

19 

44 

45 

44 

34 

33 

1 .51  or  more   

8 

1 

9 

7 

4 

6 

6 

7 

8 

16 

12 

6 

13 

With  all  plumbing  facMtUi  

1  270 

1  244 

1  068 

953 

1  055 

2  069 

1  361 

1  028 

845 

1  324 

1  447 

1  105 

809 

1.00  or  less   

1  209 

1  238 

997 

923 

1  022 

2  016 

1  297 

1  002 

794 

1  264 

1  393 

1  067 

774 

1.01  to  1.50  ___   

53 

5 

62 

24 

29 

47 

58 

19 

44 

45 

43 

34 

29 

1.51  or  more  

8 

1 

9 

6 

4 

6 

6 

7 

7 

15 

11 

4 

6 
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Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Great  Neck 

Greot  Neck 

Green 

Greenlown 

Hastings- 

Haver- 

Haviland 

Herricks 

Highland 

Hillcrest 

Estates 

Plozo 

Island 

(U) 

Hamilton 

on-Hudson 

straw 

(U) 

Herkimer 

(U) 

Hewlett  (U) 

Foils 

(U) 

Tctel  p«f»l«tl«a  

J  111 

S  911 

1  297 

(  512 

1  616 

9  479 

(  198 

3  447 

8  960 

9  111 

6  796 

4  638 

5  357 

AH  housing  units  

949 

1  9(0 

1  170 

2  298 

7(0 

1  061 

2  488 

974 

1  1(1 

2  456 

2  216 

1  545 

1  459 

Vocont  -  seasonal  and  migratory  _ 

13 

16 

10 

13 

1 

1 

1 

9 

All  year-round  housing  units  

936 

1  964 

1  170 

2  2(( 

767 

1  062 

2  488 

974 

1  1(1 

2  456 

2  215 

1  544 

1  450 

POPULATION 

PeeeletlM  h  homlna  tinhi  

3  111 

5  921 

1  271 

(  526 

2  064 

9  119 

(  096 

1  427 

(  761 

9  111 

6  7(6 

4  198 

5  323 

3.4 

2.1 

2.9 

3.8 

2.8 

3.1 

3.3 

3.6 

2.9 

3.7 

3.1 

2.9 

3.8 

3.5 

3.0 

3.0 

3.8 

3.1 

3.5 

3.6 

3.7 

3.1 

3.7 

3.5 

3.1 

3.9 

Renter  _  

2.5 

2.0 

2.9 

3.1 

2.2 

2.4 

3.1 

2.9 

2.6 

2.9 

2.3 

2.6 

3.0 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

(32 

191 

516 

2  0(6 

440 

1  7(5 

1  171 

(04 

1  (24 

2  416 

1  415 

717 

1  157 

White    

824 

187 

516 

2  058 

439 

1  748 

1  122 

800 

1  822 

2  404 

1  413 

676 

1  146 

4 

3 

- 

25 

- 

28 

43 

2 

- 

- 

- 

59 

7 

fttater  occupied  

96 

2  69S 

610 

170 

110 

1  219 

1  251 

154 

1  207 

31 

774 

732 

261 

White   

88 

2  602 

607 

160 

303 

1  218 

1  077 

1S4 

1  202 

31 

768 

588 

249 

6 

77 

1 

7 

5 

12 

152 

2 

1 

141 

8 

Vocent  yeor. round  

1 

76 

44 

12 

17 

M 

66 

16 

150 

9 

46 

75 

32 

For  sole  only 

3 

2 

2 

4 

\ 

4 

7 

20 

| 

7 

7 

7 

Vacant  less  than  6  months  

3 

_ 

6 

7 

3 

4 

_ 

$9  000 

$25  000 

$37  500 

For  rent  

- 

55 

20 

"s 

i3 

i9 

25 

6 

75 

"i 

21 

33 

2 

- 

SO 

8 

3 

5 

7 

15 

6 

46 

9 

24 

$203 

$46 

$117 

$103 

toi 

$167 

>30 

$213 

COR 

Other  _._    

5 

19 

22 

23 

3 

15 

34 

10 

55 

"7 

18 

35 

23 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

933 

2  952 

1  102 

2  269 

749 

2  993 

2  366 

962 

2  994 

2  446 

2  224 

1  509 

1  446 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

2 

12 

68 

19 

18 

69 

1 22 

12 

1  07 

1ft 

IU 

35 

Lacking  only  hot  water  

1 

2 

10 

8 

2 

19 

11 

3 

15 

8 

3 

7 

3 

Lacking  other  plumbing  facilities  

2 

10 

58 

" 

16 

50 

111 

1 72 

2 

8 

28 

1 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

935 

2  962 

1  1 46 

2  277 

/04 

3  014 

2  452 

TOO 

3  1 53 

2  448 

2  232 

1  528 

1  447 

Cold  only  

1 

2 

24 

11 

3 

47 

33 

3 

24 

8 

3 

16 

3 

3 

5 

4 

FLUSH  TOILET 

936 

2  956 

1  1 51 

2  284 

761 

3  047 

2  419 

968 

3  076 

2  455 

2  233 

1  533 

1  450 

Also  used  by  another  household  

6 

15 

6 

12 

64 

98 

1 

10 

2 

5 

7 

' 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

934 

2  957 

1  116 

2  280 

751 

3  015 

2  385 

965 

3  010 

2  455 

2  228 

1  517 

1  449 

Also  used  by  another  household   

1 

3 

13 

7 

11 

58 

94 

1 

13 

None  

4 

41 

8 

9 

36 

45 

9 

77 

1 

6 

14 

1 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

935 

2  947 

1  131 

2  284 

728 

3  046 

2  405 

969 

3  043 

2  454 

2  230 

1  526 

1  445 

Also  used  by  another  household  -  

1 

2 

1 

1 

2 

7 

3 

2 

3 

1 

1 6 

37 

3 

38 

14 

76 

5 

1 35 

2 

3 

1 5 

5 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1  _    

795 

200 

200 

2  208 

456 

1  676 

1  137 

748 

1  708 

2  443 

1 395 

754 

1  240 

2  or  more                        .           -  -  —  . 

141 

2  760 

970 

80 

310 

1  383 

1  344 

124 

1  470 

12 

839 

773 

208 

Mobile  home  or  troiler   

_ 

4 

_ 

_ 

1 

3 

7 

102 

3 

1 

1 

17 

2 

ROOMS 

1  room  

2 

181 

19 

1 

22 

24 

88 

- 

114 

4 

13 

18 

7 

2  rooms  

5 

300 

IS 

13 

22 

54 

98 

8 

31 

5 

32 

67 

36 

3  rooms 

66 

1  146 

67 

51 

68 

429 

395 

68 

235 

11 

273 

238 

7| 

4  rooms    

54 

772 

111 

176 

87 

520 

542 

165 

382 

141 

337 

364 

115 

33 

292 

199 

304 

95 

473 

537 

211 

648 

253 

315 

285 

175 

6  rooms  

54 

140 

471 

557 

135 

493 

474 

196 

790 

482 

381 

321 

246 

7  rooms  

119 

59 

196 

478 

103 

495 

210 

167 

476 

583 

412 

128 

421 

8  rooms  or  more  

603 

74 

92 

708 

235 

574 

144 

159 

505 

977 

472 

123 

379 

Median,  all  units              _  -  -  

8.2 

3.4 

59 

6.6 

6.2 

5.6 

4.7 

5.7 

5.7 

7.1 

59 

48 

6.7 

Median,  owner  occupied  units  

8.4 

6.9 

6.1 

6.7 

7.3 

67 

5.8 

6.0 

6.4 

7.1 

6.9 

5.9 

7.0 

Median,  renter  occupied  units  

3  4 

3.3 

5.7 

4  6 

4.3 

3.9 

3.8 

3.9 

4.6 

4.4 

3.8 

3.9 

4.1 

PERSONS 

All  occupied  unit j   

928 

2  (88 

1  126 

2  2S6 

750 

3  024 

2  422 

95( 

3  031 

2  447 

2  1(9 

1  469 

1  418 

1  person  . .   

84 

1  on 

270 

143 

169 

489 

413 

76 

661 

93 

293 

330 

82 

2  persons  

245 

1  133 

311 

500 

249 

867 

586 

227 

912 

489 

628 

472 

237 

3  persons 

177 

436 

191 

382 

112 

521 

410 

174 

504 

493 

438 

241 

234 

4  persons  

199 

231 

152 

502 

109 

593 

430 

214 

426 

669 

461 

175 

456 

1 36 

57 

87 

390 

67 

315 

259 

145 

289 

448 

216 

128 

267 

6  persons      

63 

15 

71 

188 

26 

135 

152 

78 

134 

177 

103 

54 

102 

7  persons   

21 

3 

26 

88 

12 

72 

90 

29 

57 

52 

30 

33 

30 

8  persons  or  more   -   

3 

2 

18 

63 

6 

32 

82 

15 

48 

26 

20 

36 

10 

Median,  oil  occupied  units  

3.3 

1.9 

2.4 

3.7 

2.3 

2.8 

3.0 

3.5 

2.4 

3.7 

2.9 

2.4 

3.8 

Medion,  owner  occupied  units  

3.4 

2.8 

2.5 

3.8 

2.6 

3.5 

3.5 

3.7 

2.7 

3.7 

3.5 

2.6 

4.0 

Medion,  renter  occupied  units  

2.1 

1 .8 

2.4 

2.9 

4.U 

4.  1 

4.0 

2.5 

2.1 

3.0 

2. 1 

2.2 

2.9 

PERSONS  PER  ROOM 

All         r-  itsili 

2  888 

1  1 26 

2  256 

750 

3  024 

2  422 

9  58 

3  031 

1  41( 

1.00  or  less    _ 

918 

2  778 

1  085 

2  186 

735 

2  915 

2  072 

912 

2  924 

2  401 

2  129 

1  372 

1  376 

1.01  to  1.50  

3 

49 

36 

62 

11 

88 

230 

42 

93 

40 

46 

73 

40 

1.51  or  more  

7 

61 

5 

8 

4 

21 

120 

4 

14 

6 

14 

24 

2 

Whil  all  plumbing  facilities   

925 

2  (76 

1  062 

2  240 

711 

2  955 

2  306 

949 

2  ((1 

2  437 

2  178 

1  438 

1  414 

1.00  or  less  _     

915 

2  766 

1  025 

2  171 

719 

2  849 

1  963 

904 

2  781 

2  392 

2  118 

1  343 

1  372 

1.01  to  1.50   

3 

49 

33 

62 

1 1 

88 

227 

42 

90 

40 

46 

72 

40 

1.51  or  more      

7 

61 

4 

7 

3 

18 

116 

3 

10 

5 

14 

23 

2 
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Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  medion.  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Hoosick 

Horse- 

Hudson 

Hyde  Pork 

Island 

Hillis  (U) 

Homer 

Falls 

heads 

Hudson 

Falls 

Hurley  (U) 

(U) 

llion 

Inwood  (U) 

Irvington 

Pork 

Islip  (U) 

Total  population   

2  7S0 

4  143 

3  S97 

7  989 

i  940 

7  917 

4  031 

2  805 

9  308 

8  433 

5  878 

5  396 

7  692 

All  housing  units   

694 

1  351 

1  319 

2  601 

3  261 

2  523 

1  190 

864 

3  432 

2  653 

1  837 

1  689 

2  498 

Vacant  -  seosonol  ond  migratory  _ 

8 

6 

1 

5 

2 

9 

10 

1 

13 

_ 

25 

9 

All  year-round  housing  units  

636 

1  345 

1  318 

2  596 

3  259 

2  516 

1  180 

863 

3  419 

2  653 

1  887 

1  664 

2  419 

POPULATION 

2  750 

4  091 

3  836 

7  972 

8  375 

7  898 

4  081 

2  769 

9  754 

8  380 

5  701 

5  329 

7  666 

Per  occupied  unit  

4.1 

3.1 

3.1 

3.2 

2.8 

3.2 

3.6 

3.3 

3.0 

3.2 

3.1 

3.3 

3.2 

Owner  

4.2 

3.3 

3.2 

3.4 

2.9 

3.5 

3.6 

3.5 

3.2 

3.5 

3.3 

3.6 

3.5 

Renter    _  

2.8 

2.6 

2.8 

2.6 

2.7 

2.8 

2.8 

2.4 

2.7 

2.9 

2.7 

3.0 

2.6 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

Owiif  occapled  

643 

969 

855 

1  (25 

1  270 

1  576 

1  087 

684 

2  172 

1  375 

1  115 

857 

1  618 

White   

634 

964 

855 

1  813 

1  187 

1  572 

1  082 

682 

2  168 

1  213 

1  107 

854 

1  613 

Negro   

3 

5 

- 

11 

83 

3 

- 

- 

- 

158 

2 

- 

4 

Rtater  occupied  

22 

338 

390 

679 

1  724 

364 

61 

152 

1  070 

1  223 

728 

750 

796 

White  ._  —  _  --  _  

21 

334 

390 

674 

1  487 

858 

60 

152 

1  062 

704 

721 

720 

771 

\ 

3 

5 

233 

2 

2 

517 

1 

26 

21 

Vacaat  yaar-raaad  

21 

31 

73 

92 

265 

76 

32 

27 

177 

55 

44 

57 

75 

20 

7 

25 

16 

3 

18 

16 

4 

g 

4 

7 

Vacant  less  than  6  months  

18 

7 

4 

22 

11 

3 

16 

3 

9 

7 

3 

Median  price  asked  

$39  300 

$21  300 

$14  400 

$17  900 

$18  100 

$13  800 

$37  700 

$7  100 

$18  100 

For  rent  

_ 

15 

41 

39 

190 

42 

2 

4 

92 

'46 

22 

i7 

35 

Vacant  less  than  2  months-  

- 

12 

16 

30 

103 

20 

26 

22 

10 

4 

30 

$75 

$62 

$1 33 

$52 

$76 

$  145 

$1 54 

$168 

Other   _   

1 

16 

21 

28 

59 

26 

12 

17 

69 

11 

14 

36 

33 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

684 

1  290 

1  198 

2  577 

3  095 

2  471 

1  174 

858 

3  291 

2  509 

1  880 

1  643 

2  450 

2 

55 

1 20 

45 

21 

39 

Lacking  only  hot  water  

4 

32 

9 

71 

9 

2 

- 

31 

8 

5 

2 

e 

2 

51 

88 

10 

93 

36 

4 

5 

97 

1 36 

2 

19 

31 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold  

685 

1  337 

1  245 

2  586 

3  1 59 

178 

861 

3  384 

2  639 

1  882 

1  661 

2  478 

Cold  only  

8 

69 

9 

98 

2  4?9 

1 

35 

14 

5 

3 

9 

None  

1 

4 

1 

2 

1 

2 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

685 

1  336 

1  299 

3  226 

2  509 

1  1 78 

860 

3  354 

2  550 

885 

1  653 

2  473 

Also  used  by  another  household  

5 

13 

1 

25 

6 

i 

i 

65 

103 

9 

13 

None    

1 

4 

6 

1 

8 

1 

1 

2 

2 

3 

BATHTUB  OR  SHOWER 

684 

2  586 

3  322 

2  524 

1  885 

1  650 

2  461 

Also  used  by  another  household   

6 

14 

4 

20 

7 

3 

1 

69 

104 

2 

8 

11 

None..   .    

2 

43 

73 

6 

68 

28 

1 

3 

26 

25 

6 

1 7 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

685 

1  281 

2  592 

3  226 

2  489 

1  1 80 

859 

3  351 

2  589 

1  659 

2  467 

Also  used  by  onother  household  

2 

1 

3 

2 

45 

3 

3 

5 

No  complete  kitchen  facilities  .   

1 

1 4 

36 

4 

30 

27 

4 

66 

19 

5 

2 

1 7 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1  _   

681 

926 

778 

1  921 

982 

1  538 

1  026 

737 

2  087 

1  238 

845 

681 

1  762 

2  or  more    

5 

400 

539 

620 

2  273 

961 

48 

125 

1  325 

1  413 

1  040 

982 

710 

Mobile  home  or  trailer   

19 

1 

55 

4 

17 

106 

1 

7 

2 

2 

1 

17 

ROOMS 

1  room                      .  _  _   

1 

5 

10 

4 

23 

17 

1 

4 

57 

84 

10 

16 

16 

2  rooms  

2 

13 

8 

20 

48 

31 

5 

12 

41 

91 

36 

67 

74 

7 

75 

58 

233 

309 

212 

20 

39 

230 

372 

245 

250 

408 

4  rooms  

21 

152 

111 

400 

589 

344 

120 

90 

351 

638 

378 

318 

335 

5  room  s  

63 

321 

278 

819 

909 

560 

232 

1 59 

740 

522 

346 

382 

361 

6  rooms   _    _  

168 

266 

347 

562 

806 

560 

271 

200 

924 

475 

308 

373 

507 

7  rooms    

220 

202 

216 

301 

315 

386 

219 

193 

509 

272 

194 

153 

371 

8  rooms  or  more    

204 

311 

290 

257 

260 

406 

312 

166 

567 

199 

370 

105 

417 

Medion,  all  units  

6.9 

5.9 

6.1 

5.3 

5.2 

5.7 

6.3 

6.1 

5.8 

4.8 

5.3 

5.0 

5.6 

Median,  owner  occupied  units                  _  _. 

69 

6.4 

6.6 

5.6 

6.0 

6.3 

6  3 

6.4 

6.3 

5.8 

6.4 

5.7 

6.3 

Median,  renter  occupied  units  

4.5 

4.6 

5.1 

4.2 

48 

4.6 

4.8 

4.2 

4.8 

3.9 

4.0 

3.9 

3.4 

PERSONS 

All  occupied  units  

665 

1  307 

1  245 

2  504 

2  994 

2  440 

1  148 

836 

3  242 

2  598 

1  843 

1  607 

2  414 

1  person  

16 

228 

265 

390 

737 

446 

94 

110 

662 

382 

278 

218 

320 

2  persons   

100 

375 

354 

690 

938 

645 

274 

248 

963 

685 

526 

410 

707 

99 

223 

188 

440 

502 

439 

1 73 

135 

510 

517 

356 

296 

510 

4  persons    

202 

203 

167 

455 

363 

342 

303 

147 

479 

449 

345 

309 

398 

135 

131 

1 24 

275 

196 

253 

1 87 

90 

305 

1 92 

212 

247 

6  persons      

68 

88 

74 

149 

111 

138 

61 

59 

158 

141 

90 

86 

116 

7  persons    

26 

36 

39 

60 

72 

93 

43 

24 

82 

65 

36 

43 

60 

8  persons  or  more  

19 

23 

34 

45 

75 

84 

13 

23 

75 

54 

20 

33 

56 

Medion,  oil  occupied  units    _„    .  _    __ 

4.1 

2.7 

2.5 

2.9 

2.3 

2.8 

3.6 

2  9 

2.5 

2.9 

2.8 

3.1 

2.9 

Median,  owner  occupied  units  

4.1 

2.9 

2.7 

3.2 

2.4 

3.1 

3.7 

3.3 

2.7 

3.4 

3.1 

3.5 

3.2 

Median,  renter  occupied  units  

2.5 

2.3 

2.3 

2.2 

2.2 

2.4 

2.7 

1 .9 

2.2 

2.5 

2.5 

2.7 

2.4 

PERSONS  PER  ROOM 

665 

1  307 

1  245 

2  504 

2  994 

2  440 

1  148 

836 

3  242 

2  598 

1  843 

1  607 

2  414 

1.00  or  less    

645 

1  254 

1  196 

2  391 

2  827 

2  306 

1  130 

815 

3  121 

2  337 

1  776 

1  475 

2  280 

1.01  to  1.50   

20 

47 

45 

106 

133 

114 

16 

18 

102 

195 

60 

109 

120 

1.51  or  more  

6 

4 

7 

34 

20 

2 

3 

19 

66 

7 

23 

14 

With  oil  plumbing  facilities  _  

664 

1  254 

1  142 

2  437 

2  866 

2  398 

1  142 

831 

3  133 

2  461 

1  638 

1  587 

2  375 

1  00  or  less   

644 

1  203 

1  100 

2  375 

2  704 

2  267 

1  124 

811 

3  018 

2  226 

1  772 

1  456 

2  244 

1  01  to  1.50  

20 

45 

38 

106 

130 

112 

16 

18 

100 

186 

59 

108 

120 

1.51  or  more  

6 

4 

6 

32 

19 

2 

2 

15 

49 

7 

23 

11 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meoning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Jefferson 
Valley- 
Yorktown 

(U) 

Kings  Pork 

(U) 

Kings 
Point 

Lake 
Cormel  (U) 

Lake  Erie 
Beach  (U) 

Lake 
Grove 

Lake  Placid 

Lake 
Success 

Lokeview 

(U) 

Lakewood 

Lorchmont 

Latham  (U) 

Lawrence 

Tota'  population    

9  008 

5  55J 

5  525 

4  796 

3  467 

8  133 

2  731 

3  254 

5  471 

3  864 

7  203 

9  661 

6  566 

Alt  housing  units   

2  333 

1  471 

1  309 

2  401 

1  925 

2  564 

1  165 

886 

1  333 

1  421 

2  308 

2  760 

2  106 

Vacant— seasonal  and  migratory  _ 

38 

1 

572 

760 

115 

82 

4 

21 

8 

2 

3 

All  year-round  housing  units  

2  295 

1  470 

1  309 

1  829 

1  165 

2  449 

1  063 

882 

1  333 

1  400 

2  300 

2  758 

2  103 

POPULATION 

Population  in  homing  a  arts  _  __ 

9  001 

5  5S5 

4  807 

4  795 

3  467 

8  096 

2  711 

3  055 

5  401 

3  860 

7  188 

8  754 

6  554 

4.2 

3.8 

3.8 

3.3 

3.5 

3.7 

2.9 

3.5 

4.1 

2.9 

3.2 

3.3 

3.3 

4.2 

4.0 

3.8 

3.3 

3.5 

3.8 

3.2 

3.5 

4.1 

3.0 

3.8 

3.5 

3.7 

Renter,    

3.3 

2.6 

3.1 

3.2 

3.5 

2.8 

2.4 

3.3 

4.3 

2.5 

2.1 

2.4 

2.2 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

2  06* 

1  275 

1  199 

1  190 

812 

1  872 

Sll 

811 

1  202 

1  072 

1  430 

2  096 

1  440 

White  _  — 

2  054 

1  273 

1  193 

1  190 

810 

1  863 

530 

808 

270 

1  069 

1  421 

2  084 

1  414 

Negro  -   

9 

1 

4 

- 

1 

4 

1 

- 

918 

3 

2 

4 

24 

76 

172 

77 

274 

177 

338 

413 

64 

114 

250 

797 

596 

572 

White    _   

75 

164 

71 

274 

176 

332 

409 

17 

12 

250 

784 

585 

495 

5 

0 

3 

4 

46 

102 

9 

3 

77 

Vucent  y tor-round  

1S1 

23 

33 

365 

176 

239 

139 

7 

17 

78 

73 

66 

91 

105 

5 

3 

19 

19 

16 

\  \ 

1 

5 

10 

4 

2 

12 

86 

3 

9 

10 

5 

7 

2 

7 

3 

Medion  price  asked  

$40  400 

$28  800 

$16  700 

$8  500 

$30  000 

$13  800 

$22  500 

$17  500 

$50000  + 

For  rent  

6 

10 

"5 

3 

8 

160 

56 

_ 

8 

26 

39 

39 

11 

Vacant  less  than  2  months  

2 

5 

1 

2 

157 

8 

- 

4 

13 

5 

38 

7 

$1 35 

<t  B  ^ 

>03 

$1 75 

$80 

$233 

$83 

$167 

*77 

$1  1  1 

$1  70 

$  1 35 

Other     _._ 

40 

8 

25 

343 

149 

63 

72 

6 

4 

42 

30 

25 

68 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

2  277 

1  450 

1  307 

1  761 

1  096 

2  420 

1  056 

881 

1  324 

1  390 

2  249 

2  716 

2  067 

1 8 

20 

68 

69 

29 

27 

0 

10 

51 

42 

36 

Lacking  only  hot  water  

3 

7 

- 

13 

11 

3 

2 

1 

5 

4 

10 

20 

5 

Lacking  other  plumbing  facilities   

1 5 

13 

2 

55 

58 

26 

25 

4 

6 

41 

22 

31 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

2  289 

1  460 

1  309 

1  773 

1  1 22 

2  437 

1  076 

881 

1  328 

1  395 

2  290 

2  730 

2  098 

Cold  only  _   

4 

10 

31 

32 

3 

5 

1 

5 

5 

10 

23 

5 

2 

25 

11 

9 

2 

5 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

2  293 

1  463 

1  308 

1  795 

1  1 33 

2  430 

1  062 

882 

1  232 

1  400 

2  272 

2  749 

2  098 

Also  used  by  another  household  

5 

1 

1 

2 

16 

1 

28 

2 

2 

None   

2 

2 

33 

30 

10 

5 

7 

3 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  — 

2  280 

1  457 

1  307 

1  779 

1  112 

2  424 

1  060 

882 

1  329 

1  394 

2  261 

2  737 

2  073 

Also  used  by  another  household  .   

6 

2 

10 

17 

2 

2 

26 

1 

1 

None  -    — 

1 5 

7 

2 

50 

51 

1 5 

6 

2 

1  J 

20 

29 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

2  29 1 

1  461 

1  308 

1  789 

1  146 

2  422 

1  033 

882 

1  328 

1  387 

2  206 

2  746 

2  094 

Also  used  by  another  household  

1 

11 

1 

7 

1 

No  complete  kitchen  facilities           _  _ 

4 

9 

1 

40 

19 

26 

39 

4 

1 3 

87 

1 2 

8 

i    

2  056 

1  356 

1  294 

1  675 

1  125 

2  105 

615 

835 

1  279 

1  209 

1 535 

2  no 

1  512 

2  or  more  -    

235 

114 

15 

154 

40 

343 

466 

47 

53 

179 

759 

574 

589 

4 

_ 

_ 

_ 

1 

2 

_ 

1 

12 

6 

74 

2 

ROOMS 

1  room    

5 

12 

3 

18 

8 

33 

33 

- 

2 

2 

84 

13 

7 

2  rooms    _  -    

37 

17 

6 

29 

5 

46 

54 

2 

4 

15 

95 

30 

34 

134 

50 

9 

132 

37 

231 

149 

10 

31 

73 

345 

234 

215 

4  rooms    

107 

145 

20 

531 

195 

333 

210 

35 

89 

221 

181 

377 

225 

182 

205 

28 

512 

371 

361 

187 

27 

215 

384 

131 

592 

1 16 

6  rooms  

465 

481 

68 

325 

273 

358 

155 

127 

422 

317 

245 

740 

140 

7  rooms  _  _   

653 

344 

176 

148 

157 

360 

120 

191 

317 

206 

368 

415 

174 

8  rooms  or  more  

712 

216 

999 

134 

119 

727 

175 

490 

253 

182 

851 

357 

1  192 

Median,  all  units    

6.8 

6.1 

8.5  + 

49 

5.4 

6.1 

5.0 

7.7 

6.3 

5.5 

6.7 

5.7 

7.9 

Median,  owner  occupied  units  _    

6.9 

6.3 

8.5  + 

5.2 

5.6 

6.8 

6.1 

7.9 

6.4 

S.8 

7.8 

6.0 

8.5  + 

Medion,  renter  occupied  units  

4.1 

4.0 

5.6 

4.2 

5.0 

3.8 

3.9 

4.2 

5.3 

4.4 

3.3 

4.0 

3.8 

PERSONS 

All  occupied  units  

2  144 

1  447 

1  276 

1  464 

989 

2  210 

944 

875 

1  316 

1  322 

2  227 

2  692 

2  012 

1  person    

80 

121 

40 

191 

109 

196 

245 

27 

69 

216 

445 

329 

223 

2  persons    

264 

263 

281 

435 

293 

492 

285 

235 

232 

471 

585 

809 

590 

3  persons 

303 

265 

231 

242 

173 

365 

122 

199 

255 

215 

309 

496 

357 

4  persons  _    

627 

316 

332 

263 

132 

485 

110 

202 

264 

189 

348 

477 

404 

480 

226 

238 

165 

1 13 

372 

81 

143 

219 

129 

262 

289 

251 

6  persons     

243 

139 

106 

89 

80 

165 

57 

49 

134 

76 

130 

166 

129 

7  persons  

85 

71 

31 

49 

53 

75 

21 

16 

66 

14 

71 

72 

38 

8  persons  or  more  

62 

46 

17 

30 

36 

60 

23 

4 

77 

12 

77 

54 

20 

Median,  oil  occupied  units  

4  2 

3.7 

3.8 

2.9 

3.0 

3.6 

2.3 

3.4 

3.9 

2.4 

2.8 

2.9 

3.0 

Median,  owner  occupied  units   

4.2 

3.9 

3.8 

2.9 

3.0 

3.8 

2.6 

3.4 

3.9 

2  5 

3.7 

3.2 

3.6 

Median,  renter  occupied  units    

3.2 

2.4 

2.5 

3.0 

3.1 

4.U 

3  1 

4  0 

2  2 

1.7 

2.2 

2.0 

PERSONS  PER  ROOM 

All  occupied  units  

2  144 

1  447 

1  276 

1  464 

989 

2  210 

1  322 

2  227 

2  692 

2  012 

1.00  or  less    _ 

2  060 

1  368 

1  272 

1  350 

911 

2  106 

892 

861 

1  197 

1  294 

2  161 

2  593 

1  981 

1  01  to  1.50  

72 

70 

2 

102 

68 

72 

47 

14 

97 

27 

48 

86 

19 

1.51  or  more  _   

12 

9 

2 

12 

10 

32 

5 

22 

1 

18 

13 

12 

With  oil  plumbing  facffitius  

2  127 

1  429 

1  274 

1  436 

956 

2  189 

928 

874 

1  307 

1  313 

2  178 

2  651 

1  978 

1.00  or  less   .__  _  _  ___ 

2  044 

1  352 

1  270 

1  328 

880 

2  088 

876 

860 

1  189 

1  286 

2  116 

2  553 

1  949 

1.01  to  1.50    

72 

68 

2 

97 

68 

71 

47 

14 

96 

26 

46 

85 

19 

1.51  or  more  __  _  

11 

9 

2 

11 

8 

30 

5 

22 

1 

16 

13 

10 

GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-105 


Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970- Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meoning  of  symbols,  see  text) 


Places 

Lincoln  Pork 

Lloyd 

Loudonville 

Mohopac 

Le  Roy 

Lewiston 

liberty 

(U) 

Little  Foils 

Liverpool 

Harbor 

(U) 

Lowville 

Lyons 

(U) 

Molone 

Total  population   

S  118 

3  292 

4  293 

2  851 

7  629 

3  307 

3  371 

9  299 

3  671 

4  496 

5  265 

8  048 

All  housing  units   

1  731 

1  024 

1  896 

975 

2  827 

1  188 

902 

2  599 

1  350 

1  581 

1  842 

2  814 

Vacant  —  seasonal  ond  migratory  _ 

1 

2 

56 

1 

3 

1 

21 

_ 

3 

151 

3 

All  year-round  housing  units  

1  737 

1  022 

1  840 

974 

2  824 

1  187 

881 

2  599 

1  347 

1  581 

1  691 

2  811 

POPULATION 

Population  in  noosing  units  

5  101 

3  194 

4  290 

2  851 

7  491 

3  292 

3  211 

9  282 

3  664 

4  431 

5  248 

7  814 

Per  occupied  unit  

3.0 

3.2 

2.6 

3.1 

2.8 

2.9 

3.9 

3.6 

2.9 

2.9 

3.6 

2.9 

Owner  

3.3 

3  5 

2.9 

3.3 

3.0 

3.1 

4.0 

3.6 

3.1 

3.0 

3.9 

3.2 

Renter  

26 

2.4 

2.3 

2.5 

2.5 

2.4 

3.1 

3.3 

2.5 

2.6 

2.8 

2.5 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

1  050 

736 

819 

647 

1  466 

801 

732 

2  373 

870 

1  043 

1  042 

1  562 

White  _  _  

1  021 

735 

790 

646 

1  464 

800 

727 

2  353 

868 

1  034 

1  040 

1  562 

29 

- 

22 

1 

- 

- 

1 

7 

- 

9 

- 

- 

Ranter  occupied  

626 

254 

830 

285 

1  239 

340 

84 

200 

409 

488 

434 

1  153 

White    

613 

253 

734 

258 

1  238 

337 

83 

197 

407 

461 

430 

1  151 

12 

78 

1 1 

1 

1 

25 

1 

1 

Vacant  yt or -round  

61 

32 

191 

42 

119 

46 

65 

26 

68 

50 

215 

96 

For  sole  only 

}  ] 

10 

14 

5 

15 

10 

4 

12 

1 1 

8 

19 

9 

Vacont  less  than  6  months  

7 

6 

4 

3 

3 

1 

9 

4 

5 

13 

4 

Median  price  asked  

$16  900 

$25  000 

$12  500 

$13  800 

$9  200 

$16  500 

$30  000 

$11  300 

$11  300 

$39  000 

For  rent  

25 

8 

120 

24 

36 

13 

2 

8 

31 

29 

15 

35 

Vacant  less  than  2  months  

e 

4 

60 

23 

7 

8 

1 

9 

14 

12 

9 

C71 

$1 20 

$69 

$1 54 

$50 

$1 14 

$163 

$62 

$65 

$155 

K1 

Other   _    

25 

14 

57 

13 

68 

23 

59 

6 

26 

13 

181 

52 

PLUMBING  FACILITIES 

With  oil  plumbing  facilities  

1  664 

1  018 

1  765 

964 

2  677 

1  152 

878 

2  588 

1  273 

1  521 

1  650 

2  566 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

73 

75 

1 0 

147 

35 

74 

60 

41 

245 

Lacking  only  hot  woter        _  _  _   

3 

2 

6 

3 

39 

7 

1 

1 

18 

10 

5 

58 

Locking  other  plumbing  facilities  

70 

2 

69 

1 08 

28 

9 

10 

56 

50 

36 

1 87 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

33 

020 

1  831 

968 

2  746 

1  1 78 

880 

2  597 

1  313 

1  562 

1  684 

Cold  only  

9 

5 

76 

8 

1 

2 

33 

19 

7 

U3 

None  

1 

2 

' 

1 

1 

FLUSH  TOILET 

1  679 

1  020 

1  780 

970 

2  794 

1  1 74 

881 

2  598 

1  322 

1  555 

1  678 

2  744 

Also  used  by  onother  household  

56 

2 

59 

26 

12 

1 

20 

23 

13 

64 

2 

' 

4 

' 

5 

3 

3 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

1  667 

1  020 

1  776 

968 

2  725 

1  1 59 

879 

2  590 

1  293 

1  533 

1  655 

2  625 

Also  used  by  another  household  

65 

58 

12 

14 

18 

30 

13 

68 

one   

5 

2 

6 

6 

87 

14 

2 

9 

36 

18 

23 

1 18 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

1  661 

1  019 

1  754 

969 

2  776 

1  169 

877 

2  597 

1  303 

1  547 

1  673 

2  694 

Also  used  by  another  household  _____ 

4 

3 

6 

4 

1 

1 

3 

6 

1 

2 

No  complete  kitchen  facilities  

72 

3 

83 

5 

42 

14 

3 

4 

28 

17 

115 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1     _  

1  024 

810 

788 

659 

1  212 

840 

859 

2  450 

829 

1  008 

1  269 

1  592 

2  or  more  

713 

212 

1  034 

274 

1  605 

345 

22 

146 

507 

549 

422 

1  219 

Mobile  home  or  troiler  __   

_ 

_ 

18 

41 

7 

2 

3 

11 

24 

_ 

ROOMS 

1  room  __  _   

57 

4 

85 

7 

22 

20 

! 

1 

37 

21 

20 

78 

2  rooms               _  _     

24 

2 

123 

20 

54 

26 

7 

3 

10 

28 

35 

59 

3  rooms 

166 

44 

264 

76 

210 

105 

13 

25 

75 

106 

177 

234 

4  rooms  

280 

189 

420 

288 

398 

138 

23 

132 

149 

188 

270 

475 

5  rooms 

250 

263 

286 

202 

630 

228 

41 

479 

195 

287 

266 

546 

6  rooms  

345 

284 

300 

219 

758 

305 

75 

665 

274 

329 

283 

634 

7  rooms  

311 

130 

169 

105 

349 

194 

138 

591 

216 

277 

290 

410 

8  rooms  or  more  

304 

106 

193 

57 

403 

171 

583 

703 

391 

345 

350 

375 

Median,  all  units  

5.8 

5.5 

4.6 

5.0 

5.6 

58 

8.3 

6.5 

6.3 

6.0 

5.8 

5.5 

Median,  owner  occupied  units  

6.6 

59 

6.1 

5  6 

6.3 

6.2 

84 

6.6 

7.0 

66 

6.6 

6.3 

Median,  renter  occupied  units  _  _   

4.0 

4.3 

3  7 

39 

48 

4.1 

5.7 

5.0 

4.7 

4.6 

3.7 

4.2 

PERSONS 

All  occupied  unfit  

1  676 

990 

1  649 

932 

2  705 

1  141 

816 

2  573 

1  279 

1  531 

1  476 

2  715 

1  person   _   

308 

136 

452 

120 

652 

249 

49 

189 

331 

374 

165 

690 

2  persons   _   

519 

297 

544 

284 

860 

371 

150 

672 

384 

406 

346 

811 

3  persons 

281 

181 

237 

204 

457 

190 

139 

476 

1 73 

244 

231 

401 

4  persons                            .  _  

251 

152 

209 

179 

344 

133 

175 

508 

149 

225 

315 

300 

1 39 

108 

108 

76 

181 

95 

171 

368 

1 21 

1  £2 

221 

100 

65 

54 

40 

107 

49 

77 

173 

59 

67 

112 

136 

7  persons    

41 

29 

30 

20 

45 

25 

29 

125 

31 

34 

49 

63 

8  persons  or  more  .  _   

37 

22 

15 

9 

59 

29 

26 

62 

31 

19 

37 

70 

Median,  all  occupied  units  

2.5 

2.8 

2.2 

2.8 

2.3 

2.4 

3.9 

3.4 

2.3 

2.5 

3.5 

2.3 

Median,  owner  occupied  units  

2.9 

3.2 

2.4 

3.1 

2.5 

2.6 

4.0 

3.4 

2.4 

2.6 

3.8 

2.6 

2.2 

2.1 

1 .9 

2.3 

2. 1 

1 .9 

2.8 

3.1 

2.0 

2.2 

2.3 

2.0 

rtKbUNi  rfcK  ROOM 

1  676 

990 

1  649 

816 

2  573 

1  279 

1  531 

1  476 

2  715 

1  00  or  less  ___    

1  604 

957 

1  571 

897 

2  603 

1  107 

813 

2  497 

1  246 

1  471 

1  385 

2  584 

1.01  to  1.50  ___  

58 

27 

52 

32 

76 

25 

3 

69 

22 

45 

81 

105 

1 .51  or  more  .   

14 

6 

26 

3 

26 

9 

7 

11 

15 

10 

26 

With  all  plumbing  facilities  

1  612 

936 

1  596 

923 

2  574 

1  107 

813 

2  562 

1  216 

1  472 

1  442 

2  497 

1  00  or  less   

1  546 

953 

1  524 

889 

2  480 

1  074 

810 

2  486 

1  185 

1  423 

1  352 

2  383 

1  01  to  1.50   

57 

27 

49 

32 

74 

25 

3 

69 

21 

38 

80 

J  89 

1.51  or  more  .  _   

9 

6 

23 

2 

20 

8 

7 

10 

11 

10 

25 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 

1970 -Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc  )  and  meaning  of  symbols,  see  text) 


Places 

Manhasset 

Monor- 

Mostic 

Mattydole 

Mechanic- 

Merriewold 

(U) 

Monlius 

hoven 

Beoch  (U) 

(U) 

ville 

Medino 

Melville  (U) 

Menonds 

Loke  (U) 

Mohowk 

Monroe 

Total  population    

1  S41 

4  295 

5  710 

4  170 

1  292 

6  247 

6  415 

6  641 

3  449 

2  564 

3  301 

4  439 

All  housing  units  _ 

2  651 

1  306 

1  875 

1  235 

2  599 

2  130 

2  270 

1  701 

1  245 

608 

1  170 

1  391 

Vacont  —  seasonal  ond  migratory  _ 

11 

6 

883 

3 

1 

52 

1 

18 

All  year-round  housing  units  _ 

2  640 

1  306 

1  869 

2  352 

2  596 

2  130 

2  270 

1  701 

1  245 

556 

1  169 

1  380 

POPULATION 

Population  in  houung  units    __ 

t  446 

4  261 

5  695 

4  867 

8  252 

6  240 

6  395 

6  635 

3  423 

2  S64 

3  271 

4  433 

Per  occupied  unit  

3  3 

3.4 

3.1 

2  9 

3.2 

30 

29 

3  9 

2  8 

4.7 

2.9 

34 

3.4 

39 

3  5 

2.8 

3.4 

3.3 

3.1 

4.1 

3.5 

4  7 

3  1 

3  7 

Renter     

2.8 

2.5 

2.8 

3.1 

2  7 

28 

26 

2.7 

2.1 

38 

2.5 

2  7 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

Owfter  occwpiod  

2  021 

•00 

902 

1  412 

1  901 

983 

1  468 

1  527 

606 

537 

804 

948 

White      

1  876 

798 

898 

1  408 

1  889 

982 

1  436 

1  521 

598 

537 

803 

936 

Negro   

136 

1 

1 

\ 

5 

1 

32 

2 

7 

- 

- 

9 

571 

471 

932 

273 

642 

1  074 

705 

160 

614 

13 

327 

354 

White    

408 

470 

926 

272 

637 

1  067 

654 

159 

598 

13 

327 

346 

156 

4 

47 

14 

5 

Vocont  ytar-rognd    _   

4« 

35 

35 

667 

53 

73 

97 

14 

25 

6 

38 

78 

5 

17 

18 

4 

5 

10 

4 

2 

3 

21 

Vacant  less  thon  6  months  

5 

14 

3 

2 

_ 

20 

$46  300 

$40  900 

$8  800 

$11  300 

_ 

$37  900 

For  rent  

10 

7 

i2 

10 

33 

42 

42 

4 

14 

_ 

6 

17 

5 

5 

4 

4 

18 

11 

13 

- 

4 

11 

$200 

$1 39 

$1 83 

$1 10 

$1 76 

$110 

*.7n 

Other   

33 

11 

22 

639 

16 

26 

45 

io 

7 

4 

29 

40 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities   

2  609 

1  288 

1  829 

2  195 

2  548 

2  035 

2  135 

1  689 

1  232 

553 

1  127 

1  358 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

31 

1 8 

40 

1 57 

43 

95 

1 35 

1 2 

1 3 

2 

42 

n 

Lacking  only  hot  water  

6 

5 

9 

44 

10 

15 

12 

8 

2 

2 

12 

8 

Lacking  other  plumbing  facilities  

25 

1 3 

31 

1 1 3 

38 

80 

1 23 

1 

30 

1 4 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

LI  -  •     ~  -  A     I-  r,\A 

1  298 

1  859 

2  228 

2  584 

2  102 

2  226 

1  692 

1  242 

554 

1  1 49 

1  370 

Cold  only    

2  63^ 

8 

10 

117 

12 

25 

31 

8 

3 

2 

20 

9 

None   

1 

7 

i  i 
i  j 

' 

FLUSH  TOILET 

1  303 

1  858 

2  296 

2  588 

2  104 

2  1 75 

1  700 

1  241 

556 

1  153 

1  370 

Also  used  by  another  household  

11 

2 

10 

1 

8 

23 

72 

2 

16 

7 

None  

6 

1 

1 

55 

3 

23 

2 

3 

BATHTUB  OR  SHOWER 

2  617 

I  294 

1  845 

2  239 

2  559 

2  064 

2  150 

1  697 

1  234 

555 

1  1 39 

1  367 

Also  used  by  another  household  

10 

2 

3 

6 

6 

67 

2 

17 

9 

None    

13 

10 

21 

1 1 2 

3 1 

60 

j  j 

4 

o 

1 3 

4 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

2  614 

1  295 

1  862 

2  329 

2  581 

2  111 

2  204 

1  697 

1  239 

556 

1  151 

1  366 

Also  used  by  another  household  

3 

1 

1 

5 

4 

1 

2 

No  complete  kitchen  focilities    

23 

10 

7 

23 

14 

14 

62 

4 

C 

1  A 
1  O 

14 

LIMITS  IN  C.TBUCTURE 

Will  1  J    IH    J  1  HU\.  1  IJrlC 

1   ___  

2  273 

830 

779 

2  290 

2  044 

473 

1  503 

1  579 

577 

548 

761 

1  005 

2  or  more  

366 

475 

1  090 

62 

550 

1  637 

764 

122 

664 

8 

377 

336 

Mobile  home  or  trailer  .   

1 

1 

_ 

2 

20 

3 

_ 

4 

31 

39 

ROOMS 

45 

12 

a 

11 

9 

2 

57 

3 

25 

1 

15 

16 

2  rooms   

68 

27 

57 

49 

28 

24 

74 

18 

43 

7 

18 

3  roo  m  s 

167 

104 

248 

260 

130 

158 

184 

63 

186 

3 

102 

123 

4  rooms    

183 

149 

499 

717 

562 

288 

248 

100 

197 

5 

135 

211 

245 

245 

380 

635 

764 

461 

351 

124 

163 

139 

239 

282 

672 

162 

409 

441 

739 

678 

494 

241 

252 

82 

294 

305 

7  rooms  

577 

152 

153 

145 

267 

322 

421 

689 

161 

110 

173 

204 

8  rooms  or  more    

683 

455 

115 

94 

97 

197 

441 

463 

218 

216 

204 

221 

Median,  all  units    

6.4 

6  2 

48 

4.7 

5.2 

5.7 

5.9 

6.9 

5.5 

69 

5.8 

5.6 

Medion,  owner  occupied  units           _  .  _  _- 

6.8 

7.6 

5.7 

50 

5.6 

6  1 

65 

7.0 

6.7 

70 

6  2 

6.1 

Median,  renter  occupied  units   

3.8 

4  4 

4.1 

4.4 

42 

5.2 

42 

3.8 

3.9 

4.8 

4.6 

3.9 

PERSONS 

All  occupied  units   _   

2  592 

1  171 

1  834 

1  685 

2  543 

2  057 

2  173 

1  687 

1  220 

550 

1  131 

1  302 

1  person  

365 

162 

247 

314 

306 

402 

466 

76 

293 

7 

246 

172 

2  persons   _  _ 

778 

320 

500 

624 

790 

602 

681 

286 

399 

47 

340 

323 

3  persons 

443 

196 

408 

250 

494 

372 

342 

265 

185 

73 

191 

242 

4  persons   

420 

265 

353 

219 

400 

280 

296 

486 

142 

131 

163 

249 

269 

163 

202 

122 

276 

191 

186 

336 

85 

133 

97 

154 

6  persons        .  -  

166 

82 

82 

83 

134 

109 

90 

154 

64 

90 

57 

80 

7  persons    _  

79 

37 

28 

34 

93 

56 

60 

47 

31 

43 

19 

40 

8  persons  or  more   _   

72 

26 

14 

39 

50 

45 

52 

37 

21 

26 

18 

42 

Median,  oil  occupied  units  

2.8 

3.2 

2.9 

2.3 

2.9 

2.6 

2.4 

39 

2.3 

46 

2.4 

3.1 

Medion.  owner  occupied  units  

3.0 

3.9 

3.3 

2.3 

3  1 

2.8 

2.6 

4  1 

3.1 

4  6 

2.7 

3.5 

Median,  renter  occupied  units  

2.3 

2.2 

2.6 

2.9 

2  3 

2  4 

2  1 

2  3 

1  8 

4.0 

4.U 

£  .4 

PERSONS  PER  ROOM 

All  occupied  units   

2  592 

1  271 

1  834 

2  057 

2  1 73 

1  687 

1  302 

1.00  or  less  ___  

2  486 

1  245 

1  751 

1  596 

2  390 

1  972 

2  076 

1  657 

1  190 

507 

1  099 

1  208 

1.01  to  1.50...    

82 

23 

66 

69 

131 

78 

62 

28 

27 

37 

25 

80 

1.51  or  more    _   

24 

3 

17 

20 

22 

7 

35 

2 

3 

6 

7 

14 

Wit*  oil  plumbing  MMm  ..  _  

2  563 

1  253 

1  796 

1  645 

2  495 

1  965 

2  056 

1  675 

1  207 

547 

1  097 

1  285 

1.00  or  less  

2  457 

1  228 

1  714 

1  558 

2  348 

1  884 

1  976 

1  645 

1  177 

504 

1  066 

1  194 

1.01  to  1.50   

82 

23 

66 

69 

128 

74 

57 

28 

27 

37 

24 

78 

1.51  or  more  ._   

24 

2 

16 

18 

19 

7 

23 

2 

3 

6 

7 

13 
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NEW  YORK  34-107 


Table  23.    Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Monsey  (U) 

Monticello 

Mount 
Kisco 

Mount 
Morris 

Munsey 
Pork 

Myers 
Corner  (U) 

New  Cassel 
(U) 

Newfane  (U) 

New  Poltz 

New 
Windsor 
Center  (U) 

New  York 
Mills 

Nimmons- 
burg- 
Chenango 
Bridge  (U) 

Total  population  . 

a  797 

S  991 

8  172 

3  417 

2  980 

2  826 

8  721 

2  588 

6  058 

8  803 

3  805 

5  059 

All  housing  units   

2  200 

3  492 

2  896 

1  128 

817 

718 

2  217 

848 

1  437 

2  965 

1  371 

1  513 

Vocont  —  seasonal  ond  migratory  - 

16 

840 

1 

2 

1 

2 

5 

1 

1 

5 

All  year-round  housing  units  

2  184 

2  652 

2  895 

1  126 

817 

717 

2  215 

843 

1  436 

2  965 

1  377 

1  508 

POPULATION 

Population  In  homing  units  

8  724 

S  911 

8  088 

3  237 

2  944 

2  826 

8  501 

2  588 

3  417 

8  742 

3  794 

4  963 

Per  occupied  unit   

4.1 

2.7 

2.9 

3.0 

3.6 

4.0 

3.9 

3.1 

2.6 

3.1 

2.8 

3.3 

4.1 

3.3 

3.5 

3.1 

3  6 

4.0 

3.9 

3.3 

2.9 

3.3 

3.0 

3.4 

Renter  

3.7 

2.3, 

2.5 

2.7 

3.5 

3.7 

3.9 

2.6 

2.4 

2.4 

2.6 

3.0 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

1  806 

973 

1  213 

724 

800 

679 

1  601 

660 

449 

2  099 

817 

1  320 

White  _   

1  781 

900 

1  180 

720 

800 

658 

769 

657 

439 

2  092 

816 

1  317 

Negro    —   

20 

68 

31 

3 

- 

7 

817 

- 

3 

3 

1 

- 

Renter  occupied   _   

341 

1  185 

1  541 

365 

12 

26 

572 

169 

863 

753 

515 

165 

White  i  — _   

335 

908 

1  369 

360 

12 

26 

136 

166 

816 

743 

514 

163 

4 

263 

164 

3 

432 

36 

5 

| 

2 

Vacant  y tor-round  

37 

494 

141 

37 

5 

12 

42 

14 

124 

113 

45 

23 

10 

33 

10 

i 

4 

]  ] 

l 

2 

24 

Vacant  less  than  6  months  .  - 

5 

13 

5 

9 

19 

Median  price  asked  

$33  300 

$21  100 

$21  300 

$27  200 

For  rent   

2 

325 

49 

19 

_ 

_ 

15 

4 

72 

47 

19 

4 

Vacant  less  thon  2  months  

213 

9 

5 

- 

- 

9 

49 

36 

6 

$1 66 

$98 

Other    

25 

136 

89 

8 

4 

8 

16 

9 

50 

42 

22 

is 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

2  172 

2  456 

2  830 

1  096 

811 

715 

2  184 

833 

1  413 

2  901 

1  320 

1  491 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

1 2 

196 

65 

30 

6 

2 

31 

10 

23 

64 

57 

1 7 

Lacking  only  hot  water  

2 

2 

2 

6 

2 

2 

5 

2 

1 

12 

1 

6 

Lacking  other  plumbing  facilities   

10 

194 

63 

24 

4 

26 

8 

22 

52 

56 

1 1 

PIPEO  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  ond  cold  

2  1 80 

2  646 

2  893 

815 

715 

2  210 

840 

1  433 

2  938 

1  361 

1  499 

Cold  only   _  

4 

4 

2 

11 

2 

2 

5 

3 

3 

24 

16 

7 

None     — 

2 

1 

3 

" 

2 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

2  1 79 

2  473 

2  855 

1  117 

817 

717 

2  205 

842 

1  420 

2  948 

1  346 

1  505 

Also  used  by  onother  household    _  _ 

3 

176 

40 

5 

9 

1 

16 

6 

29 

None                                -  _  -   

2 

3 

4 

1 

" 

1 1 

2 

3 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household   

2  1 74 

2  462 

2  832 

1  104 

813 

717 

2  190 

835 

1  415 

2  916 

1  324 

1  497 

Also  used  by  another  household  

4 

182 

40 

6 

10 

1 

15 

4 

27 

None   _  

6 

8 

23 

16 

4 

15 

7 

6 

45 

26 

1 1 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

2  1 76 

2  546 

2  865 

1  111 

817 

716 

2  202 

838 

1  41 2 

2  946 

1  341 

1  504 

Also  used  by  onother  household  _ 

4 

17 

5 

4 

8 

1 

4 

7 

No  complete  kitchen  facilities  

4 

89 

25 

1 1 

1 

5 

4 

20 

19 

29 

4 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1  __   

1  894 

1  154 

1  126 

729 

816 

624 

1  831 

664 

498 

2  202 

576 

1  348 

2  or  more   

290 

1  491 

1  767 

364 

1 

4 

381 

136 

938 

688 

796 

91 

Mobile  home  or  trailer  

_ 

7 

2 

33 

89 

3 

43 

75 

5 

69 

ROOMS 

1  room  _    _  _    

3 

211 

52 

9 

1 

- 

10 

1 

43 

17 

26 

2 

2  rooms   

14 

316 

99 

!6 

22 

8 

52 

49 

8 

8 

75 

451 

623 

82 

1 

g 

124 

31 

345 

53 

4  rooms  

188 

551 

658 

159 

2 

66 

237 

178 

428 

516 

275 

239 

5  rooms  

293 

424 

392 

201 

1 46 

725 

374 

386 

6  rooms     

412 

302 

451 

291 

80 

158 

629 

215 

159 

659 

352 

448 

7  rooms   

510 

200 

270 

166 

195 

194 

468 

111 

93 

392 

149 

208 

8  rooms  or  more        .  „_    

689 

197 

295 

179 

527 

217 

333 

98 

118 

262 

96 

164 

Median,  all  units   _  _   

6  7 

4.1 

4.5 

5.8 

8.0 

6.8 

6.0 

5.5 

4.0 

5.3 

5.3 

5.6 

Median,  owner  occupied  units            _  _ 

7.0 

5.9 

6.2 

6.2 

8.0 

6.8 

6.4 

5.8 

6.1 

5.7 

5.7 

5.7 

Median,  renter  occupied  units  

4  5 

3.2 

3.7 

4.5 

8.1 

6  4 

4.6 

4.3 

3.5 

3.7 

4.5 

4.4 

PERSONS 

All  occupied  units   _ 

2  147 

2  158 

2  754 

1  089 

812 

705 

2  173 

829 

1  312 

2  852 

1  332 

1  485 

1  person     

111 

560 

503 

212 

49 

22 

118 

114 

277 

393 

244 

140 

2  persons  _  -   

368 

626 

870 

323 

230 

101 

431 

277 

487 

884 

418 

434 

319 

346 

5 1 0 

202 

1 48 

1 23 

458 

132 

224 

564 

292 

278 

550 

332 

399 

146 

142 

219 

447 

132 

206 

502 

184 

305 

424 

162 

256 

1 10 

127 

143 

334 

94 

71 

303 

108 

177 

6  persons     

200 

67 

134 

54 

56 

56 

180 

53 

29 

120 

56 

75 

85 

31 

44 

25 

38 

28 

110 

16 

11 

55 

20 

50 

8  persons  or  more  

90 

34 

38 

17 

22 

13 

95 

11 

7 

31 

10 

26 

Median,  all  occupied  units  

4.0 

2  3 

2.5 

2.5 

3.4 

4.0 

3.7 

2.7 

2.3 

2.8 

2.5 

3.1 

Median,  owner  occupied  units  .  - 

4.1 

3.0 

3.3 

2.7 

3.4 

4.0 

3.7 

2.9 

2.5 

3.1 

2.7 

3.2 

3.4 

1 .9 

2.2 

2.3 

3.5 

3.9 

3.6 

2.3 

2.2 

2.1 

2.3 

2.7 



PERSONS  PER  ROOM 

2  147 

2  1 58 

2  754 

1  089 

612 

705 

2  173 

829 

1  312 

2  852 

1  332 

1  485 

1 .00  or  less   

2  010 

2  003 

2  593 

1  049 

808 

691 

1  954 

804 

1  255 

2  758 

1  286 

1  415 

1.01  to  1.50-   

116 

96 

127 

38 

3 

13 

166 

24 

38 

88 

43 

61 

21 

59 

34 

2 

1 

1 

53 

1 

19 

6 

3 

9 

With  oil  plumbing  facilities   

2  136 

2  014 

2  691 

1  061 

806 

703 

2  142 

819 

1  289 

2  795 

1  278 

1  469 

1.00  or  less   

2  000 

1  876 

2  535 

1  022 

802 

689 

1  930 

794 

1  235 

2  701 

1  234 

1  402 

1.01  to  1.50  

115 

92 

126 

37 

3 

13 

163 

24 

38 

88 

42 

60 

1 .51  or  more  

21 

46 

30 

2 

1 

1 

49 

1 

16 

6 

2 

7 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc  )  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Niskayuno 
(U) 

North 
Bellpon  (U) 

North  Chili 

01) 

North 
Patchogue 
(UJ 

North 
Pelhom 

Northport 

North 
Syracuse 

North 
Torrytown 

Norwich 

Nyack 

Ookdale  (U) 

Old 
Bethpage 

(U) 

Total  population   

6  IB* 

S  903 

3  163 

5  232 

5  114 

7  440 

8  687 

8  334 

8  843 

6  659 

7  314 

7  084 

All  housing  units  _ 

2  046 

1  402 

727 

1  645 

1  644 

2  413 

2  670 

2  818 

3  112 

2  483 

2  071 

1  661 

Vacant  —  seasonal  and  migratory  . 

2 

6 

25 

19 

s 

2 

3 

10 

All  year-round  housing  uniti  

2  044 

1  396 

727 

1  620 

1  644 

2  394 

2  665 

2  818 

3  110 

3  480 

2  061 

1  663 

POPULATION 

6  186 

5  858 

2  682 

5  203 

5  160 

7  342 

8  680 

8  272 

8  667 

6  618 

7  287 

6  979 

3.1 

4  5 

3.8 

3.5 

3.2 

3.2 

3.4 

3.0 

2.9 

2.7 

3.7 

4.2 

Owner  - 

3.2 

4.3 

4.0 

3  5 

3.5 

3.6 

3.7 

3.4 

3.1 

3.1 

40 

43 

Renter   

2.3 

5.0 

2.8 

3.2 

2.7 

2.1 

2.7 

2.7 

2.6 

2.5 

2.5 

2.7 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

Owner  occupied  

1  706 

974 

560 

1  263 

955 

1  688 

1  804 

1  158 

1  745 

922 

1  559 

1  573 

White   _  

1  702 

686 

558 

1  259 

911 

1  676 

1  792 

1  129 

1  730 

721 

1  557 

1  561 

Negro   _  _  

3 

283 

2 

1 

39 

4 

5 

29 

8 

198 

1 

1 

Rtlter  occy pi«d   .   

299 

339 

154 

238 

680 

631 

769 

1  595 

1  220 

1  489 

432 

81 

White     

284 

142 

154 

235 

591 

624 

757 

1  477 

1  200 

943 

429 

79 

7 

190 

2 

86 

3 

1 1 2 

13 

536 

2 

39 

81 

13 

119 

9 

75 

92 

65 

145 

69 

70 

9 

43 

2 

1  4 

o 

A 

17 

a 

1 

Vacant  less  than  6  months  

17 

2 

z 

12 

7 

5 

8 

2 

Median  price  asked   

$11  400 

$25  000 

_ 

$29  300 

$18  100 

$50000  + 

$15  000 

22 

7 

3 

5 

2 

22 

59 

32 

62 

42 

33 

_ 

15 

2 

3 

15 

40 

11 

42 

15 

21 

- 

$1 73 

$163 

$85 

$1 60 

$137 

$95 

$81 

$100 

$1 80 

Other  _  

13 

31 

4 

112 

7 

39 

24 

27 

66 

19 

33 

8 

PLUMBING  FACILITIES 

2  031 

1  384 

720 

1  581 

1  636 

2  367 

2  606 

2  639 

3  037 

2  391 

2  040 

1  652 

1 3 

1 2 

7 

39 

8 

27 

59 

1 79 

73 

89 

21 

1 1 

Lacking  only  hot  wafer  

5 

5 

4 

17 

3 

10 

5 

40 

13 

3 

8 

6 

8 

7 

3 

22 

5 

1 7 

54 

139 

60 

86 

13 

5 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  ond  cold  

2  037 

1  386 

723 

1  589 

1  641 

2  384 

2  658 

2  764 

3  083 

2  475 

2  053 

1  655 

Cold  only  

6 

10 

4 

30 

3 

10 

7 

52 

24 

5 

8 

8 

None  

1 

1 

2 

3 

FLUSH  TOILET 

2  042 

1  392 

724 

1  615 

1  640 

2  381 

2  636 

2  711 

3  082 

2  416 

2  058 

1  662 

Also  used  by  another  household  

2 

1 

2 

13 

28 

102 

24 

64 

3 

1 

None                                                  -  , 

2 

4 

1 

4 

2 

1 

5 

4 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

2  036 

1  389 

724 

1  599 

1  641 

2  379 

2  614 

2  686 

3  051 

2  397 

2  048 

1  659 

Also  used  by  another  household  

2 

2 

11 

32 

101 

31 

71 

3 

None  

8 

7 

1 

21 

1 

4 

19 

31 

28 

12 

10 

4 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

2  043 

1  394 

725 

1  615 

1  638 

2  372 

2  633 

2  709 

3  058 

2  055 

1  661 

Also  used  by  another  household               -  _ 

1 

4 

5 

4 

14 

6 

38 

i 

i 

No  complete  kitchen  facilities  

1 

2 

2 

4 

2 

17 

28 

95 

46 

14 

5 

i 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1  __  

1  738 

1  368 

593 

1  590 

802 

1  821 

1  957 

870 

1  546 

916 

1  670 

1  596 

2  or  more  

306 

26 

133 

30 

839 

573 

707 

1  948 

1  511 

1  563 

387 

67 

Mobile  home  or  troiler  __    .              _      _  _ 

2 

1 

_ 

3 

_ 

1 

_ 

53 

1 

4 

_ 

ROOMS 

1  room  

2 

1 

1 

4 

1 

44 

29 

118 

30 

92 

5 

4 

2  rooms  

15 

3 

25 

12 

34 

62 

48 

69 

63 

157 

47 

2 

88 

26 

45 

63 

214 

297 

212 

481 

299 

597 

194 

46 

4  rooms  

161 

145 

85 

343 

278 

254 

513 

674 

399 

446 

238 

24 

251 

693 

1 48 

472 

284 

320 

654 

553 

580 

420 

254 

123 

6  rooms   

580 

326 

200 

400 

332 

489 

712 

335 

646 

431 

394 

248 

7  rooms   

552 

132 

132 

204 

243 

392 

331 

216 

504 

168 

460 

605 

395 

70 

91 

122 

258 

536 

166 

372 

589 

169 

469 

611 

Median,  all  units  

6.4 

5.3 

5.8 

5.3 

5.5 

59 

5.3 

46 

5.8 

44 

6.2 

7.1 

Median,  owner  occupied  units  -  _   

6  6 

5.3 

6.1 

56 

64 

6.6 

5.8 

6.3 

6.6 

6.0 

6.8 

7.2 

Median,  renter  occupied  units  

4.0 

5.1 

38 

4.6 

4.0 

3.4 

40 

3.9 

4.5 

34 

3  6 

34 

PERSONS 

All  occupied  units  

2  005 

1  315 

714 

1  501 

1  635 

2  319 

2  573 

2  753 

2  965 

2  411 

1  991 

1  654 

1  person  _   

253 

78 

53 

164 

279 

431 

286 

520 

653 

656 

137 

34 

673 

211 

161 

375 

456 

585 

739 

809 

870 

701 

513 

203 

375 

216 

121 

283 

260 

417 

464 

481 

525 

393 

350 

234 

346 

234 

149 

309 

284 

375 

455 

430 

390 

297 

406 

509 

1 89 

206 

1 07 

192 

196 

261 

307 

273 

262 

163 

294 

391 

6  persons   _   

99 

135 

75 

96 

92 

133 

186 

139 

141 

110 

158 

193 

7  persons    

39 

101 

29 

37 

42 

73 

75 

61 

64 

49 

75 

52 

8  persons  or  more   .   

31 

134 

19 

45 

26 

44 

61 

40 

60 

42 

58 

38 

Median,  all  occupied  units     

2.7 

4.2 

3.6 

3.2 

2.8 

2.8 

3.1 

2.6 

2.5 

2.3 

3  5 

4.2 

Median,  owner  occupied  units  

2.9 

4.0 

3.9 

3.3 

3.3 

3.4 

3.5 

3.1 

2.7 

2.8 

3.9 

4.3 

Median,  renter  occupied  units   .  _ 

2.1 

4.6 

2.3 

3.0 

2.3 

1 .9 

2.3 

2.4 

2.2 

2.0 

2.2 

2.4 

PERSONS  PER  ROOM 

All  occupied  units  

2  005 

1  315 

714 

1  501 

1  635 

2  319 

2  573 

2  753 

2  965 

2  411 

1  991 

1  654 

1.00  or  less                       _  _ 

1  973 

1  016 

666 

1  404 

1  539 

2  271 

2  417 

2  514 

2  855 

2  211 

1  902 

1  625 

1.01  to  1.50._  

30 

215 

45 

81 

86 

41 

141 

179 

91 

132 

76 

25 

1 .51  or  more  

2 

84 

3 

16 

10 

7 

15 

60 

19 

68 

13 

4 

With  oil  plumbing  facilities   

1  993 

1  306 

707 

1  477 

1  627 

2  294 

2  522 

2  582 

2  899 

2  326 

1  970 

1  643 

1.00  or  less  .   

1  962 

1  009 

659 

1  384 

1  533 

2  247 

2  370 

2  363 

2  795 

2  144 

1  881 

1  614 

1.01  to  1.50_.  

29 

213 

45 

79 

84 

41 

138 

171 

87 

132 

76 

25 

1.51  or  more   

2 

84 

3 

14 

10 

6 

14 

48 

17 

50 

13 

4 
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Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Old 

Orange 

Orchard 

Oyster  Bay 

Pelham 

Plottsburgh 

Pleosont- 

Westbury 

Lake  (U) 

Pork 

Owego 

(U) 

Palmyra 

Manor 

Penn  Yan 

Perry 

Phoenix 

Base  (U) 

ville 

Total  population   

2  667 

4  348 

3  732 

5  152 

6  822 

3  776 

6  673 

S  168 

4  538 

2  617 

7  078 

7  110 

All  housing  units 

742 

1  338 

1  175 

1  786 

2  262 

1  317 

1  988 

1  939 

1  663 

806 

1  495 

2  257 

Vocont —  seasonal  and  migrotory  . 

90 

i 

2 

2 

s 

9 

All  year-round  housing  units  

73S 

1  248 

1  175 

1  785 

2  260 

1  315 

1  987 

1  933 

1  654 

806 

1  495 

2  257 

POPULATION 

Population  in  housing  units 

2  615 

4  337 

3  723 

5  041 

6  732 

3  700 

6  655 

5  130 

4  486 

2  617 

5  785 

6  886 

Per  occupied  unit 

3.7 

3.7 

3.2 

3.0 

3.2 

2.9 

3.4 

2.8 

2.9 

3.3 

4.0 

3.1 

Owner 

4.0 

3.8 

3.6 

3.3 

3.5 

3.2 

3.7 

3.0 

3.1 

3.5 

3.7 

3.5 

Renter 

2.9 

3.2 

2.2 

2.6 

2.6 

2.5 

2.3 

2.3 

2.7 

3.1 

4.0 

2.S 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

Ownor  occupied  

540 

1  015 

876 

1  004 

1  328 

789 

1  487 

1  227 

1  052 

514 

18 

1  395 

White   — 

532 

998 

875 

986 

1  294 

787 

1  481 

1  215 

1  049 

513 

18 

1  389 

Negro  -     

16 

17 

32 

1 

2 

10 

1 

1 

1 

165 

158 

274 

670 

792 

473 

486 

625 

472 

270 

1  441 

819 

White     — 

157 

152 

273 

663 

714 

472 

480 

621 

469 

270 

1  240 

812 

Negro   

8 

4 

1 

7 

75 

6 

4 

1 85 

4 

Vacant  ytcr-round  

33 

75 

25 

111 

140 

53 

14 

SI 

130 

22 

36 

43 

For  sale  only  

4 

1 1 

4 

20 

15 

10 

5 

10 

9 

6 

5 

Vacant  less  than  6  months-  - 

9 

10 

13 

7 

5 

4 

5 

3 

Median  price  asked  _ 

$27  100 

$12  900 

$39  700 

$13  800 

$42  500 

$9  200 

$7  500 

$10  000 

$40  600 

For  rent 

2 

23 

6 

33 

93 

22 

7 

21 

32 

9 

19 

Vacant  less  than  2  months  

20 

4 

24 

86 

14 

4 

15 

14 

2 

.- 

12 

Median  rent  asked   _ 

$96 

$175 

$73 

$107 

$115 

$139 

$64 

$66 

$88 

$141 

Other    

27 

41 

15 

58 

32 

21 

2 

50 

89 

7 

36 

19 

With  all  plumbing  facilities  

735 

1  228 

1  168 

1  713 

2  209 

1  282 

1  983 

1  867 

1  570 

778 

1  489 

2  239 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

3 

20 

7 

72 

51 

33 

4 

66 

84 

28 

6 

18 

Locking  only  hot  water  

1 

7 

1 

8 

8 

10 

1 

4 

12 

6 

2 

Lacking  other  plumbing  facilities  

2 

13 

6 

64 

43 

23 

3 

62 

72 

22 

6 

16 

DIDCn  UJATtD   IM    CTDI  IJ"TI  IDC 

rlrfcU  WAIbK  llN  bIKUCIUKc 

Hot  and  cold   

737 

1  232 

1  174 

1  751 

2  245 

1  302 

1  986 

1  921 

1  614 

795 

1  495 

2  255 

Cold  only  

1 

13 

1 

26 

14 

12 

1 

12 

40 

11 

2 

None.  _   

- 

3 

- 

8 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CSIICU  TrtHCT 

rLUsn  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

736 

1  243 

1  174 

1  751 

2  234 

1  307 

1  984 

1  906 

1  630 

796 

1  490 

2  242 

Also  used  by  another  household  

2 

1 

18 

22 

6 

23 

6 

10 

S 

12 

None   

- 

5 

- 

16 

4 

2 

3 

4 

18 

- 

- 

3 

DATMTUb  OR  5HOW6R 

For  exclusive  use  of  household  

736 

1  235 

1  169 

1  722 

2  218 

1  293 

1  987 

1  877 

1  586 

786 

1  489 

2  243 

Also  used  by  another  household  

1 

1 

21 

25 

7 

27 

7 

7 

6 

12 

None  .  .  _   

1 

13 

5 

42 

17 

15 

- 

29 

61 

13 

- 

2 

r/MJDI  ETC    iriTfUCfcd   CA  I'll  ITICC 

LUmrLtlt  KIICnhN  rACILIIICb 

For  exclusive  use  of  household  

728 

1  213 

1  171 

1  714 

2  229 

1  301 

1  982 

1  891 

1  619 

798 

1  483 

2  236 

Also  used  by  another  household   

2 

2 

8 

2 

1 

1 

3 

7 

6 

No  complete  kitchen  facilities  

8 

35 

4 

69 

23 

12 

5 

41 

34 

5 

5 

15 

IIKJITC   IM    CTDI  lf"TI  IDC 
UNlIb  IN  blKUCTUKE 

| 

687 

1  152 

902 

968 

1  389 

794 

1  522 

1  277 

1  121 

567 

25 

1  398 

2  or  more 

51 

93 

273 

797 

871 

517 

465 

656 

504 

232 

1  470 

858 

Mobile  home  or  trailer 

3 

20 

4 

29 

7 

1 

ROOMS 

1  room  

3 

22 

5 

25 

40 

14 

15 

32 

6 

3 

6 

22 

10 

14 

9 

38 

59 

23 

42 

27 

31 

13 

3 

48 

3  rooms   _  

13 

40 

62 

160 

352 

158 

165 

166 

124 

47 

17 

301 

4  rooms  

32 

101 

129 

237 

293 

203 

145 

230 

194 

122 

344 

330 

5  rooms   -   

46 

339 

178 

342 

259 

236 

136 

328 

300 

159 

928 

323 

6  rooms 

70 

278 

256 

351 

385 

263 

264 

390 

366 

214 

112 

428 

7  rooms 

106 

266 

239 

271 

363 

202 

323 

348 

287 

117 

19 

376 

8  rooms  or  more 

458 

188 

297 

361 

509 

216 

897 

412 

346 

131 

66 

429 

Median  oil  units 

8.3 

5.9 

6.3 

5.8 

5.8 

5.6 

7.2 

6.0 

6.0 

5.8 

4  9 

5.7 

Median  owner  occupied  units 

8.5  + 

6.1 

6.8 

6.7 

6.9 

6.4 

7  9 

6.7 

6.5 

6.2 

5.1 

6.7 

Median  renter  occupied  units 

5.6 

4.4 

4.3 

4.5 

3.8 

4.0 

3.7 

4.3 

4.9 

4.6 

4  9 

3.8 

PERSONS 

All  occupied  units  

705 

1  173 

1  150 

1  674 

2  120 

1  262 

1  973 

1  852 

1  524 

784 

1  459 

2  214 

1  person  _    

50 

82 

172 

365 

356 

278 

269 

514 

314 

103 

19 

345 

2  persons    

164 

240 

362 

493 

581 

381 

496 

553 

438 

216 

270 

642 

143 

21 1 

171 

254 

332 

194 

372 

244 

299 

168 

343 

390 

4  persons  _    

137 

301 

191 

225 

397 

179 

341 

220 

217 

102 

330 

390 

5  persons    

106 

193 

119 

162 

251 

108 

248 

160 

124 

91 

255 

261 

6  persons 

57 

86 

62 

83 

1  14 

67 

127 

86 

72 

53 

142 

120 

7  persons 

25 

36 

37 

44 

56 

32 

72 

39 

29 

24 

65 

40 

8  persons  or  more 

23 

24 

36 

48 

33 

23 

48 

36 

31 

27 

35 

26 

Median,  all  occupied  units  

3.5 

3.7 

2.7 

2.5 

2.9 

2.4 

3.1 

2.2 

2.5 

2.9 

3.8 

2.8 

Median,  owner  occupied  units  

3  7 

3.8 

3.3 

2.8 

35 

2.7 

3.5 

2.4 

26 

3.1 

2.5 

3.4 

Median,  renter  occupied  units  .. 

2.5 

2.7 

1.9 

2.1 

2.1 

2.1 

2.0 

1.8 

2.3 

2.7 

3.8 

2.2 

PERSONS  PER  ROOM 

All  occupied  units   

705 

1  173 

1  150 

1  674 

2  120 

1  262 

1  973 

1  852 

1  524 

784 

1  459 

2  214 

1.00  or  less  _  

693 

1  120 

1  123 

1  607 

2  042 

1  202 

1  927 

1  798 

1  476 

737 

1  261 

2  145 

1.01  to  1.50    

11 

42 

25 

54 

64 

49 

33 

43 

38 

40 

170 

58 

1.51  or  more  

1 

11 

2 

13 

14 

11 

13 

11 

10 

7 

28 

11 

With  oil  plumbing  facilities  

702 

1  161 

1  143 

1  615 

2  072 

1  231 

1  969 

1  793 

1  480 

758 

1  453 

2  196 

1.00  or  less   

690 

1  109 

1  116 

1  555 

1  995 

1  171 

1  923 

1  740 

1  434 

713 

1  259 

2  128 

1  01  to  1  50  

11 

41 

25 

47 

63 

49 

33 

42 

37 

38 

170 

58 

1.51  or  more   

1 

11 

2 

13 

14 

11 

13 

11 

9 

7 

24 

10 
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Table  23.    Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Port  Ewen 

an 

Port 
Jefferson 
Station  (U) 

Port 
Jefferson 

Port  Jervis 

Port 
Washington 
North 

Potsdam 

Roveno 

Red  Oaks 
Mill  (U) 

Riverheod 

(U) 

Roessleville 

(U) 

Ronkon- 
koma  (U) 

Roslyn 
Heights  (U) 

Total  population   

2  882 

7  403 

5  SIS 

6  8S2 

2  578 

9  985 

2  797 

3  919 

7  585 

S  476 

7  234 

7  242 

All  housing  unitf  _  

925 

2  006 

1  799 

3  334 

842 

2  138 

904 

1  023 

2  568 

1  806 

2  084 

2  165 

Vacant  -  seasonal  and  migratory  „ 

2 

4 

22 

1 

4 

3 

4 

1 

85 

AH  year-round  housing  units  

923 

2  002 

1  777 

3  333 

842 

2  134 

904 

1  020 

2  564 

1  803 

1  999 

2  165 

POPULATION 

Population  in  housing  aaits   

2  867 

7  351 

5  292 

8  823 

2  578 

5  935 

2  788 

3  904 

7  S37 

5  476 

7  082 

7  212 

3.3 

3.7 

3.1 

2.8 

3.1 

2.9 

3.2 

39 

3.1 

3.1 

3.7 

3.4 

3.3 

4.1 

3.5 

2.9 

3.9 

3.3 

3.3 

3.9 

3.1 

3.2 

3.9 

3.5 

3.1 

2  6 

24 

2.6 

2.1 

2.6 

2.9 

2.8 

3.0 

2.7 

2.8 

2.9 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

726 

1  500 

1  100 

1  833 

465 

1  013 

648 

951 

1  660 

1  429 

1  525 

1  832 

White  __    

714 

1  488 

1  092 

1  814 

454 

1  009 

648 

932 

1  503 

1  417 

1  520 

1  801 

Negro   

12 

6 

7 

15 

7 

2 

- 

8 

154 

8 

1 

18 

lost  of  occupied    

148 

473 

606 

1  322 

373 

1  031 

229 

Si 

804 

351 

407 

306 

White    

139 

466 

578 

1  289 

361 

1  002 

229 

55 

604 

347 

406 

181 

4 

2 

15 

20 

1 1 

6 

| 

193 

1 

1 16 

Vocont  year -round  

49 

29 

71 

178 

4 

90 

27 

13 

100 

25 

67 

27 

9 

]  7 

33 

y 

] } 

A 

2 

10 

| 

■ 

Vacant  less  than  6  months  

4 

9 

14 

21 

6 

2 

4 

4 

Median  price  asked  

$10  000 

$30  000 

$33  800 

$10  400 

$22  500 

$15  000 

$18  800 

For  rent  

7 

7 

27 

81 

i 

49 

"s 

"i 

45 

io 

5 

io 

5 

3 

19 

39 

22 

1 

16 

7 

3 

7 

toe 

^  1  00 

$  1  56 

$03 

*  1  OA 

*  1  ZO 

tin 

*  i  on 

$  1 1 0 

Other      

34 

13 

27 

64 

2 

30 

13 

io 

45 

14 

54 

13 

PLUMBING  FACILITIES 

896 

1  991 

1  744 

3  226 

837 

2  078 

884 

1  018 

2  495 

1  782 

1  978 

2  131 

27 

]  ] 

33 

107 

c 

56 

20 

2 

69 

23 

21 

J4 

Lacking  only  hot  water,.  

3 

6 

7 

20 

3 

14 

8 

1 

25 

9 

8 

5 

Locking  other  plumbing  facilities  

24 

5 

26 

87 

2 

42 

1 2 

1 

44 

1  4 

13 

29 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

U  -  t    -  „  A  k«U 

907 

1  996 

3  296 

838 

2  1 03 

893 

1  018 

2  523 

1  794 

1  989 

2  1 57 

Cold  only     

12 

6 

34 

4 

31 

10 

1 

37 

10 

9 

7 

None  

4 

3 

3 

1 

4 

1 

1 

1 

FLUSH  TOILET 

91 1 

2  001 

1  766 

3  285 

841 

2  1 22 

900 

1  019 

2  546 

j  80 1 

1  996 

2  1 42 

Also  used  by  another  household  ..  _   

4 

45 

i 

ii 

2 

5 

2 

2 

21 

None  

1 2 

1 

7 

3 

2 

1 3 

2 

1 

2 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household   

901 

1  997 

1  752 

3  248 

841 

2  093 

893 

1  019 

2  523 

1  792 

1  986 

2  1 36 

Also  used  by  another  household  

4 

45 

18 

4 

4 

2 

5 

22 

None  

22 

5 

21 

40 

1 

23 

7 

1 

37 

1 1 

8 

7 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

915 

2  000 

1  760 

3  268 

842 

2  085 

893 

1  019 

2  519 

1  795 

1  991 

2  1 36 

Also  used  by  another  household  

2 

7 

8 

2 

25 

No  complete  kitchen  facilities    

8 

2 

1 5 

58 

41 

1 1 

1 

43 

10 

6 

4 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1   _   

763 

1  627 

1  236 

1  932 

481 

1  077 

490 

1  000 

1  896 

1  433 

1  781 

1  934 

2  or  more  _ 

130 

375 

540 

1  401 

361 

1  006 

319 

20 

504 

304 

216 

231 

Mobile  home  or  trailer   

30 

_ 

1 

_ 

_ 

51 

95 

_ 

164 

68 

2 

_ 

ROOMS 

1  room   .  

2 

6 

23 

48 

47 

41 

4 

- 

23 

2 

16 

26 

2  rooms  __ 

19 

41 

43 

89 

62 

97 

8 

5 

41 

19 

39 

28 

3  rooms 

39 

21 1 

295 

339 

127 

277 

40 

14 

217 

103 

132 

82 

4  rooms  _                                           -  - 

160 

204 

230 

595 

108 

403 

179 

60 

582 

330 

303 

133 

224 

207 

205 

736 

57 

344 

221 

149 

595 

485 

544 

345 

6  rooms      

256 

531 

271 

831 

63 

315 

223 

266 

525 

532 

498 

485 

7  rooms   

123 

424 

331 

377 

78 

255 

115 

259 

354 

198 

248 

434 

8  rooms  or  more  

100 

378 

379 

318 

300 

402 

114 

267 

227 

136 

219 

632 

Medion,  all  units  „  

5.6 

6  1 

5.8 

5.3 

5.8 

5.2 

5.5 

66 

5.2 

5.4 

5.4 

6.5 

Median,  owner  occupied  units  

5.8 

6.5 

6.8 

6.0 

7.8 

68 

5.7 

66 

5.8 

5.6 

5.7 

6.8 

Medion,  renter  occupied  units  

4  4 

3.5 

3.5 

4.2 

3.2 

4.0 

4.8 

4.7 

4.2 

4.2 

3.9 

4.0 

PERSONS 

All  occupied  wits   

874 

1  973 

1  706 

3  155 

838 

2  044 

877 

1  007 

2  464 

1  780 

1  932 

2  138 

1  person   

136 

159 

314 

740 

147 

390 

116 

56 

474 

268 

197 

189 

2  persons    

228 

409 

483 

982 

208 

660 

265 

196 

717 

562 

421 

557 

3  persons 

163 

344 

272 

531 

137 

378 

160 

166 

438 

328 

333 

444 

4  persons..       

145 

428 

288 

410 

195 

297 

155 

262 

357 

277 

416 

461 

1 10 

348 

1 78 

251 

107 

159 

102 

160 

229 

183 

258 

312 

6  persons   

52 

167 

88 

131 

27 

76 

43 

102 

110 

96 

156 

99 

7  persons   

18 

72 

53 

66 

11 

47 

24 

44 

72 

42 

83 

48 

8  persons  or  more    ...  

22 

46 

30 

44 

6 

37 

12 

21 

67 

24 

68 

28 

Median,  oil  occupied  units  

2.9 

3.7 

2.7 

2.4 

3.0 

2.5 

2.9 

3.8 

2.6 

2.7 

3.5 

3.2 

Median,  owner  occupied  units  

3.0 

4.1 

3.4 

2.5 

3.9 

2.9 

3.0 

3.9 

2  7 

2.8 

3.8 

3.4 

2.6 

2.3 

2.0 

2.2 

1.9 

2.2 

2.5 

2.4 

2.5 

2.3 

2.4 

2.3 

PERSONS  PER  ROOM 

All  occupied  unit  I  

874 

3  1 55 

838 

2  044 

1  780 

1  932 

2  138 

1.00  or  less   _  

822 

1  898 

1  640 

3  006 

817 

1  961 

838 

977 

2  291 

1  728 

1  756 

2  064 

1.01  to  1.50  

41 

68 

49 

124 

12 

61 

33 

27 

129 

49 

154 

63 

1.51  or  more  

1  1 

7 

17 

25 

9 

22 

6 

3 

44 

3 

22 

11 

Wh-ll  oil  plumbing  facility   _ 

8S0 

1  962 

1  677 

3  059 

833 

1  995 

859 

1  006 

2  405 

1  758 

1  915 

2  105 

1.00  or  less  

799 

1  887 

1  614 

2  919 

813 

1  914 

823 

977 

2  238 

1  707 

1  740 

2  035 

1.01  to  1.50   

41 

68 

46 

117 

11 

59 

31 

26 

123 

48 

153 

62 

1.51  or  more  

10 

7 

17 

23 

9 

22 

5 

3 

44 

3 

22 

8 
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Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  medion,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Rosryn 

Salamanca 

Sands  Point 

Son  Remo 
(U) 

Soranoc 
Lake 

Sougerties 
South  (U) 

Sougerties 

Scotio 

Sea  Cliff 

Seneca  Foils 

Setauket- 
South 
Setouket  (U) 

Sherrill 

Total  population   

2  546 

7  877 

2  916 

8  302 

6  086 

3  159 

4  190 

8  224 

5  890 

7  794 

6  857 

2  986 

All  housing  units  

1  019 

2  (71 

(45 

2  088 

2  296 

808 

1  566 

2  910 

2  027 

2  696 

2  078 

932 

Vacant  —  seasonal  and  migratory  . 

10 

12 

51 

35 

5 

1 

1 1 

3 

22 

All  year-round  housing  units  

1  019 

2  861 

833 

2  037 

2  261 

808 

1  561 

2  909 

2  016 

2  693 

2  056 

932 

POPULATION 

r  \J  r  \J  L«  ■  li_/l^ 

Population  in  housing  units  

2  S02 

7  843 

2  916 

8  277 

5  790 

3  159 

4  161 

8  216 

5  820 

7  740 

6  856 

2  986 

Per  occupied  unit   

2.7 

2.9 

3.6 

4.1 

2.8 

4.0 

2.9 

2.9 

3.0 

3.0 

3.5 

3.3 

Owner  

3.3 

3.0 

3.8 

4.2 

3.2 

4.2 

3.2 

3.1 

3.3 

3.2 

3.8 

3.4 

Renter  _  

2.4 

2.7 

2.5 

2.9 

2.2 

2.6 

2.5 

2.2 

2.2 

2.6 

2.7 

2.7 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

Owetr  occupitd  

297 

1  847 

699 

1  819 

1  113 

687 

861 

2  092 

1  403 

1  741 

1  474 

776 

White     

295 

1  832 

688 

1  817 

1  109 

679 

861 

2  087 

1  387 

1  737 

1  458 

775 

Negro    

2 

1 

6 

1 

2 

5 

- 

2 

11 

1 

7 

1 

Beater  occulted  

637 

857 

112 

191 

992 

103 

579 

734 

562 

832 

467 

135 

White  _  _     

593 

819 

110 

190 

982 

102 

575 

731 

552 

825 

450 

135 

36 

2 

4 

\ 

2 

] 

5 

4 

12 

Vacant  yeer-revad  

85 

157 

22 

27 

156 

18 

121 

83 

51 

120 

115 

21 

28 

5 

7 

1 3 

3 

31 

]  ] 

7 

22 

23 

7 

Vacant  less  than  6  months   

12 

5 

4 

6 

5 

8 

4 

13 

16 

4 

Median  price  asked   

_ 

$11  300 

$50000  + 

$30  000 

$11  300 

$10  ooo 

$26  000 

$27  500 

$14  600 

$36  900 

$14  200 

For  rent  

78 

53 

5 

5 

63 

4 

41 

26 

5 

51 

47 

4 

Vocant  less  than  2  months  

12 

20 

4 

4 

32 

13 

13 

- 

30 

27 

$300  + 

$48 

$275 

$1 35 

$63 

$86 

$115 

$1 58 

$86 

$1  79 

Other   

7 

76 

12 

15 

80 

ii 

49 

46 

39 

47 

45 

io 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

1  004 

2  769 

827 

2  018 

2  137 

804 

1  448 

2  883 

1  988 

2  587 

2  037 

926 

1 5 

92 

6 

1 9 

1 24 

1 13 

26 

28 

106 

19 

6 

Lacking  only  hot  water  

5 

11 

2 

4 

11 

3 

16 

5 

11 

7 

6 

2 

Lacking  other  plumbing  facilities  

1 0 

81 

4 

1 5 

113 

1 

97 

21 

1 7 

99 

1 3 

4 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold  

1  013 

2  843 

831 

2  030 

2  245 

804 

1  508 

2  902 

2  004 

2  681 

2  042 

929 

Cold  only         -  -  — 

6 

17 

2 

5 

14 

3 

45 

7 

11 

11 

8 

3 

1 

2 

2 

1 

8 

1 

1 

6 

~ 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

1  01 5 

2  797 

830 

2  027 

2  164 

807 

1  507 

2  907 

2  004 

2  653 

2  046 

930 

Also  used  by  another  household  

3 

57 

2 

6 

93 

42 

2 

11 

38 

2 

1 

None  

1 

7 

1 

2 

4 

1 

12 

1 

2 

6 

1 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

1  009 

2  782 

832 

2  023 

2  1 49 

807 

1  466 

2  889 

2  001 

2  597 

2  044 

928 

Also  used  by  another  household  __ 

2 

64 

7 

99 

41 

3 

10 

38 

2 

None  

8 

15 

1 

7 

13 

1 

54 

1 7 

5 

58 

10 

4 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

995 

2  750 

833 

2  022 

803 

1  512 

2  893 

2  008 

2  637 

2  045 

927 

Also  used  by  another  household  __   

1 

3 

2 

19 

4 

3 

2 

4 

3 

1 

No  complete  kitchen  facilities ,  _ 

23 

108 

1 3 

48 

5 

45 

13 

6 

52 

8 

4 

UNITS  IN  STRUCTURE 

will  1  J    111  JIIWV-IWHE 

1   

333 

1  967 

746 

1  898 

1  141 

732 

856 

2  052 

1  466 

1  726 

1  648 

788 

2  or  more  -   

684 

893 

80 

137 

1  096 

75 

705 

857 

550 

884 

407 

144 

Mobile  home  or  trailer  

2 

1 

7 

2 

24 

1 

_ 

_ 

83 

1 

_ 

ROOMS 

1  room     

30 

67 

5 

11 

55 

4 

37 

13 

22 

43 

30 

2 

2  rooms  

50 

57 

10 

22 

132 

5 

40 

18 

57 

32 

67 

7 

288 

1 25 

31 

77 

299 

42 

165 

239 

202 

202 

1 39 

34 

4  rooms   - 

284 

252 

33 

95 

497 

45 

303 

358 

253 

442 

178 

81 

70 

521 

34 

146 

433 

1 18 

312 

560 

299 

432 

1 54 

6  rooms                                         .  .  ._ 

72 

836 

66 

270 

345 

147 

322 

844 

445 

563 

338 

298 

7  rooms  

70 

580 

125 

533 

213 

237 

196 

490 

339 

460 

571 

191 

8  rooms  or  more-  -  -  

155 

423 

529 

883 

287 

210 

186 

387 

399 

519 

579 

139 

Median,  all  units    

4.0 

6.0 

8  2 

7.2 

4.8 

6.7 

5.3 

5.8 

5.9 

5.8 

6.7 

6.0 

Median,  owner  occupied  units  

7.5 

6.4 

8.5 

7.4 

5.9 

69 

6.0 

6.2 

6.5 

6.5 

7.1 

6.2 

Median,  renter  occupied  units  

3.5 

4.9 

4.1 

3.9 

3.8 

3.7 

4.1 

4.3 

3.8 

4.2 

3.8 

48 

PERSONS 

All  occupied  unit!   

934 

2  704 

811 

2  010 

2  105 

790 

1  440 

2  826 

1  965 

2  573 

1  941 

911 

1  person     . 

174 

663 

54 

100 

608 

44 

338 

593 

409 

500 

189 

128 

2  persons      

364 

823 

205 

264 

612 

138 

430 

887 

554 

723 

440 

266 

1 66 

31 1 

295 

1 16 

215 

332 

4  persons    

147 

322 

162 

539 

252 

213 

212 

391 

306 

385 

468 

148 

67 

242 

115 

1 33 

1 10 

247 

1 77 

248 

297 

124 

6  persons             _  -   

18 

137 

61 

211 

91 

82 

70 

133 

102 

133 

125 

54 

7  persons     ... 

11 

93 

31 

82 

47 

47 

40 

57 

47 

55 

52 

20 

8  persons  or  more  

5 

50 

17 

58 

53 

17 

25 

52 

26 

42 

38 

24 

Medion,  all  occupied  units  

2.3 

2.3 

3.4 

4.1 

2.2 

4.0 

2.4 

2.4 

2.6 

2.6 

3.5 

2.9 

Medion,  owner  occupied  units  

3.1 

2.4 

3.6 

4.2 

2.7 

4.1 

2.6 

2.7 

3.0 

2.9 

3.8 

3.0 

Medion,  renter  occupied  units  

2  1 

2.2 

2.3 

2.7 

1.8 

2.2 

2.1 

1.9 

1 .9 

2.2 

2.3 

2.3 

PERSONS  PER  ROOM 

All  occupied  units  

934 

2  704 

611 

2  010 

2  105 

790 

1  440 

2  826 

1  965 

2  573 

1  941 

911 

1  00  or  less   

885 

2  591 

803 

1  956 

2  006 

763 

1  378 

2  770 

1  922 

2  479 

1  893 

885 

1.01  to  1.50   

23 

99 

5 

45 

83 

24 

56 

48 

40 

74 

34 

24 

1.51  or  more    

26 

14 

3 

9 

16 

3 

6 

8 

3 

20 

14 

2 

WHk  ell  plumbing  MMn  

919 

2  630 

805 

1  992 

2  000 

787 

1  346 

2  800 

1  939 

2  469 

1  926 

906 

1  00  or  less     

871 

2  522 

798 

1  940 

1  907 

760 

1  287 

2  746 

1  896 

2  387 

1  879 

880 

1.01  to  1.50    

23 

94 

5 

44 

79 

24 

55 

46 

40 

69 

34 

24 

1.51  or  more  

25 

14 

2 

8 

14 

3 

4 

8 

3 

13 

13 

2 
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Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


{For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Shirley  (U) 

Sidney 

Silver  Creek 

Skaneateles 

Slobtown 

(U) 

Sloan 

Sloatsburg 

Solvoy 

South- 
ampton 

South  Glens 
Foils 

South 
Holbrook 

(U) 

] 

South 
Huntington 

(U) 

nm  popuintiw  

6  280 

4  7(9 

3  1(2 

3  055 

2  753 

5  216 

3  134 

(  2(0 

4  904 

4  013 

6  700 

9  115 

AN  housing  unit i   

2  513 

1  779 

1  237 

1  031 

(23 

1  6(7 

til 

2  (92 

2  39( 

1  327 

1  (36 

2  504 

Vacant  —  seasonal  and  migrotory  _ 

290 

2 

63 

3 

3 

4 

387 

1 

5 

1 

AN  ye  or- round  howling  units.  

2  293 

1  777 

1  174 

1  028 

(23 

1  6(7 

91$ 

2  ((( 

2  011 

1  326 

1  (31 

2  503 

POPULATION 

Pop«lrtk>n  in  howling  until  

6  264 

4  76* 

3  1(2 

3  023 

2  753 

5  206 

3  077 

(  224 

4  746 

4  013 

6  670 

(  9(6 

3.3 

2.9 

2.9 

3.0 

3.6 

3.1 

3.5 

2.9 

2.9 

3.1 

3.9 

3.6 

Owner  

3.2 

3.1 

2.9 

3.2 

3.6 

3.3 

3.6 

3.1 

3.0 

3.3 

3.9 

3.8 

Renter    

3.6 

2.5 

2.7 

2.4 

3.2 

2.8 

3.1 

2.7 

2.5 

2.6 

3.7 

2.5 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

OwMf  occupied  

1  546 

1  100 

(09 

732 

621 

1  179 

651 

1  722 

1  168 

(91 

1  615 

2  195 

White  

1  518 

1  095 

806 

730 

618 

1  178 

647 

1  718 

1  016 

887 

1  605 

2  184 

Negro  —   

11 

2 

1 

1 

3 

- 

4 

1 

148 

2 

3 

3 

■  tittr  o<c  vpiod  

366 

570 

300 

267 

153 

488 

238 

1  069 

496 

396 

101 

274 

White   

356 

563 

294 

266 

151 

451 

234 

1  059 

419 

396 

95 

265 

3 

3 

2 

| 

37 

2 

) 

76 

3 

6 

Vacant  year-round  

361 

107 

65 

29 

49 

20 

26 

97 

347 

39 

115 

34 

}  1 

9 

1 2 

10 

1 5 

j 

5 

A 

|4] 

| 

27 

c 

Vacant  less  than  6  months  

4 

5 

4 

1 

12 

3 

5 

26 

4 

$10  300 

$12  500 

$11  300 

$25  000 

$24  200 

$22  500 

$23  800 

$30  200 

$30  000 

For  rent   

5 

84 

23 

7 

24 

5 

38 

78 

1 

8 

Vocont  less  thon  2  months  

35 

8 

4 

8 

3 

12 

12 

8 

5 

$128 

$86 

$1 68 

$63 

*rD 

$90 

$1 28 

(1 32 

Other     

365 

14 

30 

12 

10 

14 

14 

53 

255 

17 

87 

21 

PLUMBING  FACILITIES 

With  oil  plumbing  facilities  

2  247 

1  749 

1  154 

1  018 

817 

1  658 

906 

2  837 

1  977 

1  293 

1  798 

2  474 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  

28 

20 

10 

29 

g 

CI 

34 

33 

29 

Lacking  only  hot  water  

21 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

8 

6 

8 

n 

14 

Lacking  other  plumbing  facilities   

25 

25 

18 

7 

26 

7 

43 

28 

25 

22 

1 5 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

2  253 

1  770 

1  1 70 

1  024 

81 7 

1  682 

910 

2  870 

2  001 

1  314 

1  808 

2  487 

Cold  only   

26 

7 

3 

4 

3 

5 

5 

17 

9 

12 

20 

16 

None  

1 4 

1 

3 

1 

1 

3 

FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  

2  274 

1  70q 

1  1 66 

1  027 

820 

1  676 

91 1 

2  868 

1  990 

1  313 

1  823 

Also  used  by  another  household  

16 

7 

i 

10 

1 

16 

17 

13 

7 

None   

19 

1 

1 

3 

3 

4 

8 

4 

BATHTUB  OR  SHOWER 

2  268 

1  753 

1  1 57 

1  022 

819 

1  661 

908 

2  849 

1  983 

1  304 

1  810 

2  491 

Also  used  by  another  household  

16 

7 

1 

14 

1 

13 

19 

10 

1 

6 

None  

25 

8 

10 

5 

4 

12 

6 

26 

9 

1 2 

20 

6 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

2  266 

1  757 

1  1 48 

1  021 

820 

1  677 

910 

2  863 

1  977 

1  316 

1  816 

2  482 

Also  used  by  another  household  

4 

5 

2 

i 

No  complete  kitchen  facilities  >  -  -  -  _ 

27 

20 

26 

7 

3 

6 

5 

25 

29 

6 

1 5 

20 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1    

2  208 

1  079 

774 

763 

583 

977 

740 

1  488 

1  599 

903 

1  819 

2  258 

2  or  more   -   

81 

687 

338 

265 

154 

710 

173 

1  399 

412 

422 

11 

245 

4 

11 

62 

_ 

86 

_ 

2 

1 

_ 

1 

1 

_ 

ROOMS 

1  room  

10 

12 

8 

3 

2 

12 

8 

11 

40 

8 

1 

21 

2  rooms   

22 

19 

8 

16 

1 

25 

9 

38 

55 

20 

8 

24 

3  rooms 

72 

126 

57 

67 

32 

66 

45 

208 

139 

107 

45 

128 

4  rooms   

668 

325 

157 

135 

119 

404 

145 

424 

286 

175 

160 

285 

604 

419 

230 

133 

243 

493 

206 

686 

402 

322 

312 

442 

6  rooms  

605 

402 

284 

201 

165 

413 

243 

835 

381 

322 

438 

595 

7  rooms  -   

199 

244 

212 

176 

104 

180 

131 

397 

248 

193 

451 

516 

8  rooms  or  more  

113 

230 

218 

297 

157 

94 

128 

289 

460 

179 

416 

492 

Median,  oil  units  

5.1 

5.5 

5.9 

6.3 

5.6 

5.2 

5.7 

S.6 

5.7 

56 

6.4 

6.1 

Median,  owner  occupied  units   - 

5.3 

6  1 

6.3 

6.9 

5.9 

5.5 

6.0 

6  1 

62 

6.1 

6.5 

6.3 

Median,  renter  occupied  units  

4.9 

4.3 

4.8 

4.2 

4.9 

4.3 

4.4 

4.6 

4.2 

4.6 

4.8 

3.7 

PERSONS 

All  occupiod  uniti   

1  912 

1  670 

1  109 

999 

774 

1  667 

8(9 

2  791 

1  664 

1  2(7 

1  716 

2  469 

1  person  _  __ 

230 

338 

235 

201 

52 

243 

97 

498 

402 

228 

92 

169 

2  persons    

572 

566 

346 

308 

201 

489 

205 

885 

516 

387 

269 

569 

352 

268 

178 

135 

148 

342 

168 

546 

243 

220 

303 

451 

4  persons     

348 

224 

159 

152 

171 

274 

189 

403 

215 

186 

535 

560 

1  94 

1  40 

107 

1 10 

104 

1 65 

132 

237 

1 36 

121 

287 

416 

6  persons     

117 

73 

55 

43 

57 

88 

53 

115 

76 

74 

128 

183 

7  persons    

56 

38 

18 

33 

24 

41 

30 

68 

46 

43 

56 

76 

8  persons  or  more  

43 

23 

11 

17 

17 

25 

IS 

39 

30 

28 

46 

45 

Median,  all  occupied  units   _ 

2.9 

2.4 

2.4 

2.5 

3.4 

2.8 

3.3 

2.5 

2  3 

2.6 

3.9 

3.6 

Median,  owner  occupied  units  

2.8 

2.5 

2.5 

2.8 

3.5 

3.0 

3.5 

2.7 

2.4 

2.9 

3.9 

3.7 

Median,  renter  occupied  units  

3.4 

2.0 

2.3 

2.0 

3.1 

2.4 

2.8 

2.4 

2.0 

2.2 

3.2 

2.2 

PERSONS  PER  ROOM 

1  912 

999 

774 

1  667 

1  2(7 

1  716 

2  469 

1  00  or  less   

1  765 

1  608 

1  071 

980 

748 

1  580 

835 

2  686 

1  584 

1  225 

1  638 

2  378 

1.01  to  1.50-     

117 

54 

34 

13 

25 

74 

45 

88 

61 

54 

68 

76 

1.51  or  more  

30 

8 

4 

6 

1 

13 

9 

17 

19 

8 

10 

15 

With  ell  plum  bin,  facilities   

1  690 

1  642 

1  090 

9(9 

769 

1  640 

((1 

2  743 

1  636 

1  255 

1  701 

2  443 

1  00  or  less  -    

1  749 

1  581 

1  053 

970 

743 

1  554 

828 

2  641 

1  561 

1  198 

1  624 

2  353 

1.01  to  1.50..   

115 

S3 

33 

13 

25 

74 

44 

87 

58 

52 

68 

76 

1 .51  or  more   

26 

8 

4 

6 

1 

12 

9 

15 

17 

S 

9 

14 
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NEW  YORK  34-113 


Table  23.    Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970- Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  textj 


Places 

South 
Nyack 

Southpon 
(U) 

South 
Volley 
Streom  (U) 

Spackenkill 
(U) 

Spencerport 

Springville 

Stony  Brook 
(U) 

Stony  Point 
(U) 

Suffern 

Tappan (U) 

Thornwood 
(U) 

Ticonderoga 

Totol  population  _  

3  415 

e  6»s 

6  595 

2  725 

2  929 

4  350 

6  391 

8  270 

8  273 

7  424 

6  874 

3  268 

AH  housing  units 

1  099 

2  989 

1  948 

752 

901 

1  434 

1  964 

2  259 

2  780 

1  919 

1  890 

1  051 

Vocont —  seosonol  and  migrotory  _ 

3 

1 

5 

9 

3 

5 

2 

All  year-round  housing  units  

1  099 

2  9*6 

1  948 

752 

900 

1  429 

1  956 

2  256 

2  77$ 

1  918 

1  888 

1  051 

POPULATION 

Population  in  housing  units 

3  030 

>  661 

6  595 

2  725 

2  873 

4  272 

6  385 

8  229 

8  132 

7  365 

6  860 

3  245 

Per  occupied  unit 

2.8 

3.0 

3.4 

3.7 

3.3 

3.1 

3.4 

3.7 

3.1 

3.9 

3.7 

3.2 

3.1 

3.1 

3.8 

3.8 

3.5 

3.3 

3.5 

3.9 

3.8 

4.0 

3.8 

3.4 

Renter 

2.5 

2.9 

2.1 

2.8 

2.4 

2.7 

28 

2.8 

2.4 

3.3 

3.0 

2.9 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

603 

2  278 

1  506 

686 

660 

897 

1  658 

1  895 

1  313 

1  698 

1  669 

731 

White    

533 

2  269 

1  505 

678 

660 

894 

1  631 

1  890 

1  309 

1  672 

1  665 

731 

70 

4 

1 

2 

_ 

1 

17 

3 

1 

8 

2 

Rtnter  occupied    

47S 

592 

436 

51 

219 

482 

224 

336 

1  323 

190 

195 

272 

White    

381 

585 

430 

50 

215 

479 

217 

332 

1  294 

181 

191 

270 

90 

2 

14 

5 

4 

2 

21 

116 

6 

15 

21 

SO 

74 

25 

139 

30 

24 

48 

For  sale  only    

14 

4 

9 

2 

4 

19 

5 

1 2 

7 

6 

10 

Vocont  less  than  6  months  

12 

8 

16 

4 

12 

3 

5 

3 

Median  price  asked  

$18  300 

$40  400 

$40  000 

$30  000 

$50000  + 

$33  300 

$35  000 

$8  300 

For  rent  

8 

60 

2 

1 

9 

is 

8 

5 

85 

1 

6 

21 

Vocont  less  than  2  months  

2 

45 

2 

3 

2 

2 

24 

2 

9 

Median  rent  asked  

$120 

$135 

$no 

$71 

$163 

$1 10 

$243 

$120 

$74 

Other   

13 

42 

'  '1 

"5 

10 

31 

47 

15 

42 

22 

12 

17 

Dl  1  lUniU n  EAt~IIITIEC 

With  all  plumbing  facilities  

1  063 

2  965 

1  935 

751 

889 

1  408 

1  932 

2  230 

2  674 

1  902 

1  865 

1  017 

Locking  some  or  oil  plumbing  facilities  

36 

21 

13 

1 

1 1 

21 

24 

26 

101 

16 

23 

34 

Locking  only  hot  water           _  _   

4 

6 

5 

1 

8 

9 

6 

6 

9 

9 

14 

Locking  other  plumbing  facilities  

32 

15 

8 

~ 

10 

13 

15 

20 

95 

7 

14 

20 

rlrtU  WAIEK  IPI  3IKULIUKE 

Hot  ond  cold  

1  095 

2  976 

1  943 

751 

899 

1  419 

1  942 

2  244 

2  763 

1  908 

1  878 

1  028 

Cold  only   

4 

10 

5 

1 

1 

10 

14 

11 

11 

10 

10 

23 

None  

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

El  1  ICS!  TOM  ET 

For  exclusive  use  of  household  

1  073 

2  980 

1  944 

752 

895 

1  425 

1  953 

2  245 

2  694 

1  917 

1  880 

1  047 

Also  used  by  onother  household  

26 

5 

3 

5 

4 

2 

5 

78 

7 

4 

None   -  -   

_ 

1 

1 

~ 

1 

6 

3 

1 

DAInlUb  OK  bnuwtK 

For  exclusive  use  of  household  

1  067 

2  972 

1  941 

752 

890 

'  416 

1  941 

2  237 

2  682 

1  911 

1  875 

1  031 

Also  used  by  onother  household  

29 

7 

4 

6 

6 

2 

5 

79 

7 

4 

None  

3 

7 

3 

- 

4 

7 

13 

14 

14 

7 

6 

16 

fAUDICTE  ITIT^UEkJ  CAflMTICC 
LUMrLtlt  BVIICtlEN  rA(.ILIIIE3 

For  exclusive  use  of  household        _.  . 

1  088 

2  953 

1  945 

752 

894 

1  421 

1  951 

2  245 

2  686 

1  915 

1  881 

1  038 

Also  used  by  onother  household  ... 

4 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

7 

1 

No  complete  kitchen  facilities  

7 

32 

- 

- 

5 

6 

4 

10 

82 

3 

7 

12 

1  mire    ibt  CTBII/'TIIBe 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1 

443 

2  385 

1  534 

725 

655 

941 

1  904 

1  830 

1  338 

1  814 

1  731 

753 

2  or  more 

655 

523 

414 

27 

245 

480 

51 

310 

1  434 

104 

157 

270 

Mobile  home  or  trailer 

I 

78 

8 

1 

116 

3 

28 

ROOMS 

1  room                                            .  _  — 

21 

3 

43 

6 

6 

6 

4 

107 

2 

4 

4 

2  rooms    

84 

20 

107 

1 

19 

21 

11 

33 

66 

6 

4 

14 

21 1 

1 38 

147 

9 

69 

76 

30 

1 44 

500 

34 

64 

68 

182 

637 

120 

43 

122 

219 

145 

366 

546 

123 

152 

154 

5  rooms  -  -. 

169 

935 

88 

105 

130 

284 

269 

503 

456 

238 

282 

157 

6  rooms 

176 

764 

314 

174 

204 

311 

407 

515 

508 

420 

519 

261 

7  rooms 

1 12 

313 

501 

157 

180 

242 

438 

357 

296 

358 

419 

181 

8  rooms  or  more 

144 

176 

628 

263 

170 

270 

650 

334 

296 

737 

444 

212 

Median  oil  units 

4.8 

5.2 

6.8 

6.8 

6.0 

5.8 

6.8 

5.7 

4.9 

6.9 

6.3 

6.0 

Median  owner  occupied  units 

5.9 

5.5 

7.2 

6.9 

6.5 

6.5 

7.0 

5.9 

6.2 

7.1 

6.5 

6.4 

Median  renter  occupied  units 

3.4 

4.3 

3.0 

4.8 

3.9 

4.5 

5.3 

4.0 

3.6 

5.0 

4.4 

4.3 

PERSONS 

All  occupied  unit!   

1  07S 

2  870 

1  942 

737 

879 

1  379 

1  882 

2  231 

2  636 

1  888 

1  864 

1  003 

1  person   

231 

437 

198 

41 

99 

264 

228 

222 

497 

118 

127 

188 

2  persons     

358 

957 

400 

160 

278 

395 

507 

487 

722 

319 

426 

281 

3  persons   

186 

530 

380 

150 

157 

215 

319 

354 

456 

264 

340 

166 

142 

436 

540 

162 

146 

215 

356 

476 

439 

518 

412 

123 

5  persons    

77 

273 

293 

133 

107 

141 

245 

345 

259 

400 

316 

104 

6  persons 

43 

121 

94 

56 

50 

87 

125 

186 

145 

176 

139 

61 

7  persons 

25 

73 

28 

22 

22 

34 

54 

88 

69 

64 

53 

39 

8  persons  or  more 

16 

43 

9 

13 

20 

28 

48 

73 

49 

29 

51 

41 

Medion,  oil  occupied  units   _ 

2.4 

2.6 

3.5 

3.6 

2.9 

2.6 

3.1 

3.6 

2.7 

4.0 

3.6 

2.7 

Median,  owner  occupied  units  

2.6 

2.6 

3.8 

3.7 

3.3 

2.8 

3.3 

3.8 

3.7 

4.0 

3.7 

2.8 

Median,  renter  occupied  units  

2.1 

2.5 

1.8 

2.4 

2.2 

2.4 

2.6 

2.4 

2.1 

3.1 

2.6 

2.4 

PERSONS  PER  ROOM 

All  occupied  units  

1  07S 

2  870 

1  942 

737 

879 

1  379 

1  882 

2  231 

2  636 

1  888 

1  864 

1  003 

1.00  or  less    

1  004 

2  747 

1  918 

724 

852 

1  326 

1  856 

2  074 

2  499 

1  837 

1  807 

939 

1 .01  to  1.50   

54 

106 

19 

12 

24 

43 

21 

143 

117 

46 

49 

54 

1 .51  or  more   

20 

17 

5 

1 

3 

10 

5 

14 

20 

5 

8 

10 

With  oil  plumbing  MMm   

1  044 

2  852 

1  929 

736 

869 

1  358 

1  864 

2  206 

2  544 

1  873 

1  841 

973 

1  00  or  less   

974 

2  729 

1  905 

723 

843 

1  305 

1  838 

2  049 

2  414 

1  822 

1  786 

911 

1  01  to  1.50  

51 

106 

19 

12 

24 

43 

21 

143 

1  14 

46 

48 

52 

1 .51  or  more  

19 

17 

5 

1 

2 

10 

5 

14 

16 

5 

7 

10 
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Table  23.    Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Tuckohoe 

Tupper  Lake 

Valley 
Cottoge  (U) 

Van 
Keurens  (U) 

Vernon 
Volley  (U) 

Vestal-Twin 
Orchards 

(U) 

Viola  (U) 

Voorhees- 

vttta 

Walden 

Walton 

Woppingers 
Foils 

Warrens- 
burg  Center 

(U) 

T*tll  population  _   

6  236 

4  054 

6  007 

3  292 

7  925 

8  303 

5  136 

2  826 

5  277 

3  744 

5  607 

2  743 

All  housing  units   

2  074 

1  647 

1  75S 

858 

2  215 

2  435 

1  219 

804 

1  878 

1  414 

1  994 

949 

Vocant  -  seasonal  and  migratory  _ 

_ 

7 

3 

_ 

1 

2 

3 

1 

5 

11 

_ 

8 

All  year-round  housing  units  

2  074 

1  640 

1  755 

858 

2  214 

2  433 

1  216 

803 

1  373 

1  403 

1  994 

941 

POPULATION 

6  156 

4  775 

5  S94 

3  292 

7  893 

8  260 

5  108 

2  826 

5  241 

3  694 

5  541 

2  705 

Per  occupied  unit  

3.0 

3.2 

3.5 

3.9 

3.6 

3.5 

4.3 

3.6 

3.0 

2.8 

3.0 

3.1 

3.4 

3.5 

3  7 

4.2 

3.8 

3.6 

4.4 

3.8 

3.2 

3.0 

3.3 

3.2 

Renter    

2  8 

2.6 

2.8 

2.6 

2.9 

2.8 

3.2 

2.9 

2.6 

24 

2.8 

2.9 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

696 

1  051 

1  283 

695 

1  824 

2  080 

1  102 

633 

1  103 

878 

796 

610 

White     

652 

1  051 

1  263 

650 

1  809 

2  062 

1  087 

632 

1  100 

877 

790 

610 

40 

- 

14 

30 

3 

9 

12 

1 

- 

- 

4 

- 

1  347 

436 

413 

149 

345 

306 

97 

149 

659 

452 

1  044 

261 

White  __  _  _  

942 

436 

397 

134 

342 

302 

90 

149 

657 

451 

978 

261 

Negro   

384 

12 

8 

2 

2 

6 

34 

Veceat  yoior-rovnd  

31 

153 

59 

14 

45 

47 

17 

21 

111 

73 

154 

70 

7 

17 

4 

5 

17 

4 

1 

17 

14 

51 

13 

- 

4 

9 

4 

15 

11 

7 

3 

2 

Median  price  asked  _   

- 

$7  500 

$31  700 

$24  200 

$21  900 

$10  000 

$10  000 

$16  300 

$11  900 

For  rent  

26 

116 

13 

"s 

6 

16 

- 

46 

28 

64 

4 

Vocant  less  than  2  months  

13 

18 

6 

5 

5 

12 

- 

29 

8 

33 

Median  rent  osked 

$60 

554 

$145 

$175 

$1 75 

$112 

$88 

$80 

$160 

Other  ___     

5 

30 

29 

5 

34 

14 

13 

20 

48 

31 

39 

53 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities   

2  044 

1  542 

1  739 

855 

2  193 

2  415 

1  211 

794 

1  795 

1  367 

1  962 

829 

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities 

30 

98 

16 

3 

21 

18 

5 

9 

78 

36 

32 

112 

Lacking  only  hot  water   

4 

15 

4 

2 

8 

2 

3 

21 

3 

6 

34 

26 

83 

1 2 

] 

13 

16 

2 

9 

57 

33 

26 

78 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

2  067 

1  616 

1  750 

856 

2  206 

2  431 

1  212 

798 

1  841 

1  391 

1  982 

863 

Cold  only  _   

7 

24 

5 

2 

8 

2 

3 

4 

30 

10 

12 

74 

] 

] 

2 

2 

FLUSH  TOILET 

2  056 

1  577 

1  744 

857 

2  206 

2  428 

1  215 

801 

1  837 

1  385 

1  983 

909 

Also  used  by  onother  household  _   

16 

59 

8 

7 

3 

29 

12 

9 

10 

2 

4 

3 

| 

\ 

2 

1 

2 

7 

4 

2 

22 

BATHTUB  OR  SHOWER 

2  050 

1  559 

1  745 

858 

2  202 

2  420 

1  214 

795 

1  820 

1  370 

1  968 

865 

Also  used  by  onother  household  

11 

60 

7 

7 

3 

1 

30 

15 

12 

11 

1 3 

21 

3 

5 

10 

2 

7 

23 

18 

1 4 

65 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household 

2  065 

1  558 

1  751 

858 

2  199 

2  429 

1  215 

801 

1  827 

1  381 

1  974 

910 

Also  used  by  another  household  .    -  - 

29 

8 

2 

1 

4 

3 

9 

53 

4 

7 

4 

] 

2 

44 

21 

1 6 

28 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1  _    

540 

1  152 

1  246 

677 

1  961 

2  178 

1  158 

649 

1  094 

860 

765 

660 

1  531 

431 

508 

124 

253 

249 

58 

149 

731 

529 

1  223 

203 

Mobile  home  or  trailer  

3 

57 

1 

57 

- 

6 

5 

48 

14 

6 

78 

ROOMS 

18 

74 

6 

- 

15 

1 

2 

1 

33 

9 

25 

11 

2  rooms     

70 

69 

30 

6 

20 

18 

1 

5 

41 

33 

73 

17 

478 

104 

230 

66 

94 

71 

19 

32 

240 

134 

295 

72 

4  rooms  _  -  -- 

564 

328 

267 

84 

283 

257 

42 

75 

344 

192 

462 

165 

5  rooms 

359 

363 

288 

97 

405 

610 

73 

137 

365 

228 

444 

174 

6  rooms     

274 

381 

269 

240 

598 

754 

76 

142 

458 

289 

372 

192 

171 

169 

247 

226 

452 

405 

183 

159 

232 

219 

165 

144 

140 

152 

418 

139 

347 

317 

820 

252 

160 

299 

158 

166 

Median,  all  units  

4.3 

5.2 

5.7 

6.2 

6.0 

5.8 

7.9 

6.6 

5.3 

5.9 

4.8 

5.7 

Median,  owner  occupied  units  

6.2 

5.7 

64 

6.5 

62 

6.0 

8.0 

6.9 

5.9 

6.6 

6.0 

6.1 

Median,  renter  occupied  units   

3.8 

4.1 

3.8 

3.7 

4  1 

4.3 

4.7 

4.4 

4.0 

4.2 

4.0 

4.4 

PERSONS 

All  occupied  units    

2  043 

1  407 

1  696 

844 

2  169 

2  386 

1  199 

782 

1  762 

1  330 

1  840 

871 

1  person  

405 

306 

189 

65 

164 

224 

28 

55 

357 

327 

333 

182 

2  persons   _ 

595 

396 

408 

140 

496 

645 

108 

196 

534 

404 

564 

243 

3  persons 

336 

242 

274 

136 

400 

434 

143 

143 

298 

241 

333 

139 

4  persons  

323 

208 

379 

219 

494 

447 

426 

173 

261 

145 

278 

120 

5  persons 

195 

1 13 

265 

143 

326 

350 

331 

106 

155 

107 

171 

77 

6  persons  

94 

103 

105 

80 

170 

158 

97 

70 

73 

60 

83 

65 

7  persons  

59 

59 

35 

34 

70 

89 

47 

20 

39 

22 

40 

19 

36 

60 

41 

27 

49 

39 

19 

19 

45 

24 

38 

26 

Median,  all  occupied  units  _   

2.6 

2.7 

3.4 

3.9 

3.5 

3.2 

4.3 

3.5 

2.5 

2.3 

2.6 

2.6 

Median,  owner  occupied  units  _  

3.1 

3.0 

3  7 

4. 1 

3.7 

3.4 

4.3 

3  7 

2  7 

2.5 

2.9 

2.7 

2  4 

2  1 

2.4 

2.2 

2  7 

2.5 

3  1 

2.5 

2.2 

2  0 

2.3 

DEDCnkl  C   BCD    r>  /-\  /"•>  11 

rcKbONb  PcR  ROOM 

All  occupied  units 

2  043 

1  407 

1  696 

844 

2  169 

2  386 

1  199 

782 

1  762 

1  330 

1  840 

871 

1.00  or  less     . 

1  839 

1  360 

1  643 

808 

2  064 

2  289 

1  182 

755 

1  677 

1  293 

1  732 

811 

1.01  to  1.50    

162 

102 

45 

32 

90 

87 

16 

22 

71 

30 

90 

42 

1.51  or  more  -  .  

42 

25 

8 

4 

15 

10 

1 

5 

14 

7 

18 

18 

With  oil  plumbing  MMn  .  

2  013 

1  408 

1  681 

841 

2  149 

2  368 

1  194 

773 

1  701 

1  300 

1  814 

774 

1.00  or  less   

1  810 

1  283 

1  628 

805 

2  049 

2  273 

1  177 

748 

1  617 

1  264 

1  708 

727 

1.01  to  1.50  

161 

101 

45 

32 

90 

86 

16 

21 

70 

30 

89 

36 

1 .51  or  more  .  

42 

24 

8 

4 

10 

9 

1 

4 

14 

6 

17 

11 
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NEW  YORK  34-115 


Table  23.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Warsaw 

Warwick 

Woterford 

Waterloo 

Watkins 
Glen 

Waverly 

Webster 

Wellsville 

West 
Amifyville 
(U) 

West  Elmira 
(U) 

Wesrfield 

West  Glens 
Falls  (U) 

Total  population  

3  619 

3  604 

2  879 

5  418 

2  716 

5  261 

5  037 

5  (15 

6  424 

5  901 

3  651 

3  363 

All  housing  units 

1  286 

1  232 

1  064 

1  704 

995 

1  832 

1  670 

2  116 

1  708 

2  032 

1  399 

967 

Vocont  —  seosonol  ond  miQrotorY  - 

2 

\ 

3 

2 

4 

12 

14 

21 

4 

All  veor-round  housing  units  

1  284 

1  232 

1  064 

1  703 

989 

1  829 

1  668 

2  112 

1  696 

2  011 

1  371 

963 

POPULATION 

Population  In  hooting  units 

3  433 

3  S48 

2  867 

5  318 

2  667 

5  227 

5  030 

5  643 

6  264 

5  (64 

3  627 

3  298 

Per  occupied  unit 

2.8 

3.0 

2.8 

3.2 

2.8 

3.0 

3.2 

2.9 

3.7 

3.0 

2.8 

3.5 

3.0 

3.3 

3.0 

3.3 

3.0 

3.3 

3.8 

3.1 

4.0 

3.0 

3.0 

3.5 

Renter 

2.4 

2.4 

2.5 

2.8 

2.5 

2.6 

2.3 

2.4 

2.8 

2.7 

2.5 

3.5 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

Owner  occupied  

866 

797 

533 

1  306 

635 

1  115 

891 

1  250 

1  322 

1  771 

891 

789 

White  __  _   

864 

761 

531 

1  305 

624 

1  100 

889 

1  247 

1  128 

1  761 

886 

782 

Negro   

2 

34 

1 

10 

12 

1 

190 

5 

1 

4 

Renter  occupied  

346 

390 

499 

346 

315 

615 

702 

724 

349 

186 

399 

150 

White   

343 

362 

498 

346 

313 

603 

689 

717 

291 

186 

394 

150 

Negro  _   

3 

24 

1 

1 

1 1 

8 

2 

56 

2 

Vacant  year-round  

72 

45 

32 

51 

39 

99 

75 

138 

25 

61 

88 

24 

For  sale  only     _  .   

13 

2 

2 

1 7 

9 

7 

1 

24 

8 

32 

5 

9 

Vocont  less  than  6  months 

8 

9 

5 

3 

17 

2 

24 

1 

o 

Median  price  asked 

$12  500 

$10  900 

$13  100 

$10  000 

$13  300 

$25  000 

$22  100 

$20  000 

For  rent 

13 

9 

4 

15 

1 1 

41 

47 

46 

5 

12 

25 

7 

Vacant  less  than  2  months  

5 

3 

8 

8 

13 

21 

28 

8 

11 

2 

Median  rent  asked  

$76 

$98 

$83 

$71 

$67 

$174 

$71 

$213 

$183 

$66 

$65 

Other   

46 

34 

26 

19 

19 

51 

27 

68 

12 

17 

58 

8 

Bl  1  lUOIkl^    C  A  /"II  ITICC 

PLUMBINO  rACILIIIfci 

With  all  plumbing  facilities  

1  248 

1  189 

1  033 

1  663 

977 

1  785 

1  646 

2  087 

1  681 

2  012 

1  314 

877 

Lacking  some  or  all  plumbing  focilities  

36 

43 

31 

40 

12 

44 

22 

25 

15 

6 

64 

86 

Lacking  only  hot  water  _  _   

1 

4 

6 

7 

9 

7 

1 

8 

2 

16 

Lacking  other  plumbing  facilities  

35 

39 

25 

33 

12 

35 

15 

24 

7 

6 

62 

70 

DIOCn  VA/ATCD    IK1    CTD 1  t  fTI  1  DC 

rlrfcD  WATER  IN  i!KUV-IUKt 

Hot  and  cold     - 

1  279 

1  228 

1  052 

1  688 

988 

1  812 

1  660 

2  107 

1  688 

2  017 

1  368 

900 

Cold  only                                -      -  _      _  _ 

5 

4 

12 

13 

1 

17 

8 

4 

8 

1 

6 

52 

None  _______  

- 

- 

- 

2 

- 

_ 

- 

1 

- 

- 

4 

11 

CIIICLi  inn  ET 

rLUbn  TOILcT 

For  exclusive  use  of  household  

1  263 

1  198 

1  062 

1  690 

983 

1  808 

1  663 

2  098 

1  694 

2  018 

1  332 

929 

Also  used  by  another  household  

19 

34 

2 

8 

6 

19 

5 

12 

1 

36 

None.   

2 

- 

- 

5 

- 

2 

- 

2 

1 

- 

10 

34 

D  ATUTIID    nD    C 1  lAUItB 

BATHTUB  OR  sHOWtK 

For  exclusive  use  of  household  

1  251 

1  193 

1  040 

1  671 

978 

1  794 

1  653 

2  088 

1  690 

2  012 

1  316 

897 

Also  used  by  another  household  

23 

36 

1 

8 

9 

20 

8 

12 

1 

27 

None   -  _   

10 

3 

23 

24 

2 

15 

7 

12 

5 

6 

35 

66 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  — 

1  263 

1  195 

1  049 

1  692 

979 

1  819 

1  659 

2  091 

1  691 

2  007 

1  315 

946 

Also  used  by  another  household               -  - 

3 

2 

6 

1 

2 

5 

2 

3 

30 

No  complete  kitchen  facilities  

18 

35 

9 

10 

10 

8 

4 

19 

2 

11 

33 

17 

UNITS  IN  STRUCTURE 

I 

924 

836 

279 

1  348 

649 

1  063 

942 

1  394 

1  404 

1  864 

940 

846 

353 

396 

733 

346 

329 

746 

724 

710 

291 

154 

435 

53 

M°h'l    h  n'l 

7 

52 

9 

11 

20 

2 

8 

1 

3 

64 

onnuc 
Kuuns 

1  room                                 .  _  _   

14 

31 

5 

13 

6 

9 

25 

18 

1 

2 

58 

5 

2  rooms  -  ,   

29 

17 

17 

5 

9 

14 

55 

25 

15 

1 

24 

11 

3  rooms     -      -                             _  _  

89 

104 

101 

62 

94 

1 40 

257 

141 

140 

16 

96 

50 

4  rooms                                          -  . 

121 

164 

147 

217 

119 

236 

334 

235 

163 

133 

148 

190 

5  rooms  _  -     

181 

222 

241 

357 

1 58 

352 

221 

401 

254 

390 

206 

239 

6  rooms 

280 

347 

292 

396 

209 

378 

320 

507 

368 

598 

293 

226 

7  rooms 

236 

187 

157 

313 

147 

313 

240 

356 

351 

426 

234 

135 

8  rooms  or  more 

334 

160 

104 

340 

247 

387 

216 

429 

404 

452 

319 

107 

Median  oil  units 

6.2 

5.7 

5.6 

6.0 

6.0 

5.9 

5.2 

6.0 

6.2 

6.3 

6.0 

5.4 

Median  owner  occupied  units 

6.8 

6.2 

5.9 

6.3 

6.7 

6.7 

6.5 

6.6 

6.7 

6.4 

6.6 

5.7 

Median  renter  occupied  units 

4.4 

4.2 

5.1 

4.8 

4.5 

4.7 

3.6 

4.8 

3.9 

5.1 

4.3 

4.3 

PERSONS 

AH  occupied  units                          _  _ 

1  212 

1  187 

1  032 

1  652 

950 

1  730 

1  593 

1  974 

1  671 

1  957 

1  290 

939 

1  person   _ 

290 

261 

233 

266 

221 

374 

262 

479 

135 

269 

299 

104 

2  persons   

376 

353 

335 

468 

295 

511 

445 

603 

349 

737 

413 

262 

3  persons  

185 

173 

178 

283 

159 

274 

280 

272 

310 

311 

182 

167 

4  persons   

159 

167 

129 

255 

124 

232 

258 

269 

356 

285 

183 

160 

5  persons  

97 

108 

81 

201 

75 

145 

183 

176 

256 

191 

115 

107 

6  persons 

51 

56 

44 

88 

51 

102 

104 

96 

155 

102 

60 

67 

7  persons 

33 

44 

18 

47 

1 1 

37 

32 

46 

66 

34 

21 

35 

8  persons  or  more 

21 

25 

14 

44 

14 

55 

29 

33 

44 

28 

1  7 

37 

Median,  all  occupied  units  

2.3 

2.4 

2.3 

2.8 

2.4 

2.5 

2.8 

2.3 

3.6 

2.5 

2.3 

3.1 

Median,  owner  occupied  units  __          _  _ 

2.4 

2.8 

2.5 

2.9 

2.5 

2.7 

3.7 

2.5 

3.9 

2.5 

2.4 

3.1 

Median,  renter  occupied  units  -         -  - 

2.0 

1.8 

2.2 

2.4 

2.1 

2.2 

2.1 

1.9 

2.4 

2.3 

2.0 

3.0 

PERSONS  PER  ROOM 

All  occupied  units   

1  212 

1  187 

1  032 

1  652 

950 

1  730 

1  593 

1  974 

1  671 

1  957 

1  290 

939 

1.00  or  less  _  

1  182 

1  138 

1  009 

1  573 

930 

1  658 

1  546 

1  942 

1  587 

1  934 

1  257 

852 

V01  to  1.50   

28 

44 

21 

59 

18 

57 

41 

27 

72 

20 

28 

59 

1.51  or  more    

2 

5 

2 

20 

2 

15 

6 

5 

12 

3 

5 

28 

With  all  plumbing  facilities    - 

1  181 

1  145 

1  002 

1  614 

939 

1  695 

1  574 

1  951 

1  657 

1  951 

1  250 

862 

1.00  or  less  —  _  

1  151 

1  097 

980 

1  535 

919 

1  628 

1  527 

1  920 

1  575 

1  928 

1  217 

794 

1.01  to  1.50   

28 

44 

20 

59 

18 

54 

41 

27 

72 

20 

28 

52 

1.51  or  more                                   _  . 

2 

4 

2 

20 

2 

13 

6 

4 

10 

3 

5 

16 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  23.    Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants: 
1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meoning  of  symbols,  see  text] 


Places 

West 

Westmere 

West  Nyock 

West 

Westvale 

Williams- 

Williston 

Yorktown 

Hoverstrow 

(U) 

on 

Soyville  (U) 

an 

Whitehall 

Whites  boro 

vtte 

Park 

Yophonk (U) 

Heights  (U) 

Yorkville 

Totel  population   

1  551 

6  364 

5  510 

7  386 

7  253 

3  764 

4  605 

6  835 

9  154 

5  460 

6  60S 

3  425 

AH  housing  units   

2  442 

2  044 

1  427 

1  996 

2  144 

1  345 

1  652 

2  445 

2  767 

1  241 

1  766 

1  219 

Vocont— seosonol  and  migratory  _ 

2 

_ 

5 

_ 

35 

2 

2 

3 

15 

AN  year-round  housing  units  

2  440 

2  064 

1  427 

1  991 

2  144 

1  310 

1  650 

2  443 

2  764 

1  241 

1  751 

1  219 

POPULATION 

PepvlctiM  in  howsinf  M*ti    

«  243 

6  335 

5  488 

7  312 

7  118 

3  749 

4  799 

6  730 

9  141 

5  453 

6  766 

3  409 

3.5 

3.2 

3.9 

3.7 

3.4 

3.1 

3.0 

2.8 

3.3 

4  5 

4.0 

2.9 

Owner  

3.8 

3.6 

4.1 

3.8 

3.4 

3.2 

3.2 

3.2 

3.6 

4.4 

4.1 

3.1 

Renter      

2.9 

2.2 

2.8 

3.1 

3  4 

2  8 

2.4 

2.2 

2.3 

4.7 

3.2 

2.4 

TENURE,  RACE,  AND  VACANCY  STATUS 

OWMT  <XC w p* d  

1  575 

1  391 

1  215 

1  741 

2  050 

831 

1  104 

1  480 

2  130 

1  133 

1  510 

851 

White  -  

1  569 

1  367 

1  207 

1  734 

2  044 

830 

1  104 

1  475 

2  104 

1  111 

1  477 

849 

3 

27 

6 

5 

1 

- 

- 

2 

19 

20 

21 

1 

Keettr  occ»piad   

787 

5U 

176 

218 

68 

390 

510 

913 

614 

92 

182 

331 

White  _   

779 

578 

166 

218 

68 

390 

505 

903 

604 

87 

171 

330 

6 

8 

8 

2 

1 

9 

5 

8 

] 

Vacant  y tor-rownd  

71 

71 

36 

32 

26 

89 

36 

so 

20 

16 

59 

37 

For  sole  only 

]  \ 

3 

]  ] 

3 

13 

5 

7 

)  1 

2 

2 

23 

2 

Vocont  less  than  6  months  

1 

8 

7 

1 

4 

6 

21 

Median  price  asked  

J26  700 

$50000  + 

$23  100 

$15  600 

$30  000 

$40  500 

For  rent   

55 

6\ 

6 

2 

2 

47 

10 

25 

"3 

i 

4 

U 

Vacant  less  than  2  months  

31 

24 

2 

20 

7 

10 

5 

$  1 88 

$1 1 5 

$50 

ton 

$98 

$75 

Other  ___   

12 

14 

19 

27 

ii 

37 

19 

14 

'is 

i3 

32 

21 

PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

2  399 

2  042 

1  416 

1  971 

2  134 

1  222 

1  623 

2  438 

2  747 

1  238 

1  735 

1  190 

41 

22 

20 

10 

88 

27 

}  -J 

J 

1 6 

29 

Locking  only  hot  water  

7 

1 1 

4 

9 

1 

16 

6 

i 

7 

1 

6 

2 

Lacking  other  plumbing  facilities  . 

34 

" 

7 

1 1 

9 

72 

2 1 

4 

10 

2 

8 

27 

PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

2  048* 

20 

1  980 

2  440 

2  757 

1  213 

CoW  only      _ 

16 

16 

11 

1 

252 

11 

2 

7 

31 

748 

5 

2 

1 2 

1 

1 

2 

1 

HUSH  TOILET 

2  423 

2  059 

1  424 

1  988 

2  1  44 

1  285 

1  640 

2  441 

2  761 

1  240 

1  747 

1  205 

Also  used  by  another  household    

14 

2 

1 

3 

9 

10 

1 

3 

13 

3 

3 

2 

1 6 

1 

4 

1 

BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

2  408 

2  053 

1  421 

1  982 

2  1 35 

1  240 

1  632 

2  440 

2  754 

1  239 

1  744 

1  10") 

Also  used  by  another  household  

15 

1 

1 

10 

8 

- 

5 

1 

15 

None  -  _   

1  7 

10 

6 

8 

9 

60 

1 0 

3 

5 

2 

6 

12 

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

2  427 

2  058 

1  420 

1  985 

2  142 

1  277 

1  637 

2  434 

2  754 

1  238 

1  736 

1  205 

Also  used  by  another  household   

3 

1 

3 

4 

8 

1 

5 

No  complete  kitchen  facilities  

10 

6 

5 

2 

JO 

9 

2 

3 

1 4 

9 

UNITS  IN  STRUCTURE 

1   

1  568 

1  445 

1  305 

1  864 

2  118 

776 

1  025 

1  478 

2  006 

1  236 

1  627 

725 

2  or  more  

847 

561 

121 

127 

25 

514 

609 

965 

757 

4 

123 

491 

Mobile  home  or  trailer  

5 

58 

1 

_ 

1 

20 

16 

_ 

1 

1 

1 

3 

ROOMS 

1  room  

45 

5 

2 

7 

- 

23 

4 

14 

3 

1 

10 

4 

2  rooms   _    

51 

19 

10 

13 

23 

14 

29 

24 

13 

17 

3  rooms 

294 

205 

63 

60 

10 

61 

156 

166 

357 

5 

46 

102 

4  rooms  

479 

364 

89 

217 

142 

163 

232 

435 

274 

24 

125 

217 

576 

490 

189 

442 

468 

298 

402 

596 

365 

141 

231 

319 

6  rooms  ._  .    

518 

521 

265 

602 

812 

323 

496 

549 

750 

560 

412 

361 

7  rooms                      _  -    

311 

289 

363 

370 

445 

205 

190 

338 

682 

433 

414 

120 

8  rooms  or  more..     _  _  _        .„  _   

166 

171 

446 

280 

267 

214 

156 

316 

309 

77 

500 

79 

Median,  all  units  

5.1 

5.4 

6.8 

5.9 

6.1 

5.8 

5.5 

5.5 

6.0 

6.3 

6  6 

5.3 

Median,  owner  occupied  units  

5.8 

5.9 

7.0 

6.0 

6.1 

6.2 

59 

6.2 

6.3 

6.3 

6.8 

5.7 

Median,  renter  occupied  units  

3  7 

4.1 

4.1 

4.5 

5.3 

5.0 

4.3 

4.4 

3.5 

6.0 

4.3 

4.2 

PERSONS 

Al  occupiad  awtf  

2  362 

1  986 

1  391 

1  959 

2  118 

1  221 

1  614 

2  393 

2  744 

1  225 

1  692 

1  182 

289 

279 

105 

189 

164 

257 

306 

492 

362 

22 

85 

235 

2  persons    

536 

619 

261 

402 

682 

346 

532 

861 

822 

118 

286 

393 

3  persons 

402 

348 

196 

330 

425 

201 

264 

370 

467 

181 

285 

198 

4  persons   

476 

324 

313 

431 

363 

160 

219 

301 

415 

343 

413 

177 

*i  MArcrinc 

367 

196 

253 

289 

240 

1 16 

146 

187 

313 

280 

335 

0/ 

6  persons     

168 

117 

155 

169 

134 

60 

67 

90 

189 

151 

152 

46 

7  persons  

73 

55 

61 

94 

59 

41 

38 

47 

89 

83 

88 

30 

8  persons  or  more  

51 

48 

47 

55 

51 

40 

42 

45 

87 

47 

48 

21 

Medion,  all  occupied  units  

3.4 

2.8 

3.9 

3.6 

3.0 

2.5 

2.4 

2.3 

2.9 

4.3 

4.0 

2.4 

Median,  owner  occupied  units  

3.8 

3.4 

4.1 

3.7 

3.0 

2.6 

2.7 

2.7 

3.3 

4.3 

4.0 

2.6 

2.5 

2.0 

2  5 

2  9 

3  2 

2  4 

1 .9 

2.1 

4.7 

3.0 

2.0 

debc/"\|lJC  dcd  er\nu 
rfcwiUNb  PER  ROOM 

AH  occupiad  vnftt 

2  362 

1  986 

1  391 

1  959 

2  118 

1  221 

1  614 

2  393 

2  744 

1  225 

100  or  less  

2  135 

1  906 

1  329 

1  847 

2  052 

1  156 

1  533 

2  335 

2  605 

1  130 

1  624 

1  132 

1  01  to  1.50   

180 

61 

55 

100 

63 

56 

75 

48 

117 

88 

61 

44 

1.51  or  more  

47 

19 

7 

12 

3 

9 

6 

10 

22 

7 

7 

6 

With  o«  plumbinj  fscHtkl   

2  322 

1  966 

1  3S2 

1  940 

2  108 

1  154 

1  590 

2  388 

2  727 

1  222 

1  679 

1  154 

1.00  or  less   

2  097 

1  886 

1  320 

1  828 

2  042 

1  093 

1  510 

2  330 

2  589 

1  128 

1  612 

1  104 

1.01  to  1.50    

178 

61 

55 

100 

63 

52 

74 

48 

116 

87 

61 

44 

1.51  or  more   _ 

47 

19 

7 

12 

3 

9 

6 

10 

22 

7 

6 

6 
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Table  24.   Financial  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants:  1970 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Albertson 

Baldwins- 

Ballston 

Balmville 

Akron 

(U) 

Albion 

Alden 

Alfred 

Amityville 

Angola 

Ardsley 

Attica 

Avon 

ville 

Spa 

no 

VALUE 

Specified  owner  occupied   

584 

1  653 

921 

447 

140 

2  017 

462 

1  062 

521 

593 

1  132 

771 

694 

less  Ihon  $5.000    

S 

- 

25 

1 

- 

3 

6 

9 

5 

14 

28 

70 

7 

236 

9 

3 

18 

37 

2 

80 

30 

143 

155 

8 

$10,000  to  $14,999__  

157 

22 

323 

68 

18 

124 

125 

6 

189 

97 

328 

252 

35 

$15,000  to  $19,999. _   

179 

65 

183 

178 

16 

346 

161 

14 

139 

159 

388 

183 

91 

$20,000  to  $24,999   

92 

292 

92 

127 

35 

526 

88 

33 

63 

131 

145 

93 

145 

$25,000  to  $34,999  

65 

819 

45 

56 

56 

658 

39 

240 

36 

119 

83 

46 

177 

$35,000  or  more    

16 

448 

17 

8 

12 

340 

6 

767 

5 

52 

31 

14 

238 

$16  600 

$30  400 

$12  800 

$19  200 

$24  700 

$24  900 

$16  600 

$42  200 

$14  500 

$20  200 

$16  000 

$13  900 

$28  800 

With  oil  plumbing  focllrtlel  _  

S84 

1  644 

910 

445 

139 

2  000 

462 

1  OSS 

513 

592 

1  123 

757 

685 

5 

21 

3 

6 

9 

5 

1 2 

23 

$5,000  to  $9,999...  

70 

7 

232 

8 

3 

18 

37 

2 

77 

30 

138 

151 

8 

$10  000  to  $14  999 

157 

22 

322 

68 

18 

122 

125 

5 

184 

97 

327 

249 

34 

$15,000  to  $19,999..  

179 

65 

182 

178 

16 

344 

161 

14 

139 

159 

387 

181 

89 

$20,000  to  $24,999  

92 

290 

91 

127 

35 

524 

88 

33 

63 

130 

145 

93 

144 

$25,000  or  more  

81 

1  260 

62 

64 

67 

989 

45 

1  004 

41 

171 

114 

60 

410 

$16  600 

$30  400 

$12  900 

$19  300 

$24  600 

$24  900 

$16  600 

$42  200 

$14  600 

$20  200 

$16  000 

$14  000 

$28  900 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied"  _   

243 

115 

590 

175 

235 

832 

231 

97 

290 

286 

586 

653 

204 

Less  than  $30   

14 

4 

12 

6 

7 

15 

7 

1 

6 

4 

14 

26 

7 

$30  to  $39   

1 

12 

2 

2 

1 

3 

4 

1 

17 

21 

2 

$40  to  $59  .  _   

33 

1 

96 

18 

26 

8 

36 

5 

64 

12 

51 

140 

3 

$60  to  $79   

84 

7 

130 

46 

44 

47 

101 

7 

86 

19 

92 

165 

20 

$80  to  $99    

58 

7 

131 

44 

33 

51 

55 

2 

66 

46 

137 

105 

16 

$100  to  $149   

35 

39 

150 

49 

81 

316 

12 

27 

40 

117 

162 

129 

93 

$150  or  more   

3 

44 

6 

5 

19 

343 

1 

41 

1 

61 

82 

19 

52 

No  cosh  rent  

15 

13 

53 

5 

23 

51 

16 

14 

23 

26 

31 

48 

1 1 

Median   

$76 

$142 

$82 

$85 

$96 

$144 

$71 

$149 

$74 

$117 

$95 

$73 

$132 

With  oil  plumbing  (ocilHiei  

237 

113 

523 

171 

224 

801 

227 

97 

262 

2(2 

524 

613 

202 

Less  thon  $40  

13 

4 

19 

8 

7 

14 

9 

1 

9 

5 

15 

41 

9 

<r;o 

32 

61 

1 8 

24 

36 

39 

10 

33 

1 20 

$60  to  $79  _  _   

83 

7 

118 

46 

40 

33 

98 

7 

86 

18 

79 

156 

20 

$80  to  $99..  _  

58 

6 

126 

41 

32 

50 

55 

2 

65 

46 

128 

104 

16 

$100  to  $149  ._  

35 

39 

145 

48 

80 

309 

12 

27 

39 

117 

158 

127 

92 

$150  or  more  

3 

44 

6 

5 

18 

340 

1 

41 

1 

61 

82 

19 

52 

No  cosh  rent  

13 

12 

48 

5 

23 

51 

16 

14 

23 

25 

29 

46 

11 

Median  

$77 

$143 

$85 

$85 

$98 

$145 

$71 

$149 

$77 

$117 

$99 

$75 

$133 

Places 

Boyport 

Big  Flats 

Blauvelt 

Bohemia 

Briarcliff 

Bright- 

Bath 

(U) 

Bayville 

Bellport 

(U) 

Blasdell 

(It) 

(U) 

Manor 

waters 

Brockport 

Bronxville 

Brookville 

VALUE 

Specified  owner  occupied'  

1  039 

1  866 

1  267 

738 

553 

549 

1  159 

1  774 

1  314 

944 

(99 

1  107 

367 

less  thon  $5,000   

37 

1 

3 

5 

4 

10 

1 

2 

1 

6 

$5,000  to  $9,999     

272 

1 7 

15 

16 

22 

43 

4 

30 

3 

4 

45 

■ 

$10,000  to  $14,999..   

318 

131 

31 

71 

39 

175 

10 

86 

1 

19 

139 

: 

$15,000  to  $19,999    

224 

406 

102 

167 

57 

250 

27 

341 

5 

80 

232 

7 

$20,000  to  $24,999     

103 

609 

207 

178 

94 

62 

100 

578 

12 

182 

238 

7 

1 

$25,000  to  $34.999  

66 

429 

532 

164 

254 

9 

464 

646 

96 

363 

199 

24 

3 

$35,000  or  more    

19 

273 

377 

137 

83 

553 

91 

1  197 

295 

40 

1  069 

363 

Median  

$13  100 

$23  100 

$30  200 

$23  100 

$27  400 

$15  700 

$34  400 

$23  700 

$50000  + 

$30  100 

$20  600 

$50000  + 

$50000  + 

With  oil  plumbing  facilities   

1  030 

1  849 

1  253 

730 

549 

546 

1  153 

1  744 

1  312 

939 

892 

1  106 

364 

Less  than  $5,000  

33 

3 

1 0 

2 

1 

5 

$5,000  to  $9,999    

267 

15 

15 

12 

22 

42 

4 

26 

3 

4 

42 

.'..-»  (9 

$10  000  to  $14  999 

318 

126 

31 

70 

39 

173 

9 

81 

1 

19 

137 

$15,000  to  $19,999..  

224 

402 

101 

166 

57 

250 

27 

337 

5 

79 

231 

7 

- 

$20,000  to  $24.999  

103 

607 

207 

1 77 

93 

62 

98 

568 

12 

181 

238 

7 

1 

$25,000  or  more    . 

85 

699 

896 

301 

337 

9 

1  014 

730 

1  291 

655 

239 

1  092 

363 

Median  

$13  200 

$23  100 

$30  100 

$23  200 

$27  500 

$15  800 

$34  500 

$23  800 

$50000  + 

$30  100 

$20  700 

$50000  + 

$50000  + 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied1  

794 

263 

476 

166 

82 

453 

67 

574 

236 

113 

756 

734 

73 

Less  thon  $30 

19 

8 

11 

7 

2 

7 

2 

6 

5 

2 

18 

10 

3 

$30  to  $39  

32 

3 

5 

3 

$40  to  $59  _  _.  ...  ...  ._    

193 

2 

1 

5 

14 

44 

3 

3 

2 

22 

8 

1 

$60  to  $79    

273 

8 

17 

12 

11 

125 

6 

18 

2 

67 

17 

1 

$80  to  $99   

159 

11 

32 

14 

12 

146 

7 

9 

4 

2 

78 

43 

1 

$100  to  $149... 

70 

61 

192 

56 

16 

94 

25 

127 

28 

30 

278 

189 

22 

$1 50  or  more  

3 

146 

184 

55 

13 

9 

22 

388 

173 

60 

254 

410 

22 

No  cosh  rent   

45 

27 

39 

17 

11 

23 

5 

23 

21 

17 

36 

57 

23 

Median  

$69 

$168 

$141 

$134 

$87 

$84 

$136 

$167 

$199 

$164 

$131 

$170 

$144 

With  oil  plumbing  facilities 

770 

253 

472 

160 

74 

446 

67 

570 

236 

112 

741 

696 

73 

Less  than  $40   

48 

8 

11 

7 

2 

12 

2 

6 

5 

2 

20 

10 

3 

$40  to  $59 

1 79 

2 

4 

12 

43 

3 

3 

2 

19 

B 

1 

$60  to  $79...   

271 

2 

16 

10 

10 

123 

6 

17 

2 

63 

16 

1 

$80  to  $99  

159 

11 

32 

14 

12 

143 

7 

9 

4 

1 

77 

37 

1 

$100  to  $149   

70 

59 

192 

55 

16 

94 

25 

125 

28 

30 

276 

175 

22 

$150  or  more  

3 

145 

183 

54 

13 

9 

22 

387 

173 

60 

254 

400 

22 

No  cosh  rent  

40 

26 

38 

16 

9 

22 

5 

23 

21 

17 

32 

50 

23 

Medion  

$69 

$171 

$141 

$135 

$91 

$84 

$136 

$168 

$199 

$165 

$132 

$172 

$144 

'Limited  to  one-fomily  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  24.   Financial  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Cona- 

Carle  Ploce 

Coyuga 

Cedar- 

Center- 

Camden 

joharie 

Conastoto 

Canisteo 

Canton 

(U) 

Carmel  (U) 

Corthoge 

Cotskill 

Heights 

Cozenovio 

hurst 

each  (U) 

VALUE 

Specified  owner  occupied   

469 

484 

793 

S80 

677 

1  2S4 

658 

563 

812 

$71 

451 

1  its 

1  961 

Less  thon  $5.000   -  - 

20 

10 

37 

40 

10 

1 

1 

52 

29 

- 

4 

1 

4 

$5  000  to  $9  999 

124 

131 

168 

233 

78 

3 

4 

226 

159 

26 

12 

22 

$10,000  to  $14,999  _  

155 

155 

252 

177 

154 

25 

19 

171 

217 

2 

67 

16 

207 

$15,000  to  $19.999   

94 

118 

174 

81 

136 

122 

49 

59 

205 

5 

96 

79 

785 

$20,000  to  $24,999. _    

48 

38 

107 

27 

126 

384 

104 

32 

104 

19 

79 

154 

706 

$25,000  to  $34.999   _  

25 

23 

42 

17 

137 

594 

305 

17 

69 

131 

94 

355 

216 

$35,000  or  more   

3 

9 

13 

S 

36 

125 

176 

6 

29 

414 

87 

578 

21 

$12  600 

$12  600 

$13  700 

$10  400 

$18  300 

$26  500 

$30  000 

$10  100 

$15  000 

$43  200 

$22  100 

$34  500 

$19  800 

With  all  plumbing  focKtMl  

460 

473 

774 

578 

670 

1  242 

652 

553 

801 

569 

451 

1  181 

1  945 

Less  thon  $5,000.   

17 

9 

28 

38 

8 

1 

47 

23 

4 

1 

3 

$5,000  to  $9,999   _  

119 

127 

159 

233 

74 

3 

4 

221 

155 

25 

12 

20 

$10,000  to  $14.999    

155 

153 

251 

177 

154 

24 

19 

171 

217 

2 

67 

16 

205 

$15,000  to  $19.999  

94 

114 

174 

81 

136 

122 

49 

59 

204 

5 

95 

77 

779 

$20  000  to  $24  999 

47 

38 

107 

27 

126 

378 

103 

32 

104 

18 

79 

153 

703 

$25  000  or  more 

28 

32 

55 

22 

1 72 

714 

477 

23 

98 

544 

181 

929 

235 

Medion 

$12  800 

$12  600 

$13  900 

$10  400 

$18  400 

$26  600 

$30  000 

$10  200 

$1 5  100 

$43  300 

$22  200 

$34  500 

$19  800 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied^  .   

28S 

366 

S04 

215 

431 

571 

236 

543 

767 

408 

141 

908 

231 

Less  thon  $30  —  

12 

15 

9 

15 

5 

3 

5 

19 

43 

- 

7 

12 

2 

$30  to  $39   

5 

32 

4 

24 

14 

33 

45 

1 

1 

3 

$40  to  $59 

59 

112 

76 

68 

22 

1 

6 

190 

145 

2 

1 1 

19 

2 

$60  to  $79.  

98 

120 

126 

43 

61 

7 

20 

168 

270 

9 

54 

54 

4 

$80  to  $99   

58 

48 

124 

27 

77 

11 

22 

78 

162 

10 

63 

70 

20 

$100  to  $149   

22 

15 

118 

12 

167 

134 

100 

16 

59 

164 

104 

218 

76 

$150  or  more   

1 

1 

13 

1 

31 

400 

66 

- 

4 

201 

74 

500 

115 

No  cosh  rent  

30 

23 

34 

25 

54 

15 

17 

39 

39 

22 

27 

34 

9 

Median  

$72 

$62 

$83 

$57 

$103 

$169 

$128 

$61 

$68 

$153 

$113 

$167 

$152 

With  (II  plumbing  focilHiei   

260 

3S7 

484 

203 

409 

570 

234 

480 

738 

408 

336 

896 

225 

Less  thon  $40    

14 

46 

10 

37 

10 

3 

5 

36 

76 

8 

12 

5 

$40  to  $59.  

46 

110 

68 

64 

19 

1 

6 

163 

140 

2 

10 

14 

2 

$60  to  $79  

96 

117 

122 

43 

59 

7 

20 

156 

261 

9 

51 

54 

4 

$80  to  $99    

57 

48 

122 

27 

74 

11 

22 

78 

161 

10 

63 

69 

17 

$100  to  $149   

22 

15 

117 

10 

164 

133 

99 

16 

58 

164 

103 

217 

75 

1 

1 

1 3 

» 

31 

400 

65 

201 

74 

496 

111 
1  1  J 

No  cosh  rent  

24 

20 

32 

21 

52 

15 

17 

31 

38 

22 

27 

34 

9 

Median   

$74 

$62 

$83 

$57 

$106 

$169 

$127 

$63 

$69 

$153 

$115 

$167 

$153 

Places 

Center 
Moriches 

Chit- 

Clifton 

Cold 
Spring 

Congers 

Croton-on- 

Danne- 

(U) 

tenongo 

Knolls  (U) 

Clyde 

Cobleskill 

Harbor  (U) 

Colonie 

(U) 

Corinth 

Cornwall 

Hudson 

mora 

Dansville 

VALUE 

Specified  owner  occupied   

923 

7S7 

1  218 

526 

514 

1  266 

1  999 

1  182 

587 

625 

1  494 

264 

1  038 

Less  thon  $5.000   

2 

6 

38 

7 

- 

6 

4 

21 

2 

2 

9 

40 

$5  000  to  $9  999 

29 

121 

5 

206 

51 

30 

14 

136 

44 

18 

71 

261 

$10,000  to  $14.999   

138 

328 

14 

148 

109 

22 

264 

18 

192 

86 

37 

117 

297 

$15,000  to  $19,999   

259 

196 

32 

91 

124 

65 

709 

67 

140 

143 

121 

47 

247 

$20,000  to  $24,999     

225 

59 

89 

27 

85 

101 

560 

122 

64 

141 

210 

15 

108 

$25,000  to  $34.999   

194 

40 

569 

13 

95 

256 

335 

326 

28 

132 

514 

5 

69 

$35,000  or  more   

76 

7 

509 

3 

43 

822 

95 

631 

6 

77 

592 

- 

16 

Median  _.   .   

$20  700 

$13  700 

$33  200 

$10  500 

$18  500 

$42  400 

$19  900 

$36  300 

$13  500 

$21  300 

$32  000 

$11  900 

$13  600 

With  eH  plumbing  facilities   

91S 

746 

1  215 

509 

507 

1  255 

1  988 

1  178 

S74 

614 

1  487 

261 

1  023 

Less  thon  $5  000  ._   

2 

4 

30 

5 

4 

4 

17 

2 

9 

36 

$5,000  to  $9,999    

26 

117 

5 

201 

48 

29 

14 

130 

43 

16 

70 

257 

$10,000  to  $14.999   

135 

325 

14 

146 

108 

21 

261 

18 

189 

84 

37 

115 

296 

$15,000  to  $19,999.   

258 

194 

31 

89 

124 

64 

708 

64 

140 

143 

121 

47 

244 

C.90  nOfl  tn  C.94  OOO 

225 

59 

89 

27 

84 

100 

558 

122 

64 

139 

208 

1 5 

105 

$25  000  or  more 

269 

47 

1  076 

16 

138 

1  070 

428 

956 

34 

205 

1  103 

5 

85 

Median 

$20  800 

$13  800 

$33  200 

$10  600 

$18  600 

$42  400 

$20  000 

$36  300 

$13  600 

$21  300 

$32  000 

$1 1  900 

$13  700 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied1   

241 

217 

41 

198 

459 

179 

252 

318 

352 

331 

634 

129 

$99 

Less  thon  $30   

10 

8 

- 

13 

9 

7 

12 

14 

30 

13 

11 

19 

15 

$30  to  $39...  

- 

8 

19 

45 

3 

4 

4 

15 

$40  to  $59 

5 

14 

46 

63 

3 

15 

9 

126 

14 

20 

28 

97 

$60  to  $79   

26 

41 

1 

65 

142 

11 

24 

25 

96 

42 

56 

52 

238 

$80  to  $99    

38 

50 

3 

28 

118 

16 

26 

53 

22 

51 

78 

12 

130 

$100  to  $149      

94 

71 

6 

22 

58 

54 

72 

117 

9 

119 

224 

5 

62 

$150  or  more   

43 

20 

17 

3 

26 

65 

83 

66 

1 

64 

210 

- 

5 

No  cash  rent  

25 

13 

14 

13 

24 

23 

20 

34 

23 

25 

31 

9 

37 

Median  _   .  _    

$112 

$95 

$204 

$68 

$78 

$139 

$129 

$120 

$52 

$112 

$127 

$64 

$73 

With  ell  plumbing  facilities   

228 

212 

40 

184 

447 

178 

246 

305 

334 

325 

624 

128 

$75 

Less  thon  $40   

10 

7 

" 

18 

23 

7 

12 

14 

64 

15 

11 

23 

27 

$40  to  $59   _  

5 

11 

42 

61 

3 

14 

5 

123 

14 

19 

28 

92 

$60  to  $79  

19 

40 

1 

60 

140 

11 

22 

21 

93 

41 

54 

51 

231 

$80  to  $99    

34 

50 

3 

28 

118 

16 

26 

52 

22 

51 

77 

12 

127 

$100  to  $149    

94 

71 

6 

22 

58 

54 

71 

115 

9 

115 

223 

5 

60 

$150  or  more   __   

43 

20 

17 

3 

26 

65 

83 

66 

1 

64 

210 

5 

No  cosh  rent  

23 

13 

13 

1 1 

21 

22 

18 

32 

22 

25 

30 

9 

33 

Median   

$115 

$96 

$204 

$68 

$79 

$139 

$131 

$122 

$53 

$112 

$128 

$64 

$73 

'Limited  to  one-fomily  homes  on  less  than  10  acres  ond  no  business  on  properly.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-119 


Table  24.    Financial  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


East 

East 

East  Half 

East 

East 

East 

Cayuga 

Glenville 

Hollow 

East  Islip 

Middle- 

East  Neck 

Potchogue 

Eost 

East 

Delhi 

Dolgeville 

Aurora 

Heights  (U) 

(U) 

Hills  (U) 

East  Hills 

(U) 

town  (U) 

(U) 

(U) 

Rochester 

Syracuse 

VALUE 

Sp*cif i«d  owner  occupied   

329 

483 

1  335 

344 

1  318 

2  031 

2  165 

1  561 

498 

1  308 

1  944 

1  474 

545 

Less  than  $5,000   

11 

22 

4 

- 

6 

6 

19 

12 

6 

6 

*C  AAA  *n  tO  OOO 

163 

24 

37 

1 

24 

84 

1 

1 09 

72 

88 

$10,000  to  $14.999.    

72 

164 

152 

1 

120 

19 

8 

161 

102 

26 

365 

360 

221 

$15,000  to  $19.999   

62 

74 

437 

11 

355 

44 

11 

496 

110 

83 

568 

535 

153 

$20,000  to  $24,999  

71 

29 

332 

66 

329 

139 

24 

474 

80 

153 

419 

335 

52 

$25,000  to  $34,999.   

51 

19 

267 

133 

333 

546 

112 

281 

78 

328 

295 

136 

20 

$35,000  or  more   

16 

12 

119 

133 

138 

1  280 

2  009 

119 

25 

717 

176 

30 

5 

Median  

$17  700 

$11  600 

$20  800 

$32  100 

$22  100 

$41  100 

$50000  + 

$21  000 

$17  200 

$37  300 

$19  300 

$17  900 

$14  000 

With  all  plumbing  facMtkt   _ 

327 

467 

1  328 

343 

1  299 

2  022 

2  155 

1  528 

475 

1  297 

1  930 

1  463 

532 

Less  thon  $5  000 

10 

16 

4 

5 

6 

10 

10 

4 

$5,000  to  $9,999  

45 

157 

23 

36 

3 

1 

22 

75 

1 

107 

71 

83 

$10,000  to  $14.999     

72 

161 

151 

1 

117 

18 

8 

157 

99 

25 

363 

356 

216 

$15,000  to  $19.999  

62 

74 

434 

11 

349 

42 

11 

482 

109 

80 

563 

532 

152 

COA  AAA  9/\  <*)A  OOO 

7\ 

29 

332 

1  J/ 

24 

80 

1 53 

334 

51 

67 

265 

467 

1  822 

397 

1 Q2 

1  038 

47* 

166 

25 

$1 7  800 

$1 1  800 

•on  ann 
$ZU  oUU 

m  nnn 
$jz  uuu 

ton  inn 

$4 1  1 00 

*  znnnn ^ 
$!>UUUU  + 

•  O 1  ATiA 
J/ I  UUU 

$1 7  700 

$37  400 

*io  'inn 
$iy  JUU 

$17  900 

$14  100 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied    

242 

396 

727 

402 

109 

250 

62 

285 

339 

179 

427 

930 

526 

Less  than  $30  

13 

44 

19 

1 

4 

2 

1 

9 

_ 

1 

3 

8 

17 

$30  to  $39...  

9 

99 

12 

- 

1 

- 

2 

2 

3 

4 

9 

#  4A  In  <*IO 

39 

1 03 

/O 

1 

g 

14 

1  "5 

1  £ 

32 

41 

$60  to  $79...  _  

77 

54 

136 

1 

9 

8 

2 

12 

17 

2 

36 

67 

144 

$80  to  $99   

39 

7 

172 

5 

10 

2 

4 

30 

28 

2 

39 

171 

164 

$100  to  $149  _   

32 

1 

181 

34 

30 

19 

6 

117 

200 

44 

221 

489 

114 

$150  or  more  

4 

1 

95 

358 

32 

196 

26 

81 

63 

106 

83 

123 

9 

No  cosh  rent  _  _   

29 

27 

36 

2 

18 

18 

23 

27 

15 

19 

30 

36 

28 

Median   

$72 

$45 

$90 

$182 

$130 

$175 

$191 

$130 

$133 

$171 

$122 

$117 

$84 

With  oH  plumbing  facilities  _  _  

236 

360 

706 

401 

108 

248 

59 

275 

328 

178 

417 

910 

504 

Less  than  $40   ___ 

21 

119 

28 

1 

4 

3 

1 

8 

1 

3 

5 

12 

21 

$40  to  $59 

39 

154 

65 

1 

6 

4 

5 

10 

3 

1 1 

29 

39 

$60  to  $79  

75 

54 

134 

1 

9 

7 

12 

17 

2 

35 

60 

139 

$80  to  $99  

37 

7 

171 

5 

10 

2 

3 

25 

28 

2 

37 

167 

157 

$100  to  $149  .__   

32 

1 

178 

34 

30 

19 

6 

117 

198 

44 

219 

485 

111 

$150  or  more  

4 

1 

95 

357 

32 

195 

26 

81 

62 

105 

82 

122 

9 

No  cash  rent  

28 

24 

35 

2 

17 

18 

23 

27 

12 

19 

28 

35 

28 

Median   

$72 

$46 

$91 

$182 

$130 

$175 

$200 

$132 

$133 

$171 

$122 

$117 

$84 

Pin  roc 

East 

Elmo 

Elmira 
Heights 

Elmira 

Fairview 

Farm- 

Fayette- 

Fernwood 

Williston 

Eden  (U) 

Ellenville 

Center  (U) 

North  (U) 

Heights 

Elmsford 

Fairport 

(U) 

Falconer 

ingdole 

ville 

(U) 

VALUE 

Specified  owner  occupied1  

748 

610 

628 

572 

669 

941 

653 

1  231 

1  029 

524 

1  557 

1  135 

774 

Less  thon  $5,000   

- 

5 

10 

1 

9 

13 

- 

32 

2 

11 

- 

14 

2 

$5,uuu  to  $v,yyy  

1 

31 

59 

1 89 

9 

52 

25 

1 44 

13 

45 

33 

$10,000  to  $14,999    

3 

121 

108 

26 

226 

413 

15 

178 

300 

212 

67 

133 

159 

$15,000  to  $19,999    

11 

203 

158 

89 

220 

219 

58 

321 

412 

106 

256 

123 

247 

$20,000  to  $24,999  __  

22 

134 

107 

136 

67 

78 

122 

261 

165 

29 

420 

200 

217 

$25,000  to  $34,999   

113 

96 

100 

195 

20 

24 

276 

295 

105 

15 

564 

405 

96 

$35,000  or  more  

598 

20 

86 

121 

10 

5 

173 

92 

20 

7 

237 

215 

20 

Median  

$44  500 

$18  800 

$19  300 

$26  500 

$14  600 

$13  200 

$29  400 

$20  600 

$17  000 

$12  200 

$25  400 

$26  300 

$18  900 

With  ell  plembing  fecilfliei   

747 

604 

616 

566 

664 

936 

647 

1  203 

1  021 

524 

1  550 

1  126 

768 

laec  thnn  <li  nnn 

5 

6 

9 

12 

14 

]  \ 

1 2 

| 

$5,000  to  $9,999    

1 

31 

55 

3 

115 

186 

7 

46 

21 

144 

12 

44 

33 

$10,000  to  $14,999    ___ 

3 

119 

105 

26 

224 

413 

15 

177 

299 

212 

66 

131 

158 

$15,000  to  $19,999   _  

11 

201 

158 

86 

219 

219 

58 

321 

411 

106 

254 

123 

243 

$20,000  to  $24,999  

22 

133 

106 

1 35 

67 

1~L 

121 

258 

165 

29 

420 

200 

217 

$25,000  or  more  

710 

1 15 

186 

315 

30 

29 

446 

387 

125 

22 

798 

616 

1 16 

$44  500 

tiQ  onn 
$  1 0  OUU 

$19  400 

$26  600 

$14  700 

$13  200 

$29  500 

ton  onn 

$1 7  000 

* 1 O  OAA 

1 1 1  /UU 

$25  400 

inn 
Vo  JUU 

e i Q  onn 

$io  you 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied1  

49 

130 

728 

74 

153 

530 

405 

665 

265 

370 

1  351 

333 

125 

Less  than  $30  

2 

5 

16 

3 

6 

24 

8 

11 

6 

11 

22 

11 

1 

$30  to  $39    

- 

3 

9 

1 

5 

6 

2 

21 

28 

2 

5 

20 

*Af\  CCO 

j>4U  TO  )jt  

16 

68 

1 

g 

72 

10 

30 

Q 

1 23 

1 5 

1 3 

32 

$60  to  $79      

32 

213 

15 

31 

174 

33 

92 

36 

125 

53 

35 

5 

$80  to  $99   

32 

157 

16 

26 

107 

26 

121 

55 

33 

42 

67 

10 

$100  to  $149   

3 

27 

173 

24 

54 

115 

161 

258 

111 

19 

329 

123 

29 

$150  or  more  

32 

6 

51 

4 

11 

11 

140 

123 

12 

_ 

855 

62 

17 

No  cash  rent  

12 

9 

41 

10 

11 

21 

25 

30 

15 

31 

33 

17 

11 

Median  

$211 

$83 

$84 

$94 

$95 

$78 

$136 

$111 

$99 

$61 

$166 

$111 

$68 

With  all  plumbing  facilities   

49 

125 

697 

73 

ISO 

515 

398 

653 

256 

348 

1  297 

330 

123 

Less  thon  $40  

2 

7 

24 

4 

10 

28 

10 

11 

22 

32 

18 

16 

21 

$40  to  $59  

14 

61 

1 

8 

69 

10 

22 

8 

113 

11 

i  1 

32 

$60  to  $79...  

31 

200 

15 

30 

171 

30 

89 

34 

121 

23 

35 

5 

$80  to  $99    _ 

31 

154 

16 

26 

101 

25 

120 

55 

33 

42 

67 

10 

$100  to  $149  

3 

27 

170 

23 

54 

114 

161 

258 

110 

19 

320 

122 

29 

$150  or  more  

32 

6 

47 

4 

11 

11 

137 

123 

12 

850 

62 

17 

No  cosh  rent  

12 

9 

41 

10 

11 

21 

25 

30 

15 

30 

33 

17 

9 

Medion  

$211 

$84 

$84 

$94 

$96 

$78 

$137 

$112 

$100 

$62 

$168 

$111 

$68 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  ocres  and  no  business  on  properly.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 


34-120    NEW  YORK 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  24.    Financial  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants:    1 970 -Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Firthcliffe 

Fort 

Garden 
City  Park 

Gardner- 

Glenham 

Gouver- 

(U) 

Flower  Hill 

Edward 

Fort  Plain 

Frankfort 

(U) 

town  (U) 

Geneseo 

(U) 

Goshen 

neur 

Gowanda 

Granville 

VALUE 

Specified  owmt  occupied   

653 

1  203 

658 

452 

508 

1  766 

967 

S46 

37S 

709 

854 

645 

449 

Less  thon  $5,000.  -  -  -  

1 

- 

32 

24 

17 

13 

2 

10 

42 

10 

16 

$5  000  to  $9  999 

31 

231 

180 

127 

7 

60 

24 

17 

55 

288 

119 

106 

$10,000  to  $14.999...   

153 

- 

221 

126 

193 

22 

238 

49 

63 

119 

277 

276 

153 

$15,000  to  $19.999   - 

184 

1 

100 

65 

112 

92 

304 

111 

118 

180 

151 

156 

91 

$20,000  to  $24.999    

124 

9 

49 

34 

37 

316 

215 

133 

105 

129 

49 

55 

55 

$25,000  to  $34,999...   

115 

44 

22 

20 

15 

892 

114 

153 

62 

130 

37 

21 

21 

$35,000  or  more   -   

45 

1  149 

3 

3 

7 

437 

23 

74 

10 

86 

10 

8 

7 

Medion    

$18  600 

$50000  + 

$11  300 

$10  800 

$12  800 

$30  000 

$17  900 

$23  300 

$19  500 

$19  700 

$11  400 

$13  500 

$13  100 

Wh*  oil  plumbing  fociTitie»  

644 

1  196 

648 

441 

502 

1  755 

941 

544 

369 

699 

830 

642 

439 

Less  than  $5.000   

1 

27 

19 

17 

7 

2 

8 

33 

10 

14 

$5,000  to  $9,999  

27 

- 

228 

177 

124 

7 

56 

23 

16 

52 

276 

118 

102 

$10,000  to  $14,999   

151 

220 

124 

192 

22 

228 

49 

60 

118 

274 

276 

150 

$15,000  to  $19,999  

184 

1 

99 

64 

111 

90 

303 

110 

118 

179 

151 

154 

90 

$20  000  to  $24  999 

123 

7 

49 

34 

37 

315 

21 1 

133 

103 

128 

49 

55 

55 

$25  000  or  more 

158 

1  188 

25 

23 

21 

1  321 

136 

227 

72 

214 

47 

29 

28 

Med  ion 

$18  700 

$50000  + 

$1  1  400 

$10  900 

$12  800 

$30  000 

$18  000 

$23  300 

$19  600 

$19  800 

$11  500 

$13  500 

$13  200 

CONTRACT  KENT 

Specified  renter  occupied1  _  

553 

23 

326 

393 

385 

218 

318 

403 

313 

551 

471 

366 

309 

Less  thon  $30    

10 

1 

9 

15 

22 

5 

10 

10 

2 

10 

9 

24 

31 

$30  to  $39   

2 

16 

40 

43 

1 

4 

12 

16 

18 

28 

$40  to  $59 

23 

2 

100 

161 

1 1 1 

7 

13 

8 

7 

76 

117 

86 

85 

$40  to  $79  

56 

1 

102 

113 

137 

12 

24 

38 

16 

109 

197 

159 

83 

$80  to  $99    

49 

1 

57 

31 

25 

17 

32 

37 

9 

113 

58 

48 

34 

$100  to  $149    

200 

3 

11 

7 

11 

86 

110 

139 

57 

137 

34 

14 

15 

$150  or  more    -  .  

165 

6 

- 

1 

- 

66 

94 

134 

211 

71 

7 

1 

3 

No  cash  rent               _  _   

48 

9 

31 

25 

36 

24 

31 

37 

11 

23 

33 

16 

30 

Median                               .  _____ 

$128 

$140 

$64 

$55 

$60 

$134 

$128 

$133 

$175 

$89 

$66 

$65 

$59 

With  all  plumbing  facilities  

S27 

23 

310 

365 

361 

214 

307 

394 

313 

524 

444 

349 

262 

Less  thon  $40  

10 

1 

19 

44 

51 

5 

13 

8 

2 

19 

21 

40 

22 

$40  to  $59   

20 

2 

90 

151 

106 

7 

13 

7 

7 

59 

99 

80 

77 

$60  to  $79  

52 

1 

102 

108 

136 

12 

22 

35 

16 

107 

195 

156 

82 

$80  to  $99   

46 

1 

57 

31 

24 

17 

32 

37 

9 

112 

58 

43 

34 

$100  to  $149   

197 

3 

11 

7 

11 

85 

no 

137 

57 

136 

33 

14 

15 

161 

X 

65 

94 

1 34 

21 1 

70 

1 

2 

No  cosh  rent                      ..         .  —  _. 

41 

9 

31 

23 

33 

23 

23 

36 

11 

21 

31 

15 

29 

Median  _  ______   

$129 

$140 

$66 

$56 

$61 

$134 

$129 

$134 

$175 

$91 

$67 

$65 

$64 

Places 

Great  Neck 

Great  Neck 

Green 

Greenlawn 

Hastings- 

Haver- 

Havilond 

Herricks 

Highland 

Hillcrest 

Estates 

Plaza 

Island 

(U) 

Hamilton 

on-Hudson 

straw 

(U) 

Herkimer 

(U) 

Hewlett  (U) 

Falls 

(U) 

VALUE 

Specified  owner  occupied*  

733 

157 

144 

2  040 

362 

1  545 

906 

679 

1  430 

2  362 

1  310 

587 

1  106 

Less  thon  $5,000    

- 

1 

7 

1 

3 

3 

2 

48 

1 

6 

$5  000  to  $9  999 

3 

43 

9 

34 

9 

33 

5 

344 

3 

6 

35 

2 

$10,000  to  $14,999  

13 

11 

51 

53 

74 

21 

87 

42 

431 

9 

24 

124 

9 

$15,000  to  $19,999  

1 

17 

24 

171 

70 

55 

202 

158 

263 

66 

99 

125 

35 

$20,000  to  $24.999   

2 

4 

14 

416 

59 

119 

310 

170 

156 

198 

211 

132 

134 

$25,000  to  $34,999    

18 

15 

2 

664 

88 

368 

239 

237 

124 

608 

407 

107 

392 

$35,000  or  more    . 

699 

106 

3 

726 

34 

973 

32 

65 

64 

1  477 

563 

58 

534 

Median  .    __  ...   

$50000  + 

$45  600 

$12  000 

$30  600 

$20  000 

$40  000 

$22  100 

$23  900 

$13  700 

$42  900 

$32  700 

$20  100 

$34  500 

With  ell  plumbing  facilities  

731 

157 

141 

2  028 

360 

1  541 

889 

675 

1  396 

2  355 

1  302 

583 

1  102 

Less  than  $5,000   

1 

6 

1 

2 

2 

1 

40 

1 

5 

$5,000  to  $9,999  

3 

41 

8 

33 

8 

29 

5 

332 

3 

6 

34 

2 

$10,000  to  $14,999  

13 

11 

51 

51 

74 

20 

82 

42 

425 

9 

24 

123 

9 

$15,000  to  $19,999.   

1 

17 

24 

167 

70 

55 

198 

156 

259 

65 

97 

125 

35 

$20  000  to  $24  999 

2 

4 

14 

414 

59 

119 

310 

170 

155 

197 

210 

131 

132 

$25  000  or  more 

715 

121 

5 

1  387 

122 

1  339 

268 

301 

185 

2  080 

965 

165 

924 

M  ed  io  n 

$50000  + 

$45  600 

$12  100 

$30  600 

$20  100 

$40  000 

$22  200 

$23  900 

$13  800 

$42  900 

$32  700 

$20  200 

$34  500 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied2  

96 

2  694 

610 

168 

304 

1  235 

1  248 

150 

1  206 

31 

774 

729 

255 

Less  than  $30  

4 

9 

66 

3 

4 

33 

47 

4 

50 

1 

7 

11 

1 

$30  to  $39     

1 

1 

103 

4 

33 

11 

73 

_ 

8 

$40  to  $59 

3 

4 

227 

1 

43 

81 

103 

2 

346 

4 

85 

1 

$60  to  $79   

8 

53 

131 

6 

49 

93 

163 

6 

381 

2 

31 

167 

6 

$80  to  $99     

6 

47 

36 

9 

52 

124 

247 

6 

154 

- 

34 

181 

20 

$100  to  $149.   

47 

470 

17 

64 

80 

300 

432 

99 

98 

2 

207 

175 

84 

$150  or  more  

22 

2  072 

- 

75 

50 

540 

213 

25 

23 

13 

467 

82 

128 

No  cash  rent                                       _  _. 

5 

38 

30 

10 

22 

31 

32 

8 

81 

13 

24 

20 

15 

Median  

$123 

$199 

$49 

$147 

$95 

$140 

$103 

$120 

$64 

$175 

$191 

$91 

$157 

With  ell  plumbing  facilities  

96 

2  682 

563 

166 

291 

1  178 

1  158 

147 

1  107 

30 

772 

711 

255 

Less  than  $40  

5 

10 

145 

3 

8 

38 

49 

3 

99 

1 

7 

18 

1 

$40  to  $59   

3 

3 

209 

36 

64 

61 

2 

302 

4 

78 

1 

$60  to  $79    

8 

52 

128 

6 

46 

89 

150 

6 

369 

2 

30 

165 

6 

$80  to  $99    

6 

46 

35 

9 

51 

119 

232 

6 

148 

34 

176 

20 

$100  to  $149   

47 

470 

17 

64 

80 

298 

423 

98 

91 

2 

207 

174 

84 

$150  or  more  

22 

2  064 

74 

50 

540 

213 

25 

23 

13 

466 

82 

128 

No  cosh  rent  _    

5 

37 

29 

10 

20 

30 

30 

7 

75 

12 

24 

18 

15 

Median  _  _  _    _.  _   

$123 

$199 

$50 

$147 

$97 

$145 

$107 

$120 

$66 

$175 

$191 

$91 

$157 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-121 


Table  24.    Financial  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants:    1970- Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 


VALUE 

Specified  ownr  occwpttd 

Less  thon  $5.000-.-   

$5,000  to  $9.999  

$10,000  to  $14.999   

$15,000  to  $19,999. _  

$20,000  to  $24.999  

$25,000  to  $34.999  

$35,000  or  more  

Median   

With  oil  plumbing  focilitiei 

less  thon  $5.000  

$5,000  to  $9,999. _   

$10,000  to  $14.999  

$15,000  to  $19.999._  

$20,000  to  $24.999  

$25,000  or  more  

Median  

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied 

Less  than  $30   

$30  to  $39   

$40  to  $59   

$60  to  $79   

$80  to  $99   

$100  to  $149  

$150  or  more  

No  cosh  rent  

Median  

With  oil  plumbing  facilities 

Less  thon  $40   

$40  to  $59   

$60  to  $79   

$80  to  $99  _   

$100  to  $149  

$150  or  more  

No  cash  rent  

Medion   


Places 


VALUE 

Specified  owner  occupied 

Less  thon  $5,000   

$5,000  to  $9,999  

$10,000  to  $14,999  

$15,000  to  $19.999  

$20,000  to  $24,999  

$25,000  to  $34,999. _  

$35,000  or  more  

Medion   

With  oil  plumbing  facilities 

Less  thon  $5,000   

$5,000  to  $9,999  

$10,000  to  $14.999  

$15,000  to  $19,999  

$20,000  to  $24,999   

$25,000  or  more  

Median  

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied 

Less  thon  $30   

$30  to  $39   

$40  to  $59   

$60  to  $79   

$80  to  $99.   

$100  to  $149  

$150  or  more  

No  cosh  rent  

Median  

With  oil  plumbing  facilities 

Less  than  $40    

$40  to  $59  

$60  to  $79  

$80  to  $99.   

$100  to  $149...   

$150  or  more  

No  cosh  rent  

Medion  


Hoosick 

Horse- 

Hudson 

Hyde  Pork 

Hillis  (U) 

Homer 

Falls 

heads 

Hudson 

Falls 

Hurley  (U) 

(U) 

1  lion 

Inwood  (U) 

Irvington 

Pork 

Islip  (U) 

638 

799 

6S3 

1  660 

721 

1  342 

914 

651 

1  810 

945 

737 

521 

1  547 

7 

24 

9 

32 

24 

2 

26 

7 

\ 

2 

1 

3 

107 

214 

117 

171 

299 

5 

7 

462 

37 

2 

15 

20 

14 

211 

227 

465 

191 

487 

29 

54 

691 

96 

8 

68 

127 

82 

234 

112 

559 

151 

324 

99 

183 

332 

233 

1 6 

145 

379 

146 

127 

48 

312 

83 

143 

183 

215 

166 

261 

57 

1 1 7 

353 

245 

83 

23 

167 

65 

52 

284 

120 

1 10 

230 

107 

107 

330 

148 

30 

5 

31 

28 

13 

314 

70 

23 

81 

546 

67 

337 

$28  000 

$16  700 

$1 1  600 

$16  900 

$14  200 

$13  300 

$30  000 

$21  800 

$12  500 

$21  900 

$50000  + 

$21  300 

$23  500 

638 

772 

632 

1  650 

707 

1  333 

912 

648 

1  793 

938 

737 

51 8 

1  531 

5 

21 

8 

29 

20 

1 

25 

7 

1 

2 

1 

3 

99 

202 

115 

169 

295 

5 

7 

457 

37 

2 

14 

17 

14 

204 

222 

462 

186 

487 

29 

53 

682 

96 

8 

67 

124 

82 

231 

112 

557 

149 

323 

99 

183 

332 

231 

16 

144 

375 

146 

125 

47 

311 

82 

143 

183 

214 

165 

258 

57 

117 

353 

393 

108 

28 

197 

92 

65 

596 

190 

132 

309 

653 

174 

661 

$28  000 

$16  800 

$11  700 

$16  900 

$14  200 

$13  300 

$30  000 

$21  900 

$12  500 

$21  900 

$50000  + 

$21  400 

$23  500 

22 

335 

368 

678 

1  717 

863 

61 

145 

1  064 

1  217 

721 

743 

789 

15 

50 

14 

100 

29 

1 

7 

28 

25 

13 

3 

3 

3 

52 

3 

200 

18 

| 

23 

13 

3 

i 

2 

64 

113 

26 

606 

136 

- 

6 

288 

90 

26 

5 

7 

1 

107 

90 

75 

481 

322 

4 

13 

381 

192 

39 

22 

24 

3 

72 

38 

153 

166 

196 

6 

27 

163 

213 

37 

45 

29 

4 

36 

13 

287 

75 

105 

22 

54 

1 16 

545 

186 

259 

209 

6 

2 

1 

97 

23 

4 

13 

25 

1 1 

89 

382 

375 

473 

6 

31 

31 

18 

66 

53 

15 

12 

34 

50 

35 

29 

38 

$130 

$72 

$52 

$105 

$57 

$74 

$130 

$109 

$68 

$104 

$159 

$153 

$162 

21 

321 

320 

676 

1  620 

835 

60 

143 

983 

1  095 

717 

730 

768 

20 

66 

22 

251 

36 

1 

8 

35 

31 

16 

g 

9 

2 

61 

93 

25 

574 

131 

6 

246 

71 

24 

5 

6 

1 

106 

83 

74 

472 

318 

4 

12 

369 

141 

38 

21 

19 

3 

70 

37 

153 

165 

192 

6 

27 

177 

191 

37 

38 

25 

4 

36 

13 

287 

75 

105 

21 

53 

113 

526 

186 

259 

205 

6 

2 

1 

97 

22 

4 

13 

25 

11 

88 

381 

372 

468 

5 

26 

27 

18 

61 

49 

15 

12 

32 

47 

35 

27 

36 

$130 

$73 

$57 

$105 

$58 

$75 

$130 

$109 

$69 

$107 

$159 

$154 

$163 

Jefferson 

Valley- 

Yorktown 

Kings  Park 

Kings 

Lake 

Loke  Erie 

Loke 

Lake 

Lokeview 

(U) 

(U) 

Point 

Carmel  (U) 

Beach  (U) 

Grove 

Loke  Placid 

Success 

(U) 

Lakewood 

Lorchmont 

Latham  (U) 

Lawrence 

1  923 

1  239 

1  173 

1  143 

786 

1  650 

385 

778 

1  168 

1  007 

I  377 

1  924 

1  312 

4 

1 

12 

43 

3 

24 

18 

9 

3 

10 

1 

63 

207 

34 

78 

1 

11 

169 

1 

59 

2 

5 

70 

1 

163 

269 

174 

97 

43 

257 

5 

222 

33 

283 

4 

337 

1 58 

317 

70 

| 

238 

193 

14 

460 

16 

1 59 

469 

261 

56 

332 

44 

2 

394 

143 

34 

585 

16 

875 

362 

18 

242 

44 

640 

37 

10 

379 

131 

156 

447 

61 

847 

41 

1  142 

65 

9 

350 

35 

764 

103 

96 

1  167 

142 

1  215 

$33  700 

$22  700 

$50000  + 

$19  900 

$12  300 

$26  000 

$14  600 

$50000  + 

$23  700 

$16  400 

$49  700 

$21  800 

$50000  + 

1911 

1  230 

1  172 

1  120 

760 

1  840 

382 

777 

1  162 

1  004 

1  366 

1  901 

1  292 

4 

1 

5 

32 

2 

22 

16 

7 

3 

8 

1 

54 

197 

33 

77 

1 

8 

168 

1 

54 

2 

5 

70 

1 

160 

264 

173 

97 

42 

257 

5 

216 

32 

280 

4 

335 

158 

315 

70 

1 

236 

193 

14 

456 

16 

158 

466 

6 

261 

56 

331 

44 

2 

394 

143 

34 

582 

17 

1  713 

402 

1  159 

305 

53 

986 

72 

773 

482 

227 

1  312 

586 

1  257 

$33  700 

$22  700 

$50000  + 

$20  100 

$12  500 

$26  000 

$14  700 

$50000  + 

$23  700 

$16  400 

$49  600 

$21  900 

$50000  + 

74 

171 

69 

272 

173 

334 

41 1 

58 

110 

250 

797 

591 

568 

2 

8 

4 

6 

4 

2 

31 

1 

6 

2 

7 

2 

] 

2 

1 1 

4 

4 

2 

9 

8 

3 

13 

6 

64 

1 

2 

50 

24 

26 

24 

2 

14 

23 

51 

10 

115 

16 

8 

63 

71 

34 

19 

1 

14 

2 

22 

41 

20 

80 

17 

1 

45 

86 

37 

32 

36 

63 

6 

1 12 

26 

97 

57 

8 

35 

31 

270 

282 

108 

1 7 

51 

36 

75 

3 

168 

8 

9 

60 

26 

301 

1 76 

332 

1 4 

12 

20 

31 

28 

31 

45 

7 

3 

25 

39 

25 

38 

$135 

$129 

$204 

$124 

$81 

$157 

$73 

$92 

$159 

$76 

$135 

$137 

$1 77 

71 

162 

68 

268 

168 

323 

400 

58 

107 

245 

760 

580 

559 

2 

7 

4 

6 

5 

2 

41 

1 

10 

4 

£ 

15 

6 

2 

12 

5 

62 

1 

1 

47 

19 

24 

23 

2 

1 2 

51 

6 

16 

62 

69 

34 

18 

1 

13 

2 

21 

41 

20 

76 

17 

1 

45 

84 

36 

31 

36 

62 

6 

110 

26 

97 

57 

8 

34 

31 

268 

279 

105 

17 

50 

36 

75 

8 

168 

B 

9 

60 

26 

278 

178 

330 

13 

12 

20 

31 

25 

25 

42 

7 

3 

24 

38 

23 

37 

$136 

$131 

$208 

$125 

$81 

$158 

$73 

$92 

$161 

$77 

$134 

$137 

$178 

'Limited  to  one-fomily  homes  on  less  thon  10  acres  and  no  business  on  property.       Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  24.    Financial  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  medion,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Lincoln  Park 

Lloyd 

Loudonville 

Mahopac 

Le  Roy 

Lewiston 

Liberty 

(U) 

Little  Falls 

Liverpool 

Harbor 

(U) 

Lowville 

Lyons 

(U) 

Malone 

VALUE 

Specified  owner  occupied '  — 

886 

690 

618 

577 

988 

713 

700 

2  293 

698 

850 

970 

1  251 

Less  than  $5,000  

8 

1 

7 

4 

74 

5 

1 

3 

24 

34 

1 

101 

000  Tn  S9  999 

61 

23 

40 

33 

316 

31 

2 

)  1 

144 

319 

4 

407 

$10,000  to  $14.999..   

174 

89 

153 

125 

274 

142 

1 

72 

216 

264 

20 

365 

$15,000  to  $19.999  

310 

294 

177 

191 

165 

229 

2 

327 

166 

123 

54 

219 

$20,000  to  $24,999..   

155 

157 

85 

137 

79 

179 

1 

524 

74 

57 

124 

96 

$25,000  to  $34,999    

120 

84 

90 

69 

54 

86 

12 

657 

58 

45 

368 

48 

$35,000  or  more  - 

58 

42 

66 

18 

26 

41 

681 

699 

16 

8 

399 

22 

$18  000 

$19  100 

$17  800 

$18  300 

$11  600 

$18  800 

$50000  + 

$28  200 

$14  000 

$11  100 

$32  700 

$11  400 

With  oil  plumbing  focilitiei  

882 

619 

616 

572 

964 

700 

698 

2  284 

683 

836 

952 

1  227 

Less  than  $5.000    

6 

1 

7 

4 

63 

5 

1 

3 

16 

32 

1 

86 

$5,000  to  $9,999....  

61 

23 

39 

31 

310 

30 

2 

11 

140 

309 

4 

396 

$10,000  to  $14,999    

174 

89 

152 

125 

270 

137 

1 

71 

215 

263 

19 

362 

$15,000  to  $19,999   

309 

294 

177 

189 

164 

226 

2 

326 

165 

122 

53 

217 

$20  000  to  $24  999 

154 

156 

85 

137 

78 

179 

1 

522 

73 

57 

123 

96 

$25  000  or  more 

178 

126 

156 

86 

79 

123 

691 

1  351 

74 

53 

752 

70 

Medion 

$18  000 

$19  100 

$17  900 

$18  400 

$1 1  700 

$18  800 

$50000  + 

$28  200 

$14  100 

$1 1  200 

$32  600 

$1 1  500 

CONTRACT  RENT 

Spec  if  ied  renter  occupied1  __   

626 

252 

830 

283 

1  230 

338 

61 

192 

407 

485 

433 

1  152 

Less  thon  $30    

16 

8 

17 

2 

149 

6 

- 

1 

14 

14 

14 

66 

$30  to  $39   

20 

2 

6 

1 

182 

1 

- 

40 

16 

159 

$40  to  $59 

63 

14 

93 

3 

421 

16 

7 

98 

140 

3 

389 

$60  to  $79   

129 

23 

215 

12 

320 

43 

2 

5 

147 

160 

26 

300 

$80  to  $99  

120 

44 

265 

23 

68 

68 

1 

7 

56 

90 

34 

113 

$100  to  $149..   

149 

72 

153 

97 

18 

140 

4 

36 

20 

25 

139 

68 

$150  or  more   

101 

76 

46 

135 

5 

43 

25 

115 

1 

1 

194 

4 

No  cosh  rent  -  .. 

28 

13 

35 

10 

67 

21 

29 

20 

31 

39 

23 

53 

Median               .  .  .  

$90 

$116 

$84 

$149 

$53 

$108 

$300  + 

$172 

$64 

$67 

$146 

$57 

With  oil  plumbin,  focilitiei  _  

569 

249 

779 

279 

1  143 

321 

60 

190 

362 

447 

419 

973 

Less  thon  $40    

22 

10 

18 

3 

274 

6 

- 

2 

29 

26 

13 

117 

$40  to  $59   

38 

13 

67 

1 

405 

11 

6 

83 

116 

3 

330 

$60  to  $79    

115 

23 

200 

12 

313 

38 

2 

5 

145 

152 

24 

292 

$80  to  $99   

117 

44 

261 

22 

67 

63 

1 

7 

56 

90 

27 

112 

$100  to  $149   

148 

70 

153 

97 

17 

140 

4 

35 

20 

25 

136 

68 

101 

76 

4o 

135 

c 

43 

25 

115 

1 

y 

193 

No  cosh  rent              _  _  __  .  .   

28 

13 

34 

9 

62 

20 

28 

20 

28 

37 

23 

50 

Medion    

$95 

$116 

$85 

$150 

$54 

$110 

$300  + 

$172 

$66 

$68 

$148 

$61 

Places 

Manhosset 

Manor- 

Mostic 

Maftydale 

Mechonic- 

Merriewold 

(U) 

Montius 

haven 

Beach  (U) 

(U) 

vilte 

Medina 

Melville  (U) 

Menonds 

Loke  (U) 

Mohawk 

Monroe 

VALUE 

Specified  owner  occupied'   .  .   

1  939 

733 

635 

1  381 

1  801 

389 

1  253 

1  500 

496 

531 

666 

820 

Less  thon  $5,000   

1 

4 

2 

30 

15 

14 

40 

12 

4 

$5  000  to  $9  999 

7 

31 

6 

254 

118 

75 

376 

6 

21 

1 

126 

18 

$10,000  to  $14.999   

16 

104 

16 

495 

754 

146 

469 

22 

50 

8 

254 

56 

$15,000  to  $19.999  

48 

114 

67 

384 

801 

95 

238 

65 

132 

84 

144 

165 

$20,000  to  $24,999   

105 

63 

115 

153 

95 

31 

72 

226 

83 

116 

76 

208 

$25,000  to  $34.999    

252 

145 

268 

51 

16 

23 

36 

675 

57 

281 

46 

239 

$35,000  or  more    

1  510 

272 

161 

14 

2 

5 

22 

506 

152 

41 

8 

130 

$49  600 

$28  500 

$29  200 

$14  000 

$15  100 

$13  400 

$12  100 

$31  400 

$22  700 

$27  000 

$13  500 

$24  000 

With  on  plumbing  focilitiei  

1  925 

724 

623 

1  349 

1  769 

371 

1  226 

1  490 

494 

528 

659 

814 

Less  thon  $5  000 

1 

3 

2 

18 

12 

9 

29 

12 

4 

$5,000  to  $9,999   

7 

30 

5 

246 

115 

72 

365 

6 

20 

1 

123 

16 

$10,000  to  $14,999  

15 

102 

15 

490 

739 

140 

465 

22 

50 

8 

252 

56 

$15,000  to  $19.999   

48 

113 

65 

380 

790 

94 

237 

64 

132 

84 

142 

165 

$20  000  to  $24  999 

103 

63 

112 

151 

95 

31 

72 

223 

83 

116 

76 

206 

$25  000  or  more 

1  751 

413 

424 

64 

18 

25 

58 

1  175 

208 

319 

54 

367 

Medion 

$49  600 

$28  500 

$29  200 

$14  100 

$15  100 

$13  500 

$12  100 

$31  400 

$22  700 

$27  000 

$13  500 

$24  000 

CONTRACT  RENT 

Specified  ranter  occupied 2  

S44 

469 

932 

272 

638 

1  074 

702 

159 

609 

12 

327 

352 

Less  thon  $30  

19 

6 

7 

5 

7 

35 

21 

- 

3 

- 

7 

4 

$30  to  $39   

3 

2 

1 

163 

7 

5 

28 

2 

$40  to  $59 

24 

16 

3 

9 

16 

372 

72 

38 

1 

81 

14 

$60  to  $79    

39 

36 

10 

22 

46 

283 

230 

1 

59 

99 

35 

$80  to  $99    

82 

51 

21 

46 

86 

no 

169 

1 

48 

- 

58 

57 

$100  to  $149   

152 

302 

205 

135 

196 

47 

146 

56 

259 

6 

27 

137 

$150  or  more                                   ..    .  . 

199 

40 

668 

23 

258 

2 

8 

88 

172 

3 

3 

86 

No  cosh  rent   _  _  _  

26 

16 

18 

31 

29 

62 

49 

13 

25 

2 

24 

17 

Median  

$134 

$128 

$186 

$112 

$137 

$57 

$80 

$165 

$129 

$140 

$66 

$113 

With  oil  plumbing  focilitiei  

531 

460 

915 

265 

624 

1  023 

616 

158 

602 

12 

306 

341 

Less  than  $40               ..........    .  .. 

21 

7 

7 

5 

7 

174 

21 

7 

23 

5 

$40  to  $59...  

23 

13 

3 

9 

15 

363 

49 

: 

36 

1 

77 

14 

$60  to  $79   

39 

34 

10 

22 

45 

275 

205 

i 

57 

95 

31 

$80  to  $99    

73 

50 

16 

45 

84 

106 

160 

i 

48 

58 

55 

$100  to  $149.  

152 

301 

204 

134 

193 

45 

133 

56 

259 

6 

27 

134 

$150  or  more  

197 

40 

657 

22 

252 

2 

7 

88 

171 

3 

2 

86 

No  cosh  rent              _  .                    ..    _  . 

26 

15 

18 

28 

28 

58 

41 

12 

24 

2 

24 

16 

Median              ._      .      .              ..  ._ 

$135 

$129 

$186 

$112 

$137 

$57 

$81 

$165 

$130 

$140 

$68 

$114 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-fomily  homes  on  10  acres  or  more. 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-123 


Table  24.   Financial  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 


VALUE 

Specified  owner  occupied 

Less  than  $5,000  

$5,000  to  $9,999  -  - 

$10,000  to  $14,999  

$15,000  to  $19,999   . 

$20,000  to  $24,999  

$25,000  to  $34,999...  

$35,000  or  more  

Median   

With  oil  plumbing  facRHIot 

Less  than  $5.000...  

$5,000  to  $9,999  

$10,000  to  $14.999   

$15,000  to  $19.999   

$20,000  to  $24,999   

$25,000  or  more   

Median  

CONTRACT  RENT 

Specified  reator  occupied: 

Less  than  $30  _   

$30  to  $39   

$40  to  $59  

$60  to  $79  _   

$80  to  $99  

$100  to  $149  

$150  or  more   

No  cash  rent  

Median  

With  oil  plumbing  facilities 

Less  than  $40   

$40  to  $59  

$60  to  $79   

$80  to  $99  

$100  to  $149  

$150  or  more  

No  cash  rent  

Median  


Places 


VALUE 

Specified  owner  occupied 

Less  than  $5.000  

$5,000  to  $9.999   

$10,000  to  $14,999  

$15,000  to  $19.999  

$20,000  to  $24.999  

$25,000  to  $34,999  

$35,000  or  more  

Median  

With  oil  plumbing  facilities 

Less  than  $5,000  

$5,000  to  $9,999  

$10,000  to  $14,999  

$15,000  to  $19,999  

$20,000  to  $24,999  

$25,000  or  more  

Median  

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied: 

Less  thon  $30  

$30  to  $39   ._  

$40  to  $59  

$60  to  $79...   

$80  to  $99   

$100  to  $149    

$150  or  more  

No  cash  rent  

Medion  

With  oil  plumbing  facilities 

less  than  $40   

$40  to  $59...   

$60  to  $79  

$80  to  $99    

$100  to  $149  

$1 50  or  more   

No  cosh  rent  

Median  


Nimmons- 

New  Cossel 

New 

burg- 

Mount 

Munsey 

AAyers 

Windsor 

New  Ynrk 

I'D" 

C  henongo 

Monsey  (U) 

Monticeilo 

Morhs 

Pork 

Corner (U) 

(U) 

Newfane  (U) 

New  Poltz 

Center  (U) 

Mills 

RnHno  Mil 

1  AA9 

* 

779 

576 

1  508 

570 

376 

843 

511 

1  208 

14 

2 

7 

4 

9 

4 

17 

_ 

98 

_ 

_ 

11 

64 

16 

67 

45 

68 

8 

133 

16 

186 

1 

6 

51 

242 

44 

214 

112 

183 

55 

221 

38 

1 34 

32 

238 

1 79 

108 

472 

1 76 

336 

1 79 

1 78 

98 

88 

2 

101 

548 

54 

109 

114 

327 

1 49 

321 

57 

]  7 

326 

490 

18 

69 

429 

51 

226 

870 

87 

472 

y  7 

759 

111 

1 68 

4 

26 

1 1 8 

9 

59 

$35  600 

ton  Ann 

J>ZU  ouu 

nnn 

J J J  uuu 

ti  <.  nnn 

*  1 0  uuu 

^ouuuu  + 

too  Ann 
ouu 

$24  1 00 

$14  500 

ton  7nn 

$2 1  500 

$17  900 

on  1  ai*i 
$zU  100 

1  678 

782 

941 

590 

773 

576 

1  498 

563 

373 

1  810 

507 

1  199 

i 

- 

14 

1 

7 

3 

6 

3 

5 

4 

16 

98 

_ 

_ 

11 

60 

15 

64 

42 

66 

8 

133 

16 

183 

1 

6 

51 

240 

43 

201 

112 

181 

55 

220 

37 

134 

32 

237 

178 

108 

468 

176 

336 

177 

178 

97 

87 

2 

101 

546 

54 

109 

531 

114 

326 

1  434 

234 

791 

74 

770 

437 

652 

24 

95 

540 

60 

285 

$35  700 

$20  600 

$35  000 

$15  000 

$50000  + 

$29  600 

$24  100 

$14  500 

$20  800 

$21  600 

$17  900 

$20  200 

327 

534 

168 

*? 

515 

165 

22 

1 6 

23 

6 

5 

in 
10 

22 

20 

12 

8? 

1 

2 

42 

4 

36 

42 

_ 

2 

12 

15 

16 

33 

112 

13 

10 

221 

57 

92 

- 

1 

13 

39 

31 

62 

128 

23 

30 

287 

84 

51 

27 

63 

38 

60 

32 

373 

62 

24 

406 

355 

60 

55 

J' ' 

809 

7 

372 

1 8 

42 

13 

41 

30 

48 

34 

4 

p 

18 

3 1 

25 

$140 

$101 

$1 59 

$70 

$300  + 

$204 

$1 70 

$86 

$1 39 

$1 32 

tAQ 

$69 

$96 

1  483 

19 

54/ 

166 

843 

1 62 

4 

21 

1 3 

32 

7 

a 

29 

38 

10 

3 

28 

34 

78 

_ 

2 

10 

15 

8 

28 

101 

13 

9 

152 

42 

90 

1 

12 

39 

31 

61 

125 

22 

30 

237 

80 

48 

24 

46 

62 

38 

58 

32 

116 

369 

469 

59 

3 

124 

24 

398 

350 

59 

55 

121 

206 

798 

4 

7 

11 

362 

18 

304 

190 

42 

13 

38 

28 

47 

30 

5 

6 

8 

17 

31 

19 

49 

17 

$141 

$108 

$161 

$70 

$300  + 

$204 

$171 

$86 

$1 39 

$1 33 

t71 

$97 

North 

Old 

Niskoyuno 

North 

North  Chili 

Potchogus 

North 

North 

North 

Bethpoge 

(U) 

Bellport  (U) 

(U) 

(U) 

Pelhom 

Northport 

Syracuse 

Torrytown 

Norwich 

Nyock 

Ookdole  (U) 

(U) 

1 

713 

\t 

681 

531 

1  549 

o 

8 

2 

1 3 

22 

96 

5 

80 

4 

15 

45 

5 

170 

12 

3 

144 

452 

29 

278 

10 

49 

511 

37 

337 

63 

29 

4 

482 

28) 

165 

401 

39 

187 

808 

53 

335 

1 89 

209 

29 

530 

84 

1 92 

276 

82 

354 

232 

64 

1 77 

180 

449 

122 

393 

24 

1 10 

257 

51 7 

94 

85 

151 

1 50 

569 

537 

99 

20 

59 

333 

472 

20 

501 

89 

857 

to  i  onn 

$14  100 

$2 1  600 

clir  inn 

?  1  O  JUU 

tn  onn 
vuu 

ton  7nn 
i^o  /uu 

t 1  a  <;nn 

$  1 0  jUU 

$47  1 00 

tiA  c.nn 

i>  1  O  ->UU 

$22  1 00 

toA  onn 

^Zo  JUU 

$36  600 

1  662 

941 

517 

1  226 

722 

1  588 

1  692 

744 

1  262 

679 

1  515 

1  540 

8 

7 

2 

2 

12 

1 

21 

94 

5 

73 

4 

15 

41 

5 

168 

12 

3 

142 

448 

28 

271 

10 

47 

504 

36 

332 

62 

28 

4 

480 

280 

165 

401 

38 

185 

801 

51 

333 

188 

208 

28 

529 

84 

191 

275 

82 

354 

230 

64 

177 

180 

443 

120 

490 

27 

128 

199 

588 

987 

114 

586 

240 

236 

833 

1  388 

$21  800 

$14  100 

$21  600 

$18  300 

$33  900 

$28  700 

$16  500 

$47  200 

$16  500 

$22  100 

$26  300 

$36  600 

297 

331 

? 

236 

680 

til 

1  218 

432 

1 

3 

2 

8 

10 

8 

40 

22 

1 

1 

1 

2 

35 

1 0 

10 

4 

2 

8 

3 

32 

19 

19 

157 

176 

75 

I 

8 

19 

9 

11 

84 

35 

32 

291 

360 

146 

7 

- 

l? 

27 

23 

94 

48 

53 

319 

275 

2 

61 

1 52 

07 

107 

251 

208 

336 

to? 

577 

_ 

40 

6 

1 88 

1 1 8 

7 

269 

293 

83 

364 

65 

1 5 

1 2 

25 

34 

35 

diii 

47 

52 

42 

13 

7 

$  1 65 

$1 39 

$1 

$1 33 

$121 

$1 43 

$141 

«0  7 

$80 

$1 26 

$1 82 

$208 

294 

330 

613 

741 

AAA 

71 

'0 

428 

81 

2 

1 

4 

2 

9 

1 5 

8 

37 

39 

27 

1 

4 

2 

7 

3 

31 

15 

6 

107 

167 

67 

- 

8 

19 

8 

1 1 

84 

34 

30 

273 

347 

124 

5 

18 

27 

16 

20 

94 

44 

50 

280 

269 

185 

7 

2 

60 

152 

97 

104 

251 

204 

335 

579 

221 

563 

40 

6 

187 

118 

7 

65 

176 

267 

290 

121 

82 

404 

362 

65 

15 

11 

11 

24 

34 

34 

22 

47 

49 

40 

13 

7 

$165 

$139 

$111 

$133 

$121 

$145 

$142 

$100 

$81 

$128 

$182 

$208 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  thon  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-fomily  homes  on  10  ocres  or  more. 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  24.    Financial  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants:    1970- Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 


VALUE 

Specified  owner  occupied 

Less  than  $5,000  

$5,000  to  $9,999   

$10,000  to  $14,999   

$15,000  to  $19.999  

$20,000  to  $24.999   

$25,000  to  $34.999   

$35,000  or  more   

Median  

With  oil  plumbing  facilrtlei 

Less  thon  $5.000   

$5,000  to  $9,999  

$10,000  to  $14,999  

$15,000  to  $19.999  

$20,000  to  $24.999  

$25,000  or  more  ... 

Median  

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied1 

Less  thon  $30  

$30  to  $39...  _ 

$40  to  $59   

$60  to  $79   

$80  to  $99  

$100  to  $149   , 

$150  or  more    

No  cosh  rent   _  

Median  

With  ell  plumbing  focifrtiei 

Less  than  $40   

$40  to  $59  

$60  to  $79   

$80  to  $99   

$100  to  $149  

$1 50  or  more  

No  cosh  rent  

Median  


Places 


VALUE 

Specified  owner  occupied 

Less  thon  $5.000..   

$5,000  to  $9,999  

$10,000  to  $14,999  

$15,000  to  $19.999   

$20,000  to  $24.999  

$25,000  to  $34,999   

$35,000  or  more  

Median  

With  ell  plumbing  facilities 

Less  thon  $5.000   

$5,000  to  $9,999   

$10,000  to  $14.999  

$15,000  to  $19.999  

$20,000  to  $24.999  

$25,000  or  more  

Median  

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied1 

Less  than  $30    

$30  to  $39   

$40  to  $59   

$60  to  $79  

$80  to  $99   

$100  to  $149  

$150  or  more  

No  cash  rent  

Medion  

With  oil  plumbing  facilities 

Less  than  $40  

$40  to  $59   

$60  to  $79   , 

$80  to  $99  

$100  to  $149   ... 

$150  or  more  

No  cosh  rent  

Medion  


Old 

Oronge 

Orchard 

Oyster  Bay 

Pelhom 

Plottsburgh 

Pleosont- 

Westbury 

Loke  (U) 

Pork 

Owego 

(U) 

Palmyra 

Manor 

Penn  Yon 

Perry 

Phoenix 

Base  (U) 

ville 

471 

966 

•  16 

776 

1  144 

676 

1  437 

1  044 

864 

45 1 

14 

1  216 

31 

4 

4 

1 

58 

29 

9 

1 

1 

22 

4 

136 

1 1 

91 

2 

344 

230 

80 

7 

2 

- 

64 

23 

223 

41 

223 

7 

318 

320 

159 

4 

12 

- 

179 

118 

179 

113 

200 

9 

180 

164 

117 

- 

42 

2 

297 

176 

127 

159 

95 

21 

89 

72 

63 

101 

1 

353 

241 

53 

252 

51 

167 

46 

33 

21 

- 

341 

468 

51 

254 

27 

564 

12 

1  230 

9 

16 

2 

2 

717 

$50000  + 

$23  700 

$28  600 

$15  000 

$34  700 

$15  500 

$50000  + 

$11  700 

$12  300 

$14  200 

$9  400 

$38  200 

470 

957 

813 

763 

1  135 

665 

1  434 

1  025 

844 

441 

14 

1  214 

23 

4 

2 

1 

51 

25 

6 

1 

1 

19 

4 

131 

11 

87 

2 

336 

219 

76 

7 

2 

61 

23 

223 

41 

221 

7 

315 

317 

158 

4 

12 

178 

118 

179 

110 

197 

9 

179 

163 

115 

42 

2 

296 

176 

127 

1 58 

95 

21 

89 

7] 

63 

100 

468 

403 

492 

80 

81 1 

63 

1  394 

55 

49 

23 

2 

1  057 

$50000  + 

$23  700 

$28  600 

$15  100 

$34  700 

$15  500 

$50000  + 

$1 1  800 

$ 1 2  400 

$14  300 

$9  400 

J)  Jo  ^uu 

77 

149 

270 

670 

787 

471 

486 

624 

471 

268 

1  441 

813 

7 

1 1 

3 

33 

17 

13 

2 

24 

15 

7 

- 

17 

1 

2 

3 

26 

5 

8 

- 

23 

16 

4 

1 

3 

8 

10 

119 

35 

47 

153 

120 

22 

2 

15 

4 

8 

39 

180 

83 

111 

17 

265 

183 

64 

7 

33 

- 

26 

37 

138 

74 

88 

31 

85 

70 

50 

16 

53 

4 

54 

71 

130 

318 

145 

151 

30 

33 

83 

187 

260 

19 

29 

90 

3 

206 

39 

254 

3 

2 

11 

2 

388 

39 

11 

17 

41 

49 

20 

31 

41 

32 

27 

1  227 

46 

$150 

$116 

$122 

$73 

$123 

$88 

$160 

$66 

$66 

$88 

$1)1 

$151 

75 

146 

268 

629 

7SS 

457 

485 

590 

449 

254 

1  435 

799 

8 

12 

6 

43 

21 

17 

2 

40 

24 

7 

16 

3 

7 

10 

111 

29 

45 

145 

111 

19 

2 

10 

4 

8 

38 

174 

68 

no 

17 

250 

182 

62 

7 

32 

26 

37 

135 

71 

88 

31 

83 

68 

50 

)5 

50 

54 

1 30 

315 

1 39 

151 

30 

33 

80 

1 86 

260 

19 

29 

90 

253 

3 

2 

387 

37 

10 

16 

34 

47 

19 

31 

39 

29 

25 

)  223 

44 

$150 

$117 

$122 

$75 

$125 

$88 

$160 

$66 

$67 

$89 

$111 

$152 

Port 

Port 

Port  Ewen 

Jefferson 

Port 

Washington 

Red  Ooks 

Riverheod 

Roessleville 

Ronkon- 

Roslyn 

(U) 

Station  (U) 

Jefferson 

Port  Jervis 

North 

Potsdam 

Raveno 

Mill  (U) 

(U) 

(U) 

koma  (U) 

Heights  (U) 

641 

1  473 

1  022 

1  499 

450 

805 

417 

936 

1  376 

1  266 

1  488 

1  738 

17 

1 

3 

50 

2 

18 

1 

1 

13 

11 

6 

4 

85 

10 

27 

427 

4 

90 

17 

6 

1 1 1 

58 

36 

9 

174 

72 

83 

564 

20 

150 

86 

28 

241 

254 

183 

31 

182 

282 

153 

261 

25 

189 

152 

148 

378 

433 

562 

100 

97 

556 

169 

114 

20 

129 

90 

294 

289 

325 

415 

166 

67 

472 

286 

48 

29 

156 

60 

268 

237 

149 

245 

339 

19 

80 

301 

35 

350 

73 

11 

191 

107 

36 

41 

1  089 

$16  300 

$23  300 

$27  700 

$12  100 

$49  900 

$18  800 

$18  400 

$24  800 

$19  200 

$18  600 

$19  700 

$41  400 

625 

1  466 

1  oos 

1  472 

448 

794 

414 

935 

1  343 

1  252 

1  474 

1  731 

9 

1 

2 

43 

2 

14 

1 

1 

9 

8 

6 

4 

79 

10 

22 

421 

3 

87 

16 

6 

105 

55 

34 

9 

173 

70 

83 

554 

20 

148 

85 

28 

234 

251 

178 

31 

181 

280 

148 

261 

25 

188 

151 

147 

365 

431 

562 

99 

97 

554 

168 

1 1 1 

20 

129 

90 

294 

287 

323 

412 

165 

86 

551 

582 

82 

378 

228 

71 

459 

343 

184 

282 

1  423 

cu  cno 

$23  400 

$27  800 

$12  100 

$50  000 

$18  900 

$18  400 

$24  900 

$19  400 

$18  700 

$19  700 

$4 1  500 

147 

473 

601 

1  320 

373 

1  029 

228 

55 

793 

349 

405 

293 

4 

6 

19 

64 

1 

15 

10 

2 

31 

12 

6 

12 

6 

- 

4 

58 

11 

5 

5 

10 

1 

14 

14 

369 

1 

104 

25 

1 

29 

21 

6 

8 

22 

5 

32 

466 

6 

126 

63 

7 

111 

37 

13 

49 

23 

6 

49 

142 

9 

195 

49 

5 

145 

62 

31 

76 

59 

95 

158 

128 

76 

403 

47 

15 

318 

103 

146 

63 

8 

343 

301 

24 

274 

124 

2 

15 

98 

77 

182 

61 

11 

18 

24 

69 

6 

51 

27 

10 

56 

27 

21 

23 

$99 

$169 

$152 

$65 

$177 

$104 

$79 

$117 

$107 

$107 

$147 

$97 

142 

470 

592 

1  259 

370 

1  001 

222 

SS 

775 

345 

403 

267 

10 

6 

23 

100 

1 

20 

15 

2 

31 

21 

5 

12 

14 

11 

354 

1 

98 

22 

1 

29 

21 

6 

8 

22 

5 

30 

449 

5 

124 

63 

7 

108 

35 

12 

48 

22 

6 

47 

141 

8 

191 

48 

5 

144 

62 

31 

56 

57 

94 

158 

126 

76 

396 

47 

15 

312 

103 

146 

61 

8 

343 

301 

24 

273 

124 

2 

15 

98 

77 

182 

61 

9 

16 

22 

65 

6 

48 

25 

10 

53 

26 

21 

21 

$99 

$169 

$153 

$65 

$177 

$105 

$80 

$117 

$107 

$108 

$147 

$100 

'limited  to  one-fomily  homes  on  less  thon  10  acres  and  no  business  on  property. 


'Excludes  one-family  homes  on  10  ocres  or  more. 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-125 


Table  24.    Financial  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants:    1970- Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  {percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 


VALUE 

Sp*ciri«d  owner  occupied 

Less  thon  $5.000.  - 

$5,000  to  $9.999  

$10,000  to  $14,999  

$15,000  to  $19.999_.  

$20,000  to  $24.999  

$25,000  to  $34.999  

$35,000  or  more   

Median  

With  oil  plumbing  focilhiei 

Less  thon  $5,000   

$5,000  to  $9,999    

$10,000  to  $14.999  

$15,000  to  $19,999  .._  

$20,000  to  $24,999  

$25,000  or  more   

Median  

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied 

Less  than  $30  

$30  to  $39  

$40  to  $59    

$60  to  $79    

$80  to  $99  

$100  to  $149   

$150  or  more   

No  cosh  rent  

Median  

With  oil  plumbing  facilities 

Less  thon  $40  

$40  to  $59  

$60  to  $79  

$80  to  $99  

$100  to  $149  

$150  or  more  

No  cash  rent  

Median  


Places 


VALUE 

Specified  owner  occupied 

Less  thon  $5,000  

$5,000  to  $9,999  

$10,000  to  $14,999  

$15,000  to  $19,999  

$20,000  to  $24,999  

$25,000  to  $34.999  

$35,000  or  more  

Median  

With  all  plumbing  facilities 

Less  than  $5,000  

$5,000  to  $9,999  

$10,000  to  $14,999  

$15,000  to  $19,999  

$20,000  to  $24,999...  

$25,000  or  more   

Median  

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied1 

Less  thon  $30  

$30  to  $39  

$40  to  $59  

$60  to  $79    

$80  to  $99   

$100  to  $149  

$150  or  more    

No  cash  rent  

Median  

With  oil  plumbing  facilities 

Less  thon  $40   

$40  to  $59  __   

$60  to  $79  

$80  to  $99    

$100  to  $149   

$150  or  more    

No  cash  rent  

Median  


Setouket- 

San  Remo 

Soronac 

Sougerties 

South 

Roslyn 

Solamonco 

Sands  Point 

(U) 

Lake 

South  (U) 

Saugerties 

Scotia 

Sea  Cliff 

Seneco  Foils 

Setouket  (U) 

Sherrill 

J71 

1  630 

6(2 

1  762 

850 

673 

685 

1  834 

1  243 

1  425 

1  443 

708 

- 

182 

- 

2 

67 

14 

9 

4 

24 

2 

4 

740 

9 

268 

4 

87 

168 

22 

269 

7 

50 

5 

424 

1 

37 

220 

28 

167 

683 

54 

429 

16 

278 

8 

161 

- 

74 

126 

263 

191 

582 

137 

324 

94 

223 

8 

78 

4 

250 

74 

239 

117 

192 

183 

151 

293 

92 

24 

29 

22 

962 

60 

125 

79 

129 

349 

157 

418 

48 

226 

16 

655 

428 

35 

13 

30 

71 

494 

71 

613 

13 

$50000  + 

$9  300 

$50000  + 

$30  300 

$11  600 

$20  800 

$16  900 

$15  400 

$31  300 

$14  900 

$32  400 

$15  400 

267 

1  616 

678 

1  752 

841 

670 

668 

1  822 

1  239 

1  392 

1  434 

704 

175 

1 

63 

1 

8 

9 

4 

21 

3 

739 

8 

264 

4 

80 

165 

22 

263 

4 

49 

4 

422 

1 

35 

219 

27 

164 

677 

53 

418 

16 

277 

7 

159 

73 

126 

262 

191 

582 

137 

321 

92 

222 

3 

77 

4 

249 

74 

238 

1 16 

192 

182 

147 

292 

92 

248 

44 

673 

1  386 

95 

138 

109 

197 

841 

222 

1  030 

61 

$9  300 

«.S(Wi0  + 

«in  inn 

$1 1  700 

$20  900 

$  1 7  1 00 

$1 5  400 

$31  400 

$14  900 

J\J\J 

$1 5  400 

636 

855 

102 

190 

991 

103 

575 

732 

561 

830 

460 

133 

5 

33 

2 

2 

33 

2 

31 

9 

9 

23 

5 

4 

84 

57 

29 

7 

•  t 

9 

1 

1 

7 

326 

1 

3 

247 

1 

115 

39 

20 

108 

12 

16 

265 

10 

351 

1 

136 

131 

35 

190 

1 

50 

5 

58 

- 

24 

144 

5 

88 

189 

78 

208 

7 

28 

44 

18 

5 

68 

103 

64 

116 

236 

232 

173 

41 

15 

548 

7 

69 

73 

15 

29 

29 

72 

158 

59 

380 

4 

11 

64 

25 

10 

41 

1 

31 

49 

28 

60 

19 

19 

$184 

$58 

$223 

$141 

$67 

$135 

$74 

$95 

$127 

$84 

$183 

$77 

626 

802 

100 

183 

902 

103 

512 

721 

544 

770 

454 

133 

5 

88 

2 

2 

48 

2 

42 

14 

10 

30 

5 

5 

5 

313 

1 

3 

207 

1 

86 

39 

16 

81 

4 

12 

12 

258 

10 

346 

1 

130 

130 

31 

173 

1 

50 

5 

57 

18 

143 

5 

87 

186 

74 

202 

7 

28 

43 

1 8 

to 

103 

113 

235 

1 70 

^\ 

1 5 

545 

67 

73 

29 

1 56 

58 

377 

4 

11 

61 

25 

10 

40 

1 

25 

46 

27 

56 

19 

19 

$184 

$58 

$223 

$143 

$69 

$135 

$78 

$96 

$129 

$85 

$184 

$77 

South 

South 

Slabtown 

South- 

South Glens 

Holbrook 

Huntington 

Shirley  (U) 

Sidney 

Silver  Creek 

Skaneoteles 

(U) 

Sloon 

Sloatsburg 

Solvoy 

ampton 

Falls 

(U) 

(U) 

1  496 

966 

631 

651 

500 

903 

599 

1  325 

1  036 

774 

1  592 

2  103 

22 

9 

11 

2 

4 

6 

1 

6 

4 

9 

3 

2 

167 

105 

145 

26 

101 

g 

69 

22 

97 

27 

1 2 

423 

301 

245 

78 

19 

362 

45 

323 

105 

267 

113 

59 

532 

300 

131 

113 

72 

332 

110 

375 

169 

237 

192 

272 

224 

139 

64 

144 

122 

73 

132 

262 

169 

92 

463 

590 

104 

92 

27 

151 

214 

28 

236 

202 

231 

59 

755 

846 

24 

20 

8 

137 

63 

1 

67 

88 

336 

13 

39 

322 

$16  100 

$15  900 

$12  900 

$23  700 

$26  300 

$14  800 

$25  100 

$18  300 

$27  100 

$15  300 

$25  000 

$26  400 

1  476 

959 

627 

645 

499 

899 

595 

1  318 

1  031 

764 

1  580 

2  088 

17 

4 

9 

1 

3 

5 

1 

5 

4 

7 

1 

2 

158 

104 

143 

25 

6 

99 

7 

68 

21 

93 

25 

12 

418 

300 

245 

77 

19 

362 

45 

322 

104 

265 

111 

52 

532 

300 

131 

113 

72 

331 

108 

373 

166 

237 

191 

271 

223 

1 39 

64 

142 

122 

73 

131 

262 

169 

90 

461 

589 

1 28 

1 12 

35 

287 

277 

29 

303 

288 

567 

72 

791 

1  162 

$  1 6  1 00 

$16  000 

$13  000 

$23  800 

$26  300 

$14  800 

$25  200 

$18  300 

$27  200 

«K  Oftf) 

J ■ J  JUu 

*,95  flflfi 

361 

570 

300 

267 

152 

487 

231 

1  068 

492 

393 

97 

274 

3 

10 

14 

9 

3 

16 

9 

14 

15 

13 

2 

4 

5 

9 

1 

26 

20 

2 

4 

4 

122 

76 

13 

1 

151 

9 

128 

29 

44 

2 

5 

18 

229 

101 

33 

4 

166 

31 

283 

81 

116 

8 

16 

34 

106 

44 

40 

8 

77 

44 

298 

75 

95 

6 

12 

190 

60 

25 

96 

66 

29 

92 

235 

145 

83 

30 

114 

77 

20 

1 

57 

67 

1 

27 

26 

81 

15 

39 

99 

35 

18 

30 

19 

- 

21 

19 

64 

64 

23 

10 

24 

$127 

$71 

$67 

$118 

$146 

$65 

$106 

$83 

$103 

$81 

$142 

$140 

359 

550 

289 

265 

152 

470 

228 

1  033 

471 

376 

95 

267 

3 

15 

18 

9 

4 

40 

9 

27 

16 

13 

2 

4 

4 

112 

72 

13 

1 

142 

8 

114 

26 

37 

2 

5 

17 

222 

99 

32 

4 

163 

31 

274 

69 

114 

7 

10 

34 

105 

44 

39 

8 

76 

43 

297 

73 

92 

6 

12 

190 

60 

25 

96 

68 

29 

91 

234 

143 

83 

30 

113 

77 

20 

1 

ST 

67 

1 

27 

26 

81 

15 

39 

99 

34 

16 

30 

19 

19 

19 

61 

63 

22 

9 

24 

$127 

$72 

$68 

$119 

$146 

$65 

$106 

$84 

$106 

$82 

$143 

$141 

'Limited  to  one-fomily  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  24.    Financial  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants:    1970 -Continued 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 


VALUE 

Specified  inht  occupied 

Less  than  $5.000   

$5,000  to  $9.999  

$10,000  to  $14,999..  „ 

$15,000  to  $19.999  

$20,000  to  $24.999  

$25,000  to  $34.999  

$35,000  or  more  

Median  

With  ,»  plumbing  focilitiei 

Less  than  $5,000  

$5,000  to  $9,999   

$10,000  to  $14,999   

$15,000  to  $19,999  

$20,000  to  $24,999  

$25,000  or  more  

Median  

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied 

Less  than  $30   

$30  to  $39  

$40  to  $59  

$60  to  $79   

$80  to  $99  

$100  to  $149  

$150  or  more  

No  cash  rent  

Median  

With  oil  plumbing  focilhiei 

Less  than  $40   

$40  to  $59  

$60  to  $79   

$80  to  $99  

$100  to  $149..  _  

$1  50  or  more  

No  cash  rent  

Median  


Places 


VALUE 

Specified  owner  occupied 

Less  than  $5.000  

$5,000  to  $9.999..   

$10,000  to  $14,999  

$15,000  to  $19,999   

$20,000  to  $24,999  

$25,000  to  $34,999  

$35,000  or  more  

Median  

With  ell  plumbing  focilitiei 

Less  than  $5.000  

$5,000  to  $9.999.   

$10,000  to  $14,999__  

$15,000  to  $19,999  

$20,000  to  $24,999  

$25,000  or  more   

Median  

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied 

less  thon  $30  

$30  to  $39  

$40  to  $59   

$60  to  $79  

$80  to  $99   

$100  to  $149   

$150  or  more  

No  cash  rent   

Medion  

With  ell  plumbing  focilitiei 

Less  thon  $40   

$40  to  $59  

$60  to  $79  

$80  to  $99  

$100  to  $149    

$150  or  more  

No  cash  rent  

Median  


South 

South 

Southport 

Valley 

Spackenkill 

Stony  Brook 

Stony  Point 

Thornwood 

Nyock 

(U) 

Stream  (U) 

(U) 

Spencerport 

Springville 

(U) 

(U) 

Suffern 

Tappon  (U) 

(U) 

Ticonderoga 

1S1 

2  072 

1  461 

674 

601 

739 

1  614 

1  667 

1  169 

1  635 

1  607 

595 

36 

1 

- 

14 

4 

4 

2 

2 

23 

| 

358 

1 

10 

107 

3 

6 

4 

4 

3 

189 

24 

772 

2 

12 

52 

222 

28 

38 

38 

11 

7 

184 

58 

541 

21 

102 

180 

208 

81 

174 

144 

60 

43 

114 

93 

244 

83 

127 

175 

92 

162 

329 

252 

136 

124 

56 

78 

104 

327 

192 

152 

68 

459 

771 

487 

483 

423 

21 

97 

17 

1  026 

241 

32 

28 

877 

345 

242 

941 

1  005 

8 

$25  000 

$14  100 

$41  800 

$30  000 

$21  700 

$15  500 

$36  500 

$28  700 

$28  000 

$37  800 

$40  600 

$11  900 

351 

2  064 

1  453 

673 

599 

728 

1  602 

1  660 

1  163 

1  621 

1  594 

583 

33 

1 

13 

4 

4 

1 

16 

1 

355 

1 

9 

101 

3 

6 

3 

4 

3 

186 

24 

770 

2 

12 

52 

221 

27 

37 

38 

11 

6 

162 

58 

541 

21 

102 

180 

206 

80 

174 

143 

59 

43 

114 

93 

244 

81 

127 

174 

91 

160 

326 

252 

134 

124 

56 

175 

121 

1  347 

432 

184 

96 

1  328 

1  113 

727 

1  413 

1  417 

29 

$25  000 

$14  100 

$41  800 

$30  000 

$21  700 

$15  600 

$36  500 

$28  700 

$28  000 

$37  900 

$40  600 

$12  000 

473 

S86 

434 

49 

219 

477 

221 

328 

1  320 

1S9 

193 

271 

3 

18 

2 

- 

5 

10 

4 

9 

27 

11 

4 

8 

3 

- 

7 

1 

1 

2 

16 

9 

36 

74 

7 

67 

2 

12 

36 

3 

7 

58 

61 

137 

30 

- 

15 

156 

6 

32 

59 

9 

9 

89 

79 

165 

15 

- 

29 

100 

7 

49 

90 

15 

14 

44 

218 

130 

80 

4 

88 

90 

47 

129 

306 

68 

56 

30 

76 

68 

226 

16 

58 

11 

116 

70 

774 

59 

83 

5 

27 

29 

7 

29 

17 

36 

39 

26 

28 

23 

18 

21 

$117 

$88 

$155 

$183 

$126 

$78 

$173 

$115 

$164 

$120 

$146 

$71 

444 

583 

429 

49 

213 

473 

217 

315 

1  238 

188 

185 

256 

3 

20 

2 

5 

17 

4 

9 

23 

11 

5 

20 

8 

35 

73 

5 

65 

2 

9 

8 

3 

4 

53 

50 

137 

30 

12 

154 

6 

29 

33 

9 

8 

87 

72 

165 

15 

- 

29 

100 

6 

48 

75 

15 

13 

44 

21 1 

1 30 

79 

87 

90 

47 

1 25 

302 

68 

54 

30 

73 

68 

223 

1 6 

58 

\  \ 

1 1 3 

70 

770 

59 

83 

5 

27 

28 

7 

29 

17 

36 

39 

25 

27 

23 

18 

17 

$119 

$88 

$155 

$183 

$127 

$78 

$173 

$117 

$168 

$120 

$150 

$72 

Vestal-Twin 

Warrens- 

Volley 

Van 

Vernon 

Orchards 

Voorhees- 

Woppingers 

burg  Center 

Tuckahoe 

Tupper  Lake 

Cottage  (U) 

Keurens  (U) 

Volley  (U) 

(U) 

Viola  (U) 

ville 

Walden 

Walton 

Falls 

(U) 

479 

868 

1  027 

636 

1  762 

1  989 

1  069 

573 

891 

716 

544 

458 

78 

1 

- 

5 

- 

4 

18 

18 

5 

48 

9 

326 

3 

7 

51 

20 

143 

170 

25 

146 

14 

279 

13 

16 

92 

288 

6 

45 

315 

269 

102 

110 

21 

127 

51 

243 

258 

630 

7 

90 

246 

165 

182 

85 

68 

41 

123 

301 

534 

478 

18 

143 

105 

59 

151 

47 

167 

14 

396 

76 

658 

360 

140 

233 

53 

28 

66 

16 

200 

3 

440 

- 

213 

177 

898 

38 

11 

7 

13 

6 

$32  600 

$10  400 

$33  100 

$21  000 

$24  900 

$20  200 

$45  200 

$24  500 

$14  500 

$12  900 

$18  800 

$11  500 

478 

855 

1  023 

636 

1  750 

1  976 

1  065 

568 

877 

708 

539 

409 

69 

1 

5 

4 

15 

15 

4 

22 

9 

323 

3 

5 

50 

17 

140 

166 

23 

133 

14 

278 

13 

16 

88 

285 

6 

43 

312 

268 

101 

102 

20 

127 

50 

243 

257 

626 

6 

90 

243 

165 

182 

85 

68 

41 

121 

301 

530 

476 

]7 

143 

103 

59 

151 

46 

367 

17 

835 

76 

870 

534 

1  036 

271 

64 

35 

78 

21 

$32  700 

$10  500 

$33  200 

$21  000 

$25  000 

$20  200 

$45  300 

$24  500 

$14  500 

$13  000 

$18  800 

$12  300 

1  344 

435 

403 

148 

345 

303 

92 

146 

657 

450 

1  040 

258 

19 

46 

6 

- 

7 

9 

4 

6 

20 

10 

15 

16 

79 

35 

- 

2 

8 

- 

21 

24 

6 

24 

145 

124 

1 

6 

12 

11 

88 

157 

46 

49 

225 

129 

29 

1 

12 

33 

1 

16 

177 

151 

117 

79 

261 

52 

36 

1 

22 

65 

4 

11 

136 

43 

106 

35 

310 

17 

127 

8 

99 

96 

15 

53 

154 

25 

395 

18 

276 

1 

182 

135 

172 

58 

58 

39 

27 

10 

316 

- 

29 

31 

22 

3 

25 

22 

10 

10 

34 

30 

39 

37 

$95 

$59 

$147 

$190 

$155 

$106 

$177 

$128 

$81 

$62 

$127 

$66 

1  316 

374 

395 

147 

338 

300 

91 

143 

621 

431 

1  029 

226 

90 

58 

6 

8 

17 

4 

4 

31 

30 

17 

28 

134 

107 

1 

6 

12 

11 

77 

150 

44 

40 

218 

127 

27 

] 

6 

31 

1 

15 

169 

149 

115 

75 

260 

44 

36 

1 

22 

64 

4 

11 

131 

43 

106 

34 

310 

11 

122 

8 

99 

96 

15 

53 

154 

25 

395 

18 

275 

1 

182 

134 

172 

58 

58 

39 

27 

10 

314 

29 

26 

21 

3 

25 

22 

9 

10 

32 

24 

38 

31 

$96 

$61 

$148 

$190 

$156 

$107 

$177 

$129 

$82 

$63 

$127 

$69 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  24.    Financial  Characteristics  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants:    1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places 

Worsow 

Warwick 

Waterford 

Waterloo 

Wotkins 
Glen 

Waverly 

Webster 

Wellsville 

West 
Amityville 
(U) 

West  Elmiro 
(U) 

Wesrfield 

W85T  uiens 

ran j  lUJ 

VALUE 

....                ,  . 

726 

69  S 

222 

1  1 65 

507 

870 

833 

1  068 

1  271 

712 

720 

706 

1  act  ihnn  C  S  000 

16 

3 

13 

30 

1 3 

21 

3 

29 

i 

1  7 

58 

$5,000  to  $9,999  

141 

31 

49 

323 

78 

290 

12 

208 

ii 

27 

165 

142 

$10,000  to  $14,999    

261 

89 

68 

441 

152 

336 

62 

295 

40 

131 

233 

132 

t 1  <t  OOO  t/i  tio  000 

1 74 

173 

54 

1 95 

1 33 

1 32 

1 95 

^40 

201 

355 

1 56 

102 

tOO  OOO  in  C04  000 

73 

178 

20 

1 92 

352 

389 

68 

74 

co«;  OOO  tn  K1A  OOO 

33 

151 

1 2 

K 

46 

29 

313 

102 

569 

456 

65 

1 12 

28 

70 

A 

^  7 

19 

56 

50 

97 

350 

16 

86 

C1T  flOO 
■J>  1  J  OUU 

$21 

400 

en  100 

$12  100 

Cll  TOO 
$  1  J  JUU 

$1 1  400 

COO  flOO 

^  1  J  uuu 

C9^  ^OO 
-t>  /  J  jUU 

CO<1  Af\(\ 
■pz4  4UU 

$13  500 

$15  900 

With  nil  nlnmhinn  fnrilrtUt 

721 

690 

216 

1  147 

506 

861 

827 

1  064 

1  260 

1  707 

716 

656 

Less  than  $5,000-_  _    ___ 

14 

3 

12 

26 

12 

18 

3 

27 

1 

4 

14 

29 

$5,000  to  $9,999.   

140 

30 

47 

316 

78 

284 

12 

208 

11 

27 

164 

128 

$10,000  to  $14,999    

259 

ao 
or 

66 

436 

152 

336 

61 

295 

40 

131 

233 

132 

$15,000  to  $19,999  _  

1 74 

1 70 

54 

193 

133 

132 

194 

243 

199 

353 

156 

100 

$20,000  to  $24,999  _   

73 

19 

104 

66 

51 

191 

140 

348 

386 

68 

72 

$25,000  or  more  

61 

221 

18 

72 

65 

40 

366 

151 

661 

806 

81 

195 

Median  

$13  900 

$21 

500 

$13  400 

$12  200 

$15  300 

$11  400 

$23  800 

$15  000 

$25  500 

$24  400 

$13  600 

$16  800 

CONTRACT  RENT 

342 

390 

499 

345 

314 

614 

701 

724 

343 

186 

391 

lace    ih/in  CIO 

Less  i no n  j>ju  

i  j 

32 

31 

1 0 

a 

29 

j  1 

21 

4 

1 6 

1 2 

CIO  In  tio 

JJU  TO  f  J7  

4 

3 

18 

2 

$40  to  $59  ___  _   

78 

38 

160 

57 

87 

131 

10 

167 

1 

2 

93 

32 

$60  to  $79    

124 

66 

124 

127 

97 

202 

30 

217 

1 

10 

145 

38 

tan  tn  coo 

3>OU  10  JT7  

5 1 

77 

76 

76 

55 

47 

101 

a 

55 

19 

C  1  HO  tn  tuo 

43 

101 

37 

37 

24 

42 

206 

90 

47 

28 

1 8 

36 

2 

371 

39 

267 

77 

3 

7 

24 

36 

27 

31 

26 

40 

23 

48 

13 

1 5 

33 

i 

$69 

$88 

$60 

C74 

$67 

$70 

$1 55 

$69 

$21 4 

$143 

$66 

$6/ 

vvrrn  on  piumDing  locumei  

356 

484 

708 

342 

185 

359 

1 30 

22 

18 

6/ 

1 3 

21 

44 

1 3 

56 

5 

5 

32 

9 

$40  to  $59    

63 

32 

156 

50 

84 

123 

8 

160 

1 

2 

72 

28 

$60  to  $79     

1 19 

59 

123 

121 

96 

201 

27 

217 

1 

10 

139 

36 

$80  to  $99   

50 

76 

75 

76 

55 

143 

46 

100 

9 

23 

54 

19 

$100  to  $149   

43 

100 

37 

37 

24 

42 

206 

90 

47 

54 

28 

18 

$1 50  or  more   

36 

3 

2 

4 

369 

39 

266 

77 

3 

7 

No  cash  rent  

23 

35 

26 

28 

25 

35 

22 

46 

13 

14 

31 

13 

$70 

$92 

$61 

$75 

$67 

C71 

$  1 55 

$70 

$2 1 5 

$  1 43 

$67 

$69 

Places 

West 

Westmere 

West  Nyack 

West 

Westvole 

Williom  s- 

Williston 

Yorktown 

Hoverstraw 

(U) 

(U) 

Soyville  (U) 

(U) 

Whitehall 

Whitesboro 

Park 

Yaphonk (U) 

Heights  (U) 

Yorkville 

VALUE 

410 

1 

284 

168 

l 

684 

014 

306 

863 

ha 
118 

456 

641 

Less  tnan  $j,uuu  

8 

98 

1 0 

4 

$5,000  to  $9,999  

11 

21 

4 

29 

12 

281 

88 

27 

11 

3 

1 

91 

$10,000  to  $14,999  

84 

110 

6 

201 

115 

161 

315 

128 

17 

137 

15 

267 

*i  c  r\r\r\  »n  tio  ooo 

1 1  j.UUU  TO  ^  1  V,VVV  -  _    __ 

358 

62^ 

601 

^9 

^nc 

687 

53 

200 

con  nnn      co^  ooo 

$/U,UUU  TO  Jrt.VTT  

550 

432 

83 

1 05 

354 

546 

264 

131 

54 

CO«X  OOO  trt  t.lA  ooo 

;pzo,uuu  to  4tJ4,yyy  

478 

295 

353 

275 

500 

1 3 

42 

267 

1  009 

23 

$35,000  or  more  

78 

60 

674 

24 

81 

A. 

1 5 

1 38 

1 73 

752 

^4 

Median  

COT  AOO 
JiZJ  OUU 

$21 

700 

Clfl  ooo 

J jO  uuu 

ion  Ann 

4.99  OOO 

UUU 

$8  900 

$  1 5  500 

$2 1  500 

$27  500 

CI  ft  400 
$  1  O  *(UU 

7nn 

*JJ  /uu 

« i  ^  *inn 

$  1 4  JUU 

TT lin  all  plumbing  TGCIIITls  »  

1  404 

1 

272 

1  162 

1  672 

2  004 

617 

891 

1  304 

1  853 

1  115 

1  447 

641 

Less  than  $5,000  _  ___ 

1 

6 

2 

1 

1 

83 

9 

4 

1 

_ 

_ 

4 

$5,000  to  $9,999   .__   

11 

20 

4 

28 

1 1 

278 

85 

27 

11 

3 

1 

91 

$10,000  to  $14,999    

84 

106 

6 

199 

114 

161 

313 

127 

17 

137 

13 

267 

$15,000  to  $19,999..           .                _  _  - 

205 

357 

45 

529 

598 

57 

323 

388 

104 

685 

53 

200 

$20,000  to  $24,999    

549 

429 

83 

618 

702 

19 

104 

353 

545 

264 

131 

54 

$25,000  or  more  _    _ 

554 

354 

1  022 

297 

578 

19 

57 

405 

1  175 

26 

1  249 

25 

Median    

$23  700 

$21 

700 

$38  000 

$20  600 

$22  000 

$9  100 

$15  500 

$21  500 

$27  500 

$18  400 

$35  800 

$14  300 

CONTRACT  RENT 

SptCi'ifld  renttK  occupied'  

780 

582 

171 

* 

**7 

* 

Less  than  $JU   

24 

4 

A 

~ 

ii 

10 

1 3 

5 

12 

ton  »_  ton 

$ju  to  $jy  

3 

3 

2 

49 

1 0 

2 

16 

$40  to  $59     

33 

8 

1 

4 

2 

123 

68 

19 

_ 

_ 

5 

55 

$60  to  $79  _   

72 

11 

9 

5 

1 

83 

174 

44 

11 

5 

106 

ton  tn  coo 

86 

9 

1 4 

1 6 

34 

114 

73 

25 

59 

c  l  nn  t»  1 1  ao 

^  1  UU  TO  ^  1  4t  

263 

59 

20 

^4 

1 70 

37 

46 

30 

$1 50  or  more  

275 

466 

70 

85 

2i 

i 

32 

353 

50 

9 

24 

22 

16 

37 

25 

42 

2 

20 

43 

$129 

$181 

$141 

$1 43 

$1 34 

C^O 

$78 

$166 

$1 56 

$147 

$72 

752 

577 

172 

207 

610 

92 

in 
1 71 

315 

Less  than  $40   

26 

6 

6 

4 

78 

19 

1 3 

1 3 

5 

25 

$40  to  $59    

21 

6 

i 

4 

2 

112 

66 

19 

- 

4 

50 

$60  to  $79     

65 

11 

8 

5 

1 

77 

171 

44 

1 1 

4 

105 

$80  to  $99  _   

82 

9 

14 

16 

5 

34 

111 

73 

25 

3 

18 

59 

$100  to  $149  

261 

59 

57 

75 

20 

14 

76 

204 

168 

37 

46 

30 

$150  or  more.     

274 

465 

70 

84 

21 

1 

32 

533 

351 

50 

74 

9 

No  cash  rent    

23 

21 

16 

22 

13 

31 

25 

22 

42 

2 

20 

37 

Median   _   

$131 

$181 

$141 

$143 

$134 

$54 

$78 

$162 

$166 

$156 

$148 

$72 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       ^Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  25.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of 
Household,  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants:  1970 

(For  minimum  base  for  derived  figures  (perceni,  median,  etc  )  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places  With  400  or  More 
Negro  Population 


Al  KdfM  hovsing  vniti  _ 
POPULATION 

rirwimlim  m  kws«f  mkt  

Per  occupied  unit  

Owner  

Renter  


TENURE 

Owner  occupied . 
Renter  occupied. 


PLUMBING  FACILITIES 

With  oU  plumbing  facilities  

Locking  some  or  all  plumbing  facilities 

Locking  only  hot  water  

Locking  other  plumbing  facilities  ... 


PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  ond  cold   

Cold  only  

None  


HUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  . 
Also  used  by  another  household 
None  


BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household 
Also  used  by  another  household 
None  


COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  another  household  

No  complete  kitchen  facilities  


UNITS  IN  STRUCTURE 

1   

2  or  more  

Mobile  home  or  trailer  


ROOMS 

1  room  

2  rooms  

3  rooms  

4  rooms  

5  rooms  

6  rooms  

7  rooms  

8  rooms  or  more  

Median,  all  occupied  units  

Median,  owner  occupied  units 
Median,  renter  occupied  units 


PERSONS 

1  person  

2  persons  

3  persons  

4  persons   _. 

5  persons  

6  persons  

7  persons  

8  persons  or  more  

Median,  all  occupied  units  __. 
Median,  owner  occupied  units 
Median,  renter  occupied  units 


PERSONS  PER  ROOM 


1.00  or  less 

1.01  fa  1.50. 
1.51  or  more 

Witt  • 

1.00  or  less  . 

1.01  to  1.50. 
1.51  or  more 


Amityville 

Catskiil 

Danne- 
moro 

Ellenville 

Elmsfard 

Foirview 

an 

Garden 
City  Pork 

so 

Hover- 
strow 

Highland 
Falls 

Hudson 

Inwaod  (U) 

Lakeview 

(U) 

Monhasset 

no 

123 

547 

1  in 

571 

736 

440 

426 

648 

640 

1  247 

2  009 

4  495 

1  200 

231 

155 

1 

153 

228 

SI 

101 

195 

200 

316 

675 

1  020 

292 

803 

545 

221 

430 

654 

643 

1  1 H 

1  965 

4  425 

1  126 

3.6 

3.5 

3J 

3.2 

3.8 

4.3 

3.4 

3.2 

3.5 

2.9 

4.3 

3.9 

3.9 

3.1 

"1 

3.9 

3.5 

3.8 

4.3 

3.8 

4.2 

3.5 

3.4 

4.3 

3.9 

3.3 

3.7 

3.3 

3.0 

3  9 

4  1 

3  2 

2  8 

3  6 

2  8 

3.8 

1 23 

40 

43 

10S 

40 

c  1 

43 

59 

83 

1 58 

918 

136 

98 

115 

1 

110 

120 

18 

18 

152 

141 

233 

517 

102 

156 

'^9 

224 

54 

101 

177 

193 

296 

565 

1  016 

283 

12 

4 

4 

4 

18 

7 

20 

110 

4 

9 

5 

1 

1 

1 

12 

1 

1 

12 

4 

3 

4 

3 

18 

6 

8 

109 

3 

9 

221 

147 

151 

227 

55 

101 

185 

194 

300 

670 

1  019 

292 

8 

2 

1 

2 
1 

10 

6 

16 

5 

1 

211 

1 55 

1 53 

22/ 

56 

101 

189 

200 

316 

583 

1  019 

283 

10 

1 

2 

6 

92 

1 

8 

209 

151 

1 50 

224 

55 

101 

1 77 

194 

308 

570 

1  017 

283 

11 

2 

5 

i 

1 

95 

2 

8 

1 

4 

3 

2 

3 

13 

5 

7 

10 

1 

1 

210 

154 

150 

223 

57 

101 

190 

200 

313 

625 

1  016 

283 

8 

1 

37 

1 

3 

3 

5 

1 

5 

3 

13 

3 

9 

151 

69 

58 

87 

45 

96 

66 

86 

78 

169 

981 

251 

70 

" 

86 

— 

90 

5 

141 

13 

— 

5 

~ 

128 
1 

114 

ft 

238 

— 

505 
1 

38 
1 

40 

1 

9 

1 

6 

10 

i 

74 

2 

9 

8 

3 

9 

7 

1 

23 

13 

4 

71 

2 

6 

30 

10 

35 

36 

2 

50 

44 

27 

145 

22 

28 

27 

45 

31 

67 

12 

7 

52 

54 

59 

165 

52 

64 

33 

58 

34 

47 

14 

9 

24 

34 

96 

90 

142 

62 

45 

22 

22 

27 

18 

35 

13 

28 

78 

80 

332 

60 

29 

6 

10 

19 

5 

29 

10 

13 

29 

24 

251 

30 

40 

11 

11 

19 

7 

20 

13 

14 

22 

26 

217 

33 

5.6 

4.8 

4,5 

_ 

4.5 

5.6 

_ 

6.5 

J-O 

4.3 

5.2 

3.8 

6.4 

5.1 

6.3 

5.6 

6.0 

5.5 

j.O 

6.7 

6  6 

5.9 

6.0 

5.4 

6.5 

6.1 

3.9 

4.6 

3  9 

4  8 

3.0 

3.8 

5.0 

3.4 

5.5 

4.2 

36 

32 

27 

35 

8 

4 

41 

57 

71 

155 

35 

27 

57 

34 

38 

60 

12 

15 

40 

40 

65 

194 

157 

72 

41 

29 

21 

42 

10 

25 

32 

30 

54 

126 

183 

43 

25 

14 

22 

42 

9 

12 

29 

19 

46 

81 

209 

46 

17 

13 

17 

26 

9 

16 

26 

22 

20 

50 

192 

38 

15 

10 

14 

12 

4 

18 

11 

12 

17 

36 

116 

31 

12 

13 

9 

5 

1 

6 

8 

7 

14 

15 

59 

21 

18 

10 

5 

6 

5 

5 

8 

13 

29 

18 

69 

14 

2.9 

2.9 

3.0 

3  0 

1  A 

a  n 

2.6 

2.9 

2.4 

4.1 

3.6 

3.3 

z.o 

3  8 

3  3 

3  4 

4  0 

3  5 

4  0 

2.7 

3.2 

4.1 

3.7 

26 

3.0 

2.8 

Zfl 

3  5 

4.1 

24 

2^2 

30 

2.3 

4  5 

3.5 

221 

155 

1 

153 

228 

5t 

101 

195 

200 

316 

675 

1  020 

292 

19i 

125 

129 

204 

51 

93 

143 

165 

271 

563 

914 

240 

20 

21 

18 

14 

7 

7 

27 

26 

30 

67 

85 

38 

10 

9 

6 

10 

1 

25 

9 

15 

45 

21 

14 

209 

14* 

149 

224 

54 

101 

177 

193 

296 

565 

1  016 

213 

182 

117 

126 

200 

48 

93 

126 

159 

254 

474 

911 

231 

19 

20 

17 

14 

6 

7 

27 

25 

28 

60 

84 

38 

8 

9 

6 

10 

1 

24 

9 

14 

31 

21 

14 
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Table  25.   Occupancy,  Utilization,  and  Plumbing  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of 
Household,  for  Places  of  2,500  to  10,000  Inhabitants:    1970 -Continued 

[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places  With  400  or  More 
Negro  Population 


Totol  Ntgro  population 


AU  occupied  housing  units  . 


POPULATION 

Population  in  housing  Mitt 

Per  occupied  unit  

Owner  

Renter  


TENURE 

Owner  occupied . 
Renter  occupied . 


PLUMBING  FACILITIES 

With  all  plumbing  facilities  

Lacking  some  or  all  plumbing  facilities  . 

Locking  only  hot  water  

Lacking  other  plumbing  facilities  


PIPED  WATER  IN  STRUCTURE 

Hot  and  cold  

Cold  only  

None    


FLUSH  TOILET 

For  exclusive  use  of  household  _. 
Also  used  by  another  household 
None  


BATHTUB  OR  SHOWER 

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  another  household  

None  

COMPLETE  KITCHEN  FACILITIES 

For  exclusive  use  of  household  

Also  used  by  another  household  

No  complete  kitchen  facilities  

UNITS  IN  STRUCTURE 


2  or  more  

Mobile  home  or  trailer 


ROOMS 

1  room  

2  rooms  

3  rooms  

4  rooms  

5  rooms  

6  rooms   _. 

7  rooms  

8  rooms  or  more  

Median,  all  occupied  units  

Median,  owner  occupied  units  . 
Median,  renter  occupied  units  . 


PERSONS 

1  person  

2  persons  

3  persons  

4  persons  

5  persons  

6  persons  

7  persons   

8  persons  or  more  

Median,  all  occupied  units  

Medion,  owner  occupied  units  . 
Median,  renter  occupied  units  . 


PERSONS  PER  ROOM 

All  occupied  units  

1.00  or  less   

1.01  to  1.50—  _. 

1 .51  or  more  

With  oil  plumbing  facilities 

1.00  or  less  _._   

1.01  to  1.50  

1.51  or  more  


North 

Platts- 

West 

Mount 

New 

Bellport 

North 

burgh 

Riverhead 

Roslyn 

South- 

South 

Amityville 

Monticello 

Kisco 

Cassel  (U) 

(U) 

Torrytown 

Nyack 

Bose  (U) 

(U) 

Heights  (U) 

ampton 

Nyock 

Tuckohoe 

(U) 

1  178 

609 

5  355 

2  400 

442 

2  407 

946 

1  408 

478 

996 

613 

1  320 

1  056 

131 

195 

1  249 

473 

141 

734 

1(5 

347 

134 

224 

160 

424 

246 

1  1S2 

590 

S  1(9 

2  392 

430 

2  385 

730 

1  389 

412 

945 

588 

1  311 

1  037 

3.5 

3.0 

4.2 

5.1 

3.0 

3.2 

3.9 

4.0 

3.1 

4.2 

3.7 

3.1 

4.2 

5.6 

3.7 

4.2 

4.8 

3.7 

3.5 

4.0 

3.2 

4.4 

4.3 

3.5 

4.2 

29 

2.9 

4.1 

5.5 

29 

3.2 

3.9 

4.0 

3  1 

3.8 

3.2 

3.1 

4.2 

68 

31 

817 

283 

29 

198 

- 

154 

18 

148 

70 

40 

190 

263 

164 

432 

190 

112 

536 

185 

193 

116 

76 

90 

384 

56 

298 

186 

1  227 

470 

127 

677 

184 

331 

112 

215 

153 

412 

245 

33 

9 

22 

3 

14 

57 

1 

16 

22 

9 

7 

12 

1 

1 

5 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

33 

8 

17 

2 

13 

57 

1 

8 

21 

8 

6 

11 

330 

194 

1  244 

471 

136 

733 

185 

334 

132 

221 

159 

423 

246 

1 

1 

5 

2 

4 

1 

13 

2 

3 

1 

299 

187 

1  242 

472 

133 

685 

184 

344 

114 

220 

155 

416 

246 

32 

8 

7 

1 

6 

2 

49 

1 

3 

20 

4 

5 

8 

- 

299 

187 

1  232 

471 

129 

678 

184 

340 

113 

216 

154 

413 

245 

31 

8 

9 

5 

51 

1 

21 

6 

5 

7 

1 

8 

2 

7 

5 

7 

2 

1 

4 

' 

321 

190 

1  239 

472 

133 

693 

184 

345 

108 

221 

158 

421 

244 

5 

4 

6 

4 

36 

25 

2 

2 

2 

5 

1 

4 

1 

4 

5 

1 

2 

1 

1 

3 

80 

26 

1  004 

468 

16 

207 

1 

273 

64 

181 

58 

27 

218 

250 

169 

243 

3 

125 

527 

184 

56 

70 

43 

102 

394 

28 

1 

_ 

2 

2 

_ 

_ 

_ 

18 

_ 

_ 

_ 

3 

_ 

24 

11 

7 

- 

8 

49 

1 

1 

23 

2 

1 

1 

- 

47 

1 1 

19 

2 

5 

50 

- 

7 

9 

5 

12 

12 

3 

74 

53 

75 

6 

43 

149 

6 

39 

16 

14 

32 

99 

9 

82 

57 

127 

51 

46 

152 

45 

78 

31 

41 

34 

181 

26 

60 

31 

223 

261 

17 

156 

110 

111 

33 

86 

19 

88 

33 

18 

22 

340 

91 

10 

97 

16 

62 

1 1 

39 

28 

27 

72 

15 

4 

230 

40 

7 

36 

1 

32 

8 

20 

16 

8 

51 

1 1 

6 

228 

22 

5 

45 

6 

17 

3 

17 

18 

8 

52 

3  8 

3.9 

6.0 

5.2 

3.8 

4.3 

49 

4.9 

4.1 

5.1 

4.6 

4.1 

6.2 

5.6 

5.6 

6.5 

5.3 

4.9 

5.8 

- 

5.4 

5.5 

5.3 

6.3 

5.8 

6.4 

3.3 

3.7 

4.8 

5.1 

3.6 

3.7 

4.9 

4  5 

3.9 

4.4 

3.6 

4.0 

5.5 

68 

42 

54 

15 

35 

152 

7 

46 

37 

25 

15 

98 

14 

55 

44 

224 

64 

34 

182 

29 

66 

27 

36 

42 

104 

40 

73 

44 

251 

79 

26 

126 

42 

61 

25 

36 

30 

68 

44 

52 

27 

241 

73 

17 

102 

42 

46 

15 

28 

27 

68 

51 

31 

21 

205 

59 

12 

62 

31 

40 

12 

37 

18 

34 

40 

18 

9 

115 

44 

7 

54 

27 

32 

8 

23 

1 2 

23 

28 

13 

5 

83 

59 

5 

27 

3 

20 

7 

22 

8 

17 

16 

21 

3 

76 

80 

5 

29 

4 

36 

3 

17 

8 

12 

13 

3.1 

2.8 

3.9 

4.6 

2.6 

2.8 

3.8 

3.5 

2.6 

4.0 

3  3 

2.6 

4.0 

5.3 

3.4 

3.9 

4.4 

3.3 

3.2 

_ 

3.4 

3.5 

4.4 

4.0 

3.2 

3.9 

2  7 

2.6 

3.9 

5.1 

2.4 

2.6 

38 

3.6 

2.5 

34 

2.8 

2.6 

42 

331 

195 

1  249 

473 

141 

734 

185 

347 

134 

224 

160 

424 

246 

251 

160 

1  083 

311 

118 

589 

154 

276 

107 

171 

130 

351 

225 

52 

26 

122 

110 

14 

87 

26 

46 

21 

40 

20 

58 

17 

28 

9 

44 

52 

9 

58 

5 

25 

6 

13 

10 

15 

4 

298 

186 

1  227 

470 

127 

677 

184 

331 

112 

215 

153 

412 

245 

230 

154 

1  068 

309 

108 

550 

153 

263 

89 

166 

126 

339 

225 

48 

25 

119 

109 

13 

87 

26 

43 

20 

37 

18 

58 

17 

20 

7 

40 

52 

6 

40 

5 

25 

3 

12 

9 

15 

3 

34-130    NEW  YORK 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  26.    Financial  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Places  of  2,500  to 
10,000  Inhabitants:  1970 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places  With  400  or  More 

Garden 

Oanne- 

Foirview 

City  Pork 

Haver- 

Highland 

Lokeview 

Manhasset 

Picyro  ropuiuiiuii 

Amityville 

CatsMR 

moro 

Ellenville 

Elmsford 

(U) 

(U) 

straw 

Falls 

Hudson 

Inwood  (U) 

(U) 

(U) 

VALUE 

Specified  owner  occupied   

109 

26 

— 

28 

68 

37 

10 

35 

49 

SO 

17 

894 

132 

Less  than  $5,000-   - 

4 

1 

1 

1 

1 

11 

1 

$5  000  to  $9.999   

3 

13 

9 

2 

2 

3 

s 

9 

22 

10 

7 

1 

$10  000  to  $14,999    

22 

7 

8 

4 

8 

5 

7 

22 

9 

17 

25 

7 

$15  000  to  $19.999  

37 

1 

6 

9 

16 

10 

9 

9 

5 

33 

164 

9 

$20,000  to  $24.999   

28 

1 

2 

18 

6 

25 

8 

6 

2 

15 

294 

45 

$25  000  to  $34.999.   

18 

2 

24 

3 

32 

s 

2 

1 

7 

319 

46 

$35,000  or  more  

1 

11 

1 

S 

4 

85 

24 

$19  100 

$8  900 

- 

$11  700 

$25  400 

$17  100 

$24  400 

$16  900 

$12  900 

$8  200 

$17  000 

$24  300 

$25  900 

With      plumbinj  facilrtiei   

109 

24 

- 

26 

66 

35 

80 

31 

49 

49 

17 

892 

132 

Less  than  $5  000 

3 

} 

1 

\ 

10 

1 

$5,000  to  $9.999    

3 

12 

- 

8 

- 

1 

3 

3 

9 

22 

10 

7 

1 

$10,000  to  $14,999   

22 

7 

- 

7 

4 

8 

5 

6 

22 

9 

17 

25 

7 

$15,000  to  $19,999.   

37 

1 

- 

6 

9 

16 

10 

8 

9 

5 

33 

162 

9 

$20,000  to  $24.999  

28 

1 

- 

2 

18 

6 

25 

8 

6 

2 

15 

294 

45 

$25,000  or  more             .  .  .   

19 

- 

- 

2 

35 

4 

37 

5 

2 

1 

11 

404 

70 

Median    

$19  100 

$9  100 

- 

$12  000 

$25  800 

$17  400 

$24  400 

$17  300 

$12  900 

$8  300 

$17  000 

$24  300 

$25  900 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied-   

97 

114 

110 

120 

18 

17 

151 

141 

233 

512 

99 

147 

Less  thon  $30    

3 

8 

2 

1 

2 

1 

2 

17 

9 

1 

1 

$30  to  $39  

12 

1 

1 

2 

3 

4 

36 

1 1 

2 

$40  to  $59   

30 

15 

2 

2 

7 

36 

105 

50 

4 

$60  to  $79     

4 

28 

36 

10 

1 

20 

53 

56 

113 

7 

30 

$80  to  $99   

7 

29 

25 

7 

5 

27 

26 

9 

102 

52 

$100  to  $149  .   

50 

6 

24 

35 

5 

9 

52 

12 

4 

190 

30 

24 

$1 50  or  more  

31 

4 

61 

8 

39 

5 

34 

60 

31 

No  cosh  rent 

2 

1 

3 

3 

1 

2 

3 

6 

3 

1 

3 

Medion  

$137 

$63 

$80 

$152 

$91 

$148 

$116 

$68 

$52 

$94 

$165 

$94 

87 

107 

1 08 

118 

16 

1 35 

217 

406 

97 

138 

Less  thon  $40  ...    

3 

17 

3 

2 

4 

- 

1 

5 

42 

15 

1 

3 

$40  to  $59.    

28 

15 

2 

1 

3 

33 

101 

36 

4 

$60  to  $79   

3 

28 

35 

10 

- 

- 

18 

52 

56 

65 

6 

30 

$80  to  $99  

6 

28 

24 

7 

5 

27 

25 

9 

80 

43 

$100  to  $149 

43 

5 

24 

35 

5 

9 

52 

12 

4 

174 

29 

24 

$150  or  more  

30 

4 

59 

8 

39 

5 

33 

60 

31 

No  cash  rent   ._   .  _  .  _  

2 

3 

3 

1 

3 

5 

3 

1 

3 

Medion 

$139 

$64 

$80 

$151 

$94 

$148 

$120 

$69 

$53 

$101 

$166 

$95 

Places  With  400  or  More 

North 

Plotts- 

West 

Mount 

New 

Bellport 

North 

burgh 

Riverhead 

Roslyn 

South- 

South 

Amityville 

INcyrO  rOpUluTIOn 

Monticello 

Kisco 

Cassel  (U) 

(U) 

Tarrytown 

Nyock 

Bose  (U) 

on 

Heights  (U) 

ampton 

Nyock 

Tuckohoe 

(U) 

VALUE 

Specified  owner  occupied  _  

59 

10 

774 

268 

9 

121 

138 

13 

135 

43 

17 

176 

Less  thon  $5,000    

1 

3 

1 

4 

2 

$5  000  to  $9,999    

3 

8 

30 

2 

25 

_ 

8 

2 

3 

$10  000  to  $14  999   

23 

1 

24 

150 

15 

_ 

45 

2 

33 

6 

1 

10 

$15  000  to  $19  999 

26 

2 

135 

70 

2 

46 

_ 

41 

3 

44 

13 

2 

35 

$20  000  to  $24  999 

4 

303 

12 

3 

26 

16 

2 

24 

17 

4 

47 

$25  000  to  $34  999 

2 

6 

266 

3 

1 

21 

4 

3 

16 

6 

4 

65 

$35  000  or  more 

1 

37 

2 

11 

3 

3 

8 

1 

4 

18 

Median                           _  .  .   

$15  500 

$28  300 

$23  600 

$13  400 

$22  500 

$19  800 

- 

$14  500 

$23  800 

$17  900 

$20  700 

$24  400 

$24  400 

Witk  all  plumbing  facilities   

59 

10 

769 

265 

9 

121 

- 

131 

13 

135 

43 

17 

178 

Less  than  $5  000 

2 

1 

3 

2 

$5,000  to  $9,999  

3 

- 

8 

29 

2 

- 

22 

8 

- 

2 

3 

$10,000  to  $14.999  

23 

1 

24 

149 

- 

15 

- 

43 

2 

33 

6 

1 

10 

$15,000  to  $19.999  

26 

2 

135 

70 

2 

46 

- 

41 

3 

44 

13 

2 

35 

$20,000  to  $24,999.    

4 

- 

302 

12 

3 

26 

- 

15 

2 

24 

17 

4 

47 

$25,000  or  more    -- 

3 

7 

300 

3 

3 

32 

- 

7 

6 

24 

7 

8 

83 

Median    

$15  500 

$28  300 

$23  600 

$13  500 

$22  500 

$19  800 

- 

$14  700 

$23  800 

$17  900 

$20  700 

$24  400 

$24  400 

CONTRACT  RENT 

Specified  renter  occupied1  

263 

163 

428 

184 

112 

530 

185 

188 

107 

76 

90 

383 

53 

Less  than  $30    

6 

~ 

1 

10 

~ 

2 

5 

7 

12 

$30  to  $39 

5 

5 

4 

2 

35 

$40  to  $59 

7 

11 

8 

15 

22 

11 

6 

| 

66 

$60  to  $79 

32 

10 

8 

5 

29 

68 

1 

34 

21 

10 

6 

67 

$80  to  $99 

82 

15 

14 

15 

14 

92 

2 

29 

49 

14 

16 

92 

2 

$100  to  $149 

109 

81 

75 

88 

41 

224 

46 

75 

24 

22 

50 

81 

15 

$150  or  more 

25 

46 

321 

73 

6 

96 

1 

23 

6 

8 

16 

28 

34 

No  cosh  rent 

2 

2 

3 

1 

13 

135 

10 

2 

7 

1 

2 

2 

Median 

$101 

$117 

$176 

$142 

$87 

$117 

$110 

$108 

$89 

$91 

$123 

$83 

$169 

Wrtk  all  alumhinn  fnrilrtiet 

230 

154 

41 1 

184 

100 

479 

184 

181 

85 

67 

95 

371 

52 

Less  than  $40    - 

5 

3 

13 

4 

4 

8 

45 

$40  to  $59   

5 

11 

7 

12 

16 

11 

3 

1 

60 

$60  to  $79    

22 

7 

7 

5 

28 

51 

1 

32 

21 

9 

5 

63 

$80  to  $99  

64 

13 

11 

15 

11 

75 

2 

29 

30 

12 

14 

92 

2 

$100  to  $149   __ 

107 

79 

71 

88 

39 

215 

46 

72 

22 

20 

50 

81 

15 

$150  or  more     

25 

44 

313 

73 

6 

96 

1 

23 

6 

8 

14 

28 

33 

No  cosh  rent  

2 

2 

3 

1 

13 

134 

10 

2 

7 

1 

2 

2 

Medion     . 

$106 

$118 

$177 

$142 

$91 

$123 

$110 

$110 

$92 

$95 

$124 

$84 

$169 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  ocres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  27.   Selected  Characteristics  for  Places  of  1,000  to  2,500  Inhabitants:  1970 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Year-round  housing  units 

Occupied  housing  units 

1.01 

or 

Owner  occupied 

Renter  occupied 

more  persons 

Places 

per  room 

Locking 

Locking 

Locking 

some 

With 

some 

Medion 

With 

With 

Vacant 

or"aM 

In 

or  cM 

Negro 

or  all 

con- 

Negro 

all 

for 

Total 

plumb- 

One- 

plumb- 

Med ion 

Medion 

head 

plumb- 

Median 

tract 

head 

plumb- 

sole 

Totol 

hous- 

°rtit 

person 

ing 

num- 

value 

of 

ing 

num- 

rent 

of 

ing 

only 

popu- 

ing 

facil? 

struc- 

house- 

facili- 

ber of 

(dol- 

house- 

facili- 

ber of 

(dol- 

house- 

facili- 

or or 

lation 

units 

Total 

t 

u 

holds 

Total 

ties 

rooms 

lars) 

hold 

Total 

ties 

rooms 

lars) 

hold 

Total 

ties 

rent 

i  951 

637 

636 

25 

420 

99 

440 

15 

6.5 

11  300 

172 

8 

5.1 

62 

25 

23 

15 

2  104 

757 

757 

40 

495 

140 

533 

14 

6.4 

11  900 

159 

12 

4.7 

64 

28 

28 

39 

Afton    

1  064 

359 

356 

6 

242 

45 

250 

3 

6.7 

12  600 

90 

3 

5.1 

65 

5 

4 

7 

Alexandria  Boy  _   

1  440 

571 

551 

9 

443 

1 1 7 

374 

5 

6.4 

9  600 

1 19 

1 

4.9 

58 

15 

13 

24 

2  050 

671 

671 

8 

476 

104 

467 

3 

6.4 

17  400 

176 

4 

4.3 

77 

24 

24 

13 

1  561 

456 

454 

6 

304 

65 

314 

3 

6.8 

21  900 

i 

138 

3 

5.3 

97 

14 

14 

1 

Amenio  (U)  

1  157 

376 

376 

18 

261 

68 

236 

6 

6.2 

19  600 

122 

12 

4.1 

78 

5 

25 

25 

9 

Andover  

1  214 

444 

443 

6 

339 

100 

310 

2 

6.9 

11  000 

1 1 1 

4 

5.0 

54 

| 

7 

7 

5 

Angola  on  the  Lake  (U)  

1  573 

680 

475 

15 

425 

54 

325 

6 

5.7 

13  400 

1 

121 

1 

4.7 

81 

34 

34 

5 

Apalochin  (U)  

1  233 

353 

353 

11 

280 

30 

260 

7 

5.6 

17  400 

- 

80 

2 

4  6 

105 

- 

28 

26 

9 

Arcade  

1  972 

691 

689 

17 

440 

1 14 

406 

8 

6.5 

14  700 

2 

240 

8 

4.9 

72 

21 

21 

21 

1  718 

625 

624 

43 

432 

91 

399 

17 

6.0 

11  200 

154 

17 

4.4 

71 

1 

36 

32 

23 

Atlantic  Beach  _  _  .   

1  640 

956 

524 

_ 

479 

56 

418 

7.2 

43  300 

84 

4.3 

184 

1 

10 

10 

6 

Aurora  

1  072 

195 

190 

1 

144 

52 

91 

6.8 

16  500 

86 

5.1 

72 

3 

3 

3 

Averill  Pork  (U)  

1  471 

458 

454 

16 

334 

63 

309 

11 

6.3 

17  100 

126 

5 

4.6 

98 

26 

24 

17 

Avoca  

1  153 

360 

359 

14 

275 

63 

279 

10 

6.8 

9  800 

69 

4 

5.3 

63 

15 

15 

5 

Bambndge  

1  674 

592 

590 

11 

391 

103 

377 

6 

6.8 

14  600 

175 

5 

4.6 

73 

12 

11 

21 

1  109 

3B7 

387 

3 

258 

76 

236 

1 

6.9 

42  800 

2 

141 

2 

3.4 

194 

9 

9 

3 

Bellerose  

1  654 

499 

499 

7 

478 

50 

469 

6 

68 

32  600 

29 

1 

4.3 

125 

_ 

9 

9 

1 

Belmont  

1  )02 

400 

400 

5 

295 

88 

278 

2 

6.8 

10  300 

- 

100 

2 

4.3 

64 

- 

13 

13 

9 

1  018 

316 

3)6 

6 

238 

43 

220 

4 

6.7 

16  200 

80 

2 

4.6 

97 

1 

9 

8 

10 

Billington  Heights  (U).  

1  278 

366 

364 

2 

350 

26 

339 

2 

6.8 

34  000 

20 

5.3 

156 

10 

9 

2 

Black  River   _  _  __ 

1  307 

451 

451 

15 

290 

70 

314 

8 

6.3 

13  100 

117 

5 

5.0 

69 

14 

13 

8 

Bolivar  

1  379 

505 

505 

4 

411 

109 

359 

1 

6.9 

7  800 

114 

3 

5.2 

44 

10 

10 

16 

Boonvilte  

2  488 

867 

860 

46 

581 

188 

571 

15 

6.8 

11  600 

246 

26 

5.0 

62 

28 

25 

18 

Boysen  Bay  (U)  

1  191 

433 

360 

14 

336 

44 

286 

9 

5.5 

15  100 

66 

1 

4.4 

93 

28 

25 

3 

Brewerton  (U)  

1  985 

767 

695 

28 

571 

118 

16 

5.5 

14  800 

161 

8 

4.5 

99 

26 

25 

11 

Brewster  Heights  (U)   

1  265 

263 

263 

13 

247 

1 

245 

13 

6.3 

27  700 

18 

5.8 

133 

21 

18 

Brewster  Hills  (U)  

1  745 

637 

600 

24 

558 

29 

428 

12 

5.9 

26  900 

1 

63 

1 

4.6 

128 

_ 

24 

24 

1  ] 

Brewster  

1  638 

662 

661 

51 

236 

162 

237 

7 

5.9 

20  500 

- 

381 

40 

3.9 

112 

- 

39 

37 

37 

Brinckerhoff  (U)  

2  094 

478 

478 

8 

472 

A 

444 

8 

6.3 

23  500 

12 

5.8 

156 

1 

53 

52 

18 

Broadolbin  

1  452 

514 

508 

19 

398 

95 

385 

13 

6.2 

13  100 

108 

6 

5.0 

63 

1 

13 

11 

10 

Brocton  _   

1  370 

514 

514 

9 

307 

1 14 

338 

3 

6.2 

II  700 

2 

137 

5 

4.8 

58 

4 

16 

16 

26 

8rownville    

1  187 

373 

373 

9 

245 

54 

241 

6 

6.4 

11  600 

111 

2 

4.8 

76 

22 

21 

12 

Buchanan                      ._      .  .  

2  110 

703 

703 

8 

499 

97 

504 

5.6 

23  300 

2 

185 

7 

4.0 

94 

42 

42 

2 

Caledonia  

2  327 

712 

710 

19 

567 

98 

534 

8 

6.4 

18  800 

30 

147 

8 

4.5 

85 

19 

30 

28 

10 

Cambridge  

1  769 

681 

677 

35 

479 

158 

434 

14 

6.9 

12  800 

177 

14 

4.6 

57 

18 

17 

34 

Comillus  

1  534 

492 

492 

4 

307 

89 

297 

3 

6.1 

15  400 

185 

1 

4.2 

87 

21 

21 

6 

1  330 

433 

433 

18 

278 

83 

300 

10 

6.9 

11  000 

2 

118 

7 

4.4 

64 

2 

17 

17 

7 

1  730 

571 

570 

23 

397 

93 

390 

12 

6.1 

14  600 

- 

154 

6 

4.5 

84 

1 

20 

20 

15 

Cattaraugus    

1  200 

448 

444 

13 

337 

86 

31 1 

4 

6.6 

9  400 

108 

4 

5.2 

60 

14 

14 

1 1 

Celoron    

1  456 

546 

543 

7 

430 

100 

366 

2 

5.6 

8  900 

i 

144 

4 

4.3 

72 

16 

16 

12 

Central  Square   

1  298 

404 

404 

9 

291 

64 

279 

5 

6.3 

19  400 

108 

4 

4.2 

104 

20 

20 

14 

Chomplain  Park  (U)   _ 

1  207 

418 

323 

2 

306 

18 

261 

2 

5.6 

14  100 

52 

5.2 

109 

31 

30 

7 

Champloin  

1  426 

475 

475 

37 

311 

76 

322 

12 

5.9 

12  400 

133 

19 

4.6 

63 

31 

28 

11 

Chatham    

2  239 

788 

788 

42 

433 

160 

448 

15 

6.3 

14  400 

12 

297 

22 

4.7 

70 

a 

24 

23 

23 

Chester    .    

1  627 

540 

531 

21 

380 

75 

338 

4 

6.0 

20  000 

Q 

170 

13 

4.3 

75 

42 

41 

8 

Churchville  

1  065 

333 

329 

9 

241 

50 

226 

o 

6.2 

18  900 

93 

2 

4  3 

104 

2 

11 

11 

3 

1  332 

370 

370 

4 

334 

42 

329 

4 

6.5 

21  000 

_ 

36 

5.8 

106 

14 

14 

3 

Clarence  Compact  (U)    -  -   

2  014 

601 

601 

6 

461 

73 

443 

4 

6.5 

26  500 

140 

2 

4.3 

90 

- 

12 

12 

14 

Clark  Mills  (U)   

1  206 

378 

378 

17 

166 

65 

... 
2J5 

5 

6.C 

14  500 

13V 

12 

5.0 

71 

1 

17 

17 

2 

Clayton    

1  970 

833 

772 

21 

549 

1 53 

480 

7 

6.5 

1 1  600 

4.7 

66 

33 

31 

38 

Clifton  Springs  _   

2  058 

665 

665 

25 

438 

121 

462 

5 

6.9 

14  200 

1 77 

1  ] 

4.0 

82 

30 

28 

15 

Clinton  _  

2  271 

803 

802 

20 

505 

156 

502 

8 

6.9 

20  700 

235 

1 1 

4.3 

90 

25 

24 

50 

Colden  Hill  (U)     _       _  -  -   _ 

1  688 

423 

423 

7 

411 

21 

370 

5 

5  5 

19  000 

36 

2 

5.3 

138 

44 

43 

6 

2  083 

708 

707 

16 

471 

142 

2 

6.0 

18  300 

233 

7 

4.6 

85 

29 

28 

12 

Cooperstown                     _  .   

2  403 

944 

933 

22 

604 

239 

549 

6 

7  1 

19  100 

337 

13 

4.7 

81 

1 1 

10 

14 

Country  Knolls  <U)   

2  062 

487 

487 

1 

478 

A 

1 

8.5  + 

37  100 

2 

10 

6.0 

238 

6 

6 

8 

Coxsockie  

2  399 

891 

877 

53 

574 

138 

524 

18 

6.0 

14  300 

17 

247 

25 

4.5 

65 

10 

42 

37 

49 

Cuba      

1  735 

683 

683 

42 

432 

168 

411 

5 

6.7 

12  000 

- 

215 

25 

4.7 

57 

- 

16 

16 

23 

Deposit            _  _   

2  061 

767 

765 

1 1 

466 

1 58 

482 

5 

6.7 

12  400 

226 

6 

4.7 

61 

23 

22 

31 

Dexter  

1  061 

334 

334 

21 

233 

46 

239 

3 

6.7 

9  100 

76 

12 

5.2 

56 

1 

16 

15 

10 

Dryden   

1  490 

505 

505 

11 

346 

94 

321 

2 

6.6 

17  500 

163 

9 

3.8 

111 

1 

12 

12 

14 

Dundee     

1  539 

515 

511 

24 

378 

92 

370 

10 

6.7 

10  700 

Q 

117 

13 

4.9 

52 

21 

19 

10 

1  050 

363 

363 

18 

258 

67 

263 

10 

7.1 

1 1  100 

83 

5.2 

66 

9 

9 

7 

Eost  Hampton    

1  753 

1  294 

771 

7 

691 

167 

525 

6 

6.4 

39  100 

C 

145 

4.6 

121 

16 

15 

27 

East  Herkimer  (U)  

t  135 

361 

361 

9 

315 

41 

327 

7 

5.8 

14  700 

28 

5.4 

67 

~ 

15 

14 

_ 

Eost  Moriches  (U)  

1  702 

657 

606 

10 

552 

93 

402 

4 

6.2 

21  600 

]  | 

140 

4 

4.7 

101 

15 

23 

22 

13 

Eastport  (U)  

1  308 

463 

459 

18 

317 

70 

320 

5.4 

17  300 

2 

in 

10 

5.0 

98 

13 

22 

18 

7 

cost  Quogue  (U)  

1  143 

746 

436 

10 

374 

78 

348 

7 

5.4 

20  900 

- 

70 

3 

4.2 

100 

- 

15 

14 

8 

Flbridge  

1  040 

337 

337 

1 1 

244 

58 

237 

6 

6.3 

19  300 

82 

4 

4.3 

90 

14 

14 

9 

1  905 

1  016 

796 

13 

708 

112 

460 

3 

5.0 

15  300 

175 

2 

4.4 

1 14 

51 

50 

35 

1  674 

571 

564 

42 

447 

a  I 

405 

15 

5.8 

18  700 

20 

4.3 

81 

a 

8 

31 

29 

3 

1  120 

416 

415 

41 

203 

103 

237 

14 

6.1 

9  300 

7 

1 52 

21 

4.8 

54 

14 

14 

21 

Franklinville  

1  948 

772 

771 

25 

519 

1 73 

483 

5 

6.7 

10  200 

924 

12 

5.0 

60 

18 

18 

24 

1  543 

618 

587 

8 

501 

102 

423 

5.4 

23  300 

1 7 

120 

2 

4.4 

103 

10 

27 

27 

12 

1  772 

583 

582 

8 

477 

81 

435 

4 

6.0 

13  900 

~1 

111 

2 

5J 

71 

22 

22 

12 

1  285 

432 

431 

7 

328 

76 

291 

72 

8  600 

5 

101 

6 

5.2 

51 

2 

14 

14 

27 

1  258 

419 

418 

ib 

356 

33 

2 

5  5 

16  500 

4.3 

98 

25 

25 

23 

1  169 

381 

381 

11 

268 

47 

269 

7 

5.6 

17  300 

1 

96 

4 

4.3 

87 

1 

24 

24 

4 

Golden's  Bridge  (U)  

1  101 

390 

364 

4 

263 

35 

216 

1 

6.6 

35  300 

6 

99 

2 

3.8 

133 

8 

24 

22 

5 

1  874 

632 

629 

22 

379 

128 

383 

7 

6.7 

15  800 

215 

12 

4.8 

80 

19 

18 

18 

2  481 

985 

983 

60 

629 

248 

537 

24 

6.3 

14  500 

53 

328 

29 

4.5 

78 

74 

44 

43 

35 

2  092 

785 

783 

61 

434 

192 

479 

16 

6.8 

12  300 

1 

262 

32 

5.1 

50 

22 

20 

17 

Greenwood  Lake    

2  262 

1  367 

1  141 

39 

987 

163 

546 

11 

5.3 

21  300 

1 

235 

14 

4.0 

103 

54 

52 

75 

Groton    . 

2  112 

763 

754 

26 

449 

143 

473 

6 

6.6 

12  200 

246 

19 

4.5 

80 

26 

25 

19 

Hagomon   

1  410 

453 

453 

50 

317 

68 

342 

24 

5.8 

13  100 

95 

19 

4.3 

49 

19 

16 

3 

Halfmoon  Junction  (U).   

1  915 

615 

615 

17 

373 

70 

476 

12 

5.3 

19  600 

103 

3 

3.8 

139 

38 

38 

34 

Hammondsport  

1  066 

398 

390 

14 

288 

78 

266 

7 

6.9 

11  600 

103 

5 

4.4 

71 

6 

6 

7 

Hompton  Bays  (U)    

1  862 

962 

678 

15 

646 

99 

556 

12 

5.1 

20  600 

98 

3 

4.3 

111 

25 

24 

21 

Honcock  _   

1  688 

579 

575 

8 

349 

no 

341 

4 

6.2 

12  500 

214 

4 

4.5 

58 

27 

26 

12 
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Table  27.   Selected  Characteristics  for  Places  of  1,000  to  2,500  Inhabitants:    1970 -Continued 


(For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  medion.  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text) 


Places 


Hewlett  Horbor  

Highland  (U)  

Hillburn   

Hilton   

Holley   

Honeoye  Foils  

Hopewell  Junction  (U)  ... 

Houghton  (U)   

Huntington  Boy  

Jamestown  West  (U)  

Jordan   

Keeseville  

Kensington  

Kerhonkson  (U)  

Kinderhook  

lake  (U)   

Lake  George  

Lake  Katrine  (U)  

Lattingtown  

Laurel  Hollow  

Lima  

Little  Volley   

Livingston  Monor  (U)  

Livonia  

Lorenz  Pork(U)-.  

McGrow  

Macedon   „. 

Manchester  

Marofhon  

Marcellus  

Morlboro  (U)  

Mottituck  (U)  

Moybrook   

Moyville  

Melrose  Pork  (U)  

Mexico  

Middleburg   

Middlehope  (U)  

Middlepon  

Millbrook  

Millerton   

Milton  <U>  

Mineville-Witherbee  (U).. 

Minoo    

Montgomery  

Montour  Foils   

Moravia    

Mornsonville  (U)  

Morris  ville  

Munsons  Corners  (U)  

Mutlontown  

Naples   

Nossau  

Newark  Volley  

New  Berlin  

New  Hockensack  (U)  

New  Hamburg  (U)  

New  Hortford.  

New  Square  _  

Nissequogue  

Norfolk  Center  <U)  

North  Ballston  Spa  (U)  ... 

North  Boston  (U)  

North  Collins  

NorthvMe  

Norwood  

Nundo  

OakfieW  

Olcort  (U)  

Old  Brookville   

Oniod  Lake  (U)  

Oriskany  

Oxford    

Oyster  Bay  Cove  

Pointed  Post  

Pawling  

Pelhom    

Peru  (U)   

Phelps   

Philmont  

Piermont  

Pine  Bush  (U)   

Pine  Neck-West  Tiona  (U) . 

Pittsford   

Plandome  Heights  

Plondome  

Pleosont  Volley  (U)  

Pomona  

Ponquogue  (U)  

Port  Byron  

Port  Dickinson  


Year-round  housing  units 

Occupied  housing  units 

1.01 

or 

Owner  occupied 

Renter  occupied 

more  persons 

per  room 

Lacking 

Locking 

Locking 

some 

wi  h 

M  ed  to  1 1 

With 

With 

Vocont 

or  oil 

In 

or'aM 

or  oil 

con- 

Negro 

all 

for 

Total 

plumb- 

one- 

One- 

plumb- 

Median  Median 

head 

plumb- 

Median 

tract 

plumb- 

sale 

Total 

hous- 

ing 

unit 

person 

num-  value 

of 

ing 

num- 

rant 

OT 

ing 

only 

popu- 

ing 

facili- 

struc- 

f "v 

ber  of  (dol- 

^hoki 

facili- 

ber of 

(dol- 

fooV 

or  for 

lation 

units 

Total 

ties 

tures 

holds 

Total 

ties 

rooms  lors) 

Total 

ties 

rooms 

lars) 

hold 

Total 

ties 

rant 

1  545 

425 

424 

422 

5 

409 

- 

8.5  +  50000  + 

_ 

3 

_ 

| 

2  184 

758 

755 

16 

451 

123 

403 

4 

5.9    19  000 

2 

319 

"8 

4J 

101 

3 

39 

39 

22 

1  058 

319 

319 

24 

200 

30 

193 

9 

6.0    17  800 

89 

116 

13 

4.4 

97 

52 

29 

25 

10 

2  440 

676 

676 

7 

570 

61 

545 

3 

6.2    21  800 

117 

3 

4.4 

111 

1 

36 

36 

10 

I  868 

686 

686 

18 

428 

156 

433 

3 

6.7    16  300 

2 

220 

14 

4.1 

95 

4 

10 

9 

26 

2  248 

745 

745 

16 

511 

116 

511 

6 

6.3    19  800 

195 

8 

4.2 

107 

28 

27 

20 

2  055 

676 

676 

27 

524 

89 

434 

5 

10 

161 

3 

3.7 

145 

4 

42 

40 

21 

1  620 

295 

285 

61 

128 

53 

126 

2 

6.5    20  100 

1 

156 

58 

2.7 

74 

2 

52 

12 

2 

1  789 

514 

498 

5 

491 

27 

442 

5 

7.8  50000  + 

- 

36 

_ 

5.3 

180 

A 

5 

8 

2  491 

927 

912 

2 

821 

137 

782 

1 

5.7    16  700 

1 

94 

- 

45 

85 

~ 

21 

21 

20 

1  493 

461 

461 

25 

357 

83 

346 

14 

6.8    12  600 

93 

6 

4.4 

69 

1 

29 

29 

2  122 

671 

668 

59 

447 

91 

409 

22 

6.1    11  700 

1 

206 

24 

4.8 

62 

57 

48 

24 

1  582 

506 

497 

4 

349 

55 

340 

3 

8.5+  S0000  + 

146 

1 

3.8 

300  + 

22 

3 

1  243 

627 

517 

23 

375 

61 

274 

6 

5.7    17  100 

5 

116 

4 

4.2 

88 

2 

36 

35 

20 

1  233 

398 

396 

12 

337 

63 

297 

7 

6.4    21  000 

85 

5 

4.4 

84 

12 

11 

12 

1  352 

284 

284 

- 

283 

6 

272 

5.7    19  800 

2 

9 

5.8 

146 

62 

62 

1 

1  046 

451 

420 

7 

320 

80 

221 

2 

a  o    on  inn 

148 

2 

4  0 

97 

16 

15 

19 

1  092 

403 

403 

2 

276 

34 

260 

i 

5.5    21  900 

1 

56 

i 

4.2 

124 

1 

19 

19 

27 

1  773 

514 

505 

5 

476 

47 

398 

5 

8  0  50000  + 

- 

92 

_ 

5.8 

204 

I 

3 

3 

— 

1  401 

361 

354 

3 

344 

22 

306 

2 

8.5+  5OO00  + 

1 

45 

i 

5.6 

219 

7 

7 

1 

1  686 

515 

515 

16 

335 

87 

339 

2 

6.4    19  600 

160 

14 

4.1 

112 

26 

24 

6 

1  340 

497 

494 

12 

341 

128 

340 

4 

6.4     9  700 

_ 

136 

7 

4.7 

54 

10 

10 

10 

1  522 

507 

497 

25 

331 

72 

317 

8 

6.0    1  5  500 

_ 

148 

9 

4.3 

71 

1 

43 

40 

21 

1  278 

419 

419 

2 

279 

78 

284 

_ 

6.8    18  000 

1 

123 

2 

4.0 

145 

_ 

20 

20 

6 

1  995 

662 

661 

7 

568 

74 

554 

5 

5.5    18  700 

2 

92 

1 

4.8 

75 

15 

15 

6 

1  319 

443 

443 

21 

248 

72 

253 

10 

6.8    12  100 

180 

11 

4.6 

72 

20 

20 

7 

1  168 

350 

342 

5 

261 

38 

254 

2 

i  C       1Q  7AA 

O.J      It  /UU 

_ 

77 

2 

4  2 

96 

]4 

1^ 

6 

1  305 

410 

410 

12 

318 

57 

322 

4 

6.5    11  900 

1 

79 

7 

5.1 

76 

1 5 

15 

9 

1  05" 

351 

351 

17 

228 

62 

229 

8 

6.8    11  200 

- 

103 

7 

4.3 

65 

- 

12 

12 

8 

2  017 

682 

682 

16 

408 

145 

399 

3 

6.9    21  300 

247 

10 

4.1 

100 

\ ) 

1 1 

29 

1  580 

538 

523 

16 

345 

70 

314 

7 

6.0    17  900 

172 

7 

4.7 

74 

3 

31 

31 

19 

1  995 

844 

844 

11 

816 

108 

555 

9 

5.9    23  200 

6 

98 

2 

5.2 

10'. 

11 

28 

27 

2 

1  536 

523 

515 

27 

284 

69 

300 

7 

5.7    1  5  500 

4 

186 

17 

4.3 

76 

37 

34 

19 

1  567 

662 

638 

19 

481 

135 

400 

4 

6  1    13  000 

_ 

149 

10 

4.3 

67 

J5 

28 

2  189 

716 

7)5 

6 

648 

104 

629 

5 

6  1    18  500 

70 

1 

5.1 

84 

17 

17 

8 

1  555 

499 

499 

24 

380 

98 

372 

18 

6.8    13  300 

119 

3 

4.9 

69 

20 

18 

5 

1  410 

563 

555 

31 

355 

107 

336 

]  | 

a  a    17  Ann 

2 

174 

15 

4  6 

63 

1 

14 

13 

29 

2  327 

742 

737 

16 

583 

80 

527 

11 

6.1    25  100 

3 

170 

5 

4.4 

112 

4 

27 

24 

20 

2  132 

699 

699 

15 

479 

126 

526 

7 

6.3    12  300 

1 

158 

7 

4.4 

82 

Jo 

oo 

4ET 

6 

1  735 

524 

524 

21 

306 

131 

244 

3 

6.6    22  800 

8 

244 

11 

4.4 

89 

18 

16 

16 

21 

1  042 

372 

368 

13 

276 

69 

234 

4 

6.3    16  000 

1 

112 

8 

4.8 

74 

2 

1 3 

16 

1  861 

474 

474 

1 

422 

1 1 

450 

1 

5.9    19  800 

1 

16 

_ 

5.7 

143 

33 

4 

1  967 

597 

596 

52 

342 

84 

470 

31 

6.2     8  400 

3 

94 

15 

4.8 

41 

2 

11 
J/ 

9 

2  245 

612 

612 

4 

494 

61 

475 

2 

5.9    16  300 

122 

2 

4.8 

86 

46 

46 

6 

1  533 

491 

491 

6 

414 

62 

359 

4 

5.9    16  600 

4 

96 

2 

4.8 

81 

3 

23 

22 

17 

1  534 

531 

529 

15 

367 

104 

386 

3 

6.5    11  700 

1 

122 

8 

4.7 

64 

20 

18 

4 

1  642 

557 

556 

34 

348 

124 

356 

1 2 

7  1    11  200 

1 

168 

21 

4  6 

67 

16 

15 

17 

1  276 

367 

366 

21 

271 

36 

283 

n 

5.8    14  000 

_ 

67 

6 

47 

67 

29 

oo 

4 

2  296 

342 

342 

10 

217 

65 

210 

4 

7.0    18  200 

- 

119 

6 

4.2 

94 

1 

8 

5 

2  076 

689 

689 

10 

396 

70 

515 

5 

5.4    19  900 

166 

3 

39 

125 

20 

19 

5 

2  081 

534 

532 

528 

29 

453 

1 

8.5  +  50000  + 

5 

68 

_ 

5.7 

166 

2 

j  I 

1 1 

5 

1  324 

459 

456 

21 

313 

95 

336 

8 

6.8    11  800 

1 

99 

8 

5.0 

66 

16 

15 

11 

1  466 

477 

474 

14 

349 

77 

332 

8 

6.0    15  100 

130 

5 

4.7 

83 

26 

26 

8 

1  286 

418 

416 

2 

280 

73 

298 

1 

6.7    16  000 

105 

- 

4.5 

74 

12 

12 

6 

1  369 

430 

429 

13 

253 

87 

276 

4 

6.8    12  700 

128 

8 

4.8 

57 

13 

13 

22 

1  111 

31 1 

308 

3 

292 

14 

266 

2 

6.5    27  100 

6 

21 

1 

6.0 

150 

1 

9 

9 

- 

1  064 

266 

266 

11 

240 

13 

226 

AO      17  IDfi 

2 

32 

6 

89 

1 

18 

^7 

2  433 

771 

769 

5 

540 

120 

587 

4 

6.6    21  600 

165 

i 

5.0 

95 

1 

28 

28 

9 

1  156 

218 

218 

1 

66 

6 

65 

- 

5.9    19  500 

- 

143 

i 

4.9 

154 

- 

82 

01 

10 

1  120 

297 

291 

- 

286 

20 

239 

_ 

8.3  50000  + 

40 

_ 

5.1 

1S8 

1 

c 
3 

1 

1  379 

446 

446 

15 

336 

77 

311 

9 

6.0    10  500 

125 

6 

4.7 

55 

26 

25 

9 

1  296 

385 

385 

16 

313 

39 

346 

14 

5.8    19  500 

31 

2 

4.3 

75 

16 

13 

3 

1  635 

462 

461 

10 

385 

49 

362 

4 

5.6    20  000 

_ 

95 

5 

4.1 

114 

_ 

33 

32 

- 

1  675 

514 

512 

5 

327 

86 

314 

5 

6.1    14  400 

177 

- 

5.0 

68 

37 

37 

8 

1  192 

468 

465 

31 

301 

110 

297 

18 

6.3    13  300 

_ 

130 

12 

4.8 

55 

_ 

15 

14 

26 

2  098 

65  i 

651 

18 

500 

86 

497 

13 

6  6    10  900 

127 

3 

4.7 

69 

32 

28 

14 

1  254 

461 

461 

16 

331 

106 

327 

D 

ao    io  nnn 

1 

108 

5  0 

58 

g 

a 

12 

1  964 

636 

636 

19 

453 

103 

464 

3 

6.2    14  000 

6 

155 

15 

4.3 

75 

13 

29 

27 

8 

1  592 

687 

576 

24 

490 

125 

359 

10 

5.3    12  000 

3 

171 

7 

4.5 

71 

8 

41 

or 

25 

2  267 

632 

632 

4 

59) 

46 

506 

4 

8.3  50000  + 

2 

111 

_ 

4.7 

182 

9 

16 

16 

11 

1  587 

400 

400 

1 

394 

13 

359 

1 

7.1    27  700 

1 

9 

5.6 

183 

o 

9 

31 

1  627 

483 

483 

11 

338 

64 

358 

5 

6.0    16  100 

1 

111 

3 

4.6 

73 

29 

29 

4 

1  944 

660 

658 

13 

392 

118 

434 

4 

6.9    12  800 

3 

191 

o 

4.5 

75 

23 

11 

19 

1  320 

393 

385 

1 

370 

33 

304 

1 

8.5  50000  + 

64 

- 

5.5 

208 

o 

2 

12 

2  496 

830 

827 

9 

534 

114 

540 

_ 

6.6    17  900 

_ 

255 

8 

4.9 

89 

2 

1  j 

17 

20 

1  914 

667 

666 

17 

418 

125 

381 

4 

6.1    23  400 

2 

249 

9 

4.0 

82 

16 

35 

34 

9 

2  076 

627 

627 

8 

503 

87 

485 

3 

8.5  +  50000  + 

11 

137 

5 

3.3 

149 

15 

14 

14 

5 

1  26 1 

386 

386 

6 

297 

40 

283 

2 

5.7    15  600 

86 

5  1 

76 

1 

20 

20 

5 

1  989 

654 

654 

12 

550 

98 

518 

5 

6.4    !  2  300 

116 

4 

4.5 

83 

26 

26 

•5 

1  674 

593 

588 

33 

236 

113 

296 

7 

6.1    12  100 

- 

246 

20 

5.0 

57 

1 

22 

21 

25 

2  386 

844 

844 

47 

356 

154 

346 

9 

6.2    27  900 

29 

466 

33 

3.9 

140 

59 

61 

55 

13 

1  183 

419 

419 

283 

80 

270 

3 

5.9    17  500 

129 

4 

4.4 

71 

21 

19 

9 

1  326 

941 

539 

7 

486 

62 

454 

7 

5.4    25  700 

32 

5.3 

143 

11 

11 

16 

1  755 

639 

638 

4 

487 

130 

454 

4 

6.7    28  100 

164 

4.8 

129 

8 

7 

8 

1  032 

311 

310 

308 

30 

298 

7.1  50000  + 

7 

6.0 

135 

4 

4 

2 

1  593 

441 

440 

4 

436 

33 

416 

4 

8.2  50000  + 

19 

7.2 

300 

4 

3 

2 

1  372 

430 

430 

9 

323 

57 

274 

3 

6.2    21  000 

1 

137 

4 

4.2 

•14 

2 

14 

13 

6 

1  792 

447 

445 

7 

427 

17 

394 

4 

8.2  50000  + 

4 

39 

1 

4.5 

163 

14 

13 

2 

1  474 

1  011 

658 

18 

651 

94 

461 

12 

5.2    21  800 

1 

70 

2 

4.7 

127 

20 

20 

9 

1  330 

439 

432 

16 

295 

76 

294 

7 

6.3    11  100 

4 

117 

6 

4.5 

71 

4 

28 

26 

7 

2  132 

774 

773 

2 

427 

148 

482 

1 

6.1    17  300 

264 

1 

4.6 

100 

24 

24 

18 

GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-133 


Table  27.   Selected  Characteristics  for  Places  of  1,000  to  2,500  Inhabitants:    1970 -Continued 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Year-round  housing  units 

Occupied  housing  units 

1.01 

or 

Owner  occupied 

Renter  occupied 

more  persons 

Places 

per  room 

Lacking 

Locking 

Lacking 

some 

some 

With 

some 

Median 

With 

With 

Vocant 

or  all 

In 

or  all 

Negro 

or  all 

con- 

Negro 

all 

for 

Total 

plumb- 

one- 

One- 

plumb- 

Median 

Median 

head 

plumb- 

Median 

tract 

head 

plumb- 

sale 

Total 

hous- 

ing 

unit 

person 

of 

of 

only 

popu- 

ing 

facili- 

struc- 

house- 

facili- 

ber of 

(dol- 

house- 

facili- 

ber of 

(dol- 

house- 

f S 

or  for 

lation 

units 

Total 

ties 

tures 

holds 

Total 

ties 

rooms 

lars) 

hold 

Total 

ties 

rooms 

lars) 

hold 

Total 

1  s 

rent 

Port  Henry  _   

1  532 

550 

550 

41 

381 

106 

361 

22 

6.4 

9  100 

5 

149 

12 

5.1 

57 

- 

18 

15 

13 

Portville  

1  304 

422 

421 

- 

282 

79 

267 

- 

6.4 

12  600 

4 

129 

- 

4.3 

71 

3 

20 

20 

12 

Pulaski    _  

2  480 

877 

875 

26 

51 1 

169 

554 

13 

6.6 

14  500 

- 

268 

12 

4.4 

72 

1 

19 

18 

31 

1  425 

950 

508 

10 

484 

48 

373 

6 

5.1 

18  700 

- 

56 

2 

4.5 

102 

- 

33 

32 

6 

Randolph   _  _  _  _ 

1  498 

513 

512 

12 

387 

99 

357 

5 

6.8 

11  100 

- 

129 

3 

4.7 

67 

- 

18 

17 

8 

Ransomville  (U)        _  -   

1  034 

263 

262 

8 

223 

30 

194 

1 

6.3 

14  400 

- 

59 

5 

4.8 

80 

- 

18 

18 

5 

Red  Hook  

1  680 

590 

590 

25 

450 

115 

394 

6 

6.1 

19  500 

- 

169 

13 

4.3 

79 

- 

25 

24 

3 

Rhinebeck   _ 

2  336 

866 

866 

14 

619 

220 

587 

8 

6.0 

20  000 

2 

245 

5 

3.9 

92 

1 

24 

23 

15 

Richfield  Springs               _  _  

1  540 

579 

576 

19 

350 

122 

351 

4 

6.7 

12  000 

1 

180 

11 

4.8 

67 

1 

6 

6 

13 

Ripley  (U)   — 

1  173 

412 

41 1 

14 

287 

81 

305 

4 

6.3 

9  500 

80 

7 

4.5 

61 

9 

9 

12 

Rochdale  (U)   

1  849 

649 

649 

9 

493 

114 

434 

2 

5.9 

21  200 

8 

198 

3 

4.4 

117 

1 

15 

15 

4 

Rolling  Acres  (U)  

1  152 

275 

275 

2 

273 

1 1 

270 

2 

6.5 

24  500 

1 

3 

- 

12 

12 

2 

Rosendate  

1  220 

456 

438 

30 

319 

65 

278 

11 

5.7 

15  100 

5 

106 

10 

4.3 

80 

- 

19 

18 

14 

Roslyn  Estates   

1  420 

391 

391 

3 

391 

16 

383 

3 

8.5 

50000  + 

- 

3 

- 

1 

1 

3 

Rouses  Point  _   

2  250 

798 

775 

33 

474 

146 

483 

7 

6.1 

15  400 

1 

256 

20 

4.6 

66 

4 

28 

26 

28 

Russell  Gardens  __  

1  174 

398 

394 

1 

237 

57 

232 

8.4 

50000  + 

3 

156 

1 

3.4 

180 

2 

4 

4 

3 

Sockets  Harbor   __ 

1  202 

534 

41 7 

35 

288 

46 

255 

6 

6.5 

10  500 

- 

93 

7 

5.4 

61 

- 

20 

18 

54 

Sag  Harbor  

2  363 

1  414 

1  364 

27 

1  148 

221 

679 

15 

5.9 

22  900 

57 

190 

8 

4.0 

86 

4 

28 

28 

78 

St.  Johnsville  

2  089 

751 

750 

60 

472 

136 

486 

26 

6.7 

9  000 

1 

221 

26 

5.3 

54 

- 

22 

21 

25 

Solem                                                  _  _  _ 

1  025 

398 

398 

26 

281 

104 

268 

8 

7.0 

10  700 

101 

13 

5.4 

53 

8 

8 

15 

Sand  Ridge  (U)   _ 

1  109 

359 

342 

9 

103 

31 

323 

7 

4.7 

13  200 

4 

17 

1 

4.4 

80 

- 

26 

24 

2 

Sandy  Beach  (U)  -               _  _  _  

1  691 

466 

466 

1 

446 

28 

417 

1 

6.0 

21  200 

2 

34 

- 

4.4 

115 

3 

21 

21 

7 

Schoharie  _   

1  125 

383 

382 

45 

270 

68 

249 

12 

6.8 

17  900 

- 

109 

21 

4.7 

58 

- 

14 

10 

5 

Schuylerville  

1  402 

460 

460 

3 

268 

92 

302 

- 

6.6 

11  200 

- 

148 

3 

4.8 

57 

1 

12 

12 

5 

Scotchtown  (U)  

2  119 

669 

668 

2 

477 

54 

452 

1 

6.2 

27  000 

5 

134 

1 

4.1 

142 

- 

26 

26 

74 

Scottsville-  _   

1  967 

569 

568 

7 

498 

59 

473 

4 

6.1 

20  600 

6 

85 

3 

4.4 

109 

3 

21 

20 

7 

Sherburne     

1  613 

572 

571 

21 

330 

116 

360 

6 

6.7 

15  400 

- 

187 

15 

4.8 

65 

- 

24 

23 

14 

Shortsville                                          __  . 

1  516 

482 

482 

13 

363 

84 

382 

7 

6.5 

13  400 

- 

95 

5 

4.9 

86 

- 

19 

17 

~ 

Sodus  Point  

1  172 

666 

439 

22 

402 

73 

314 

11 

5.8 

13  400 

1 

73 

4 

4.6 

77 

1 

22 

21 

40 

Sodus  _   

1  813 

667 

665 

45 

451 

142 

413 

18 

6.4 

13  800 

10 

225 

27 

4.5 

89 

23 

23 

17 

1  7 

South  Corning  

1  414 

468 

467 

3 

402 

79 

392 

3 

5.8 

14  800 

24 

66 

- 

4.5 

79 

6 

15 

15 

5 

South  Follsburg  (U)  

1  590 

2  236 

758 

28 

281 

122 

278 

1 

5.8 

23  800 

18 

292 

16 

2.9 

93 

107 

79 

77 

109 

South  Floral  Pork  

1  032 

277 

277 

2 

197 

14 

212 

2 

5.7 

23  200 

48 

60 

- 

4.8 

146 

10 

22 

22 

3 

South  Hudson  rails  (U)  

2  097 

675 

674 

35 

458 

125 

497 

15 

5.7 

12  200 

2 

155 

17 

4.4 

66 

1 

42 

41 

13 

South  Lockport  (U)___   ______ 

1  341 

380 

380 

3 

351 

30 

339 

3 

5.9 

19  600 

- 

39 

- 

4.1 

128 

- 

17 

17 

1 

Southold  (U)  

2  030 

863 

846 

18 

778 

130 

603 

15 

6.1 

25  000 

1 

121 

3 

5.1 

91 

1 

16 

16 

8 

Sproutville  (U)                                          _  _ 

1  871 

422 

422 

3 

419 

13 

396 

3 

6.1 

22  800 

12 

20 

5.4 

168 

1 

30 

30 

~ 

Stamford            _  _ 

1  286 

528 

508 

7 

277 

99 

263 

2 

6.6 

16  800 

- 

190 

5 

4.7 

86 

2 

17 

16 

29 

Stewart  (U)    

1  230 

613 

613 

2 

393 

4 

20 

- 

4.5 

1 

270 

2 

4.9 

113 

26 

29 

28 

Stewart  Manor  

2  183 

619 

619 

1 

564 

5] 

564 

1 

6.2 

29  700 

50 

- 

4.0 

163 

i 

24 

24 

' 

Stillwater               _  _  _  _  

1  428 

456 

443 

13 

259 

64 

308 

8 

6.3 

12  500 

- 

122 

3 

4.8 

58 

- 

27 

27 

8 

Stottville  (U)  

1  106 

349 

349 

12 

190 

48 

238 

6 

5.7 

13  500 

1 

108 

6 

4.8 

58 

- 

22 

22 

2 

Thomaston   _   

2  486 

776 

776 

7 

554 

75 

538 

4 

7.5 

47  400 

8 

226 

3 

3.9 

191 

38 

19 

19 

9 

Tillson  (U)  

1  256 

412 

396 

18 

354 

44 

321 

15 

5.7 

17  600 

- 

57 

3 

4.8 

87 

- 

19 

18 

1 1 

Town  Line  (U)  

2  434 

640 

640 

7 

596 

46 

570 

3 

6.2 

23  000 

2 

59 

3 

4.9 

92 

- 

37 

36 

6 

Tribes  Hill  (U)  

1  184 

376 

376 

1 7 

318 

57 

334 

13 

5.8 

14  200 

- 

37 

1 

4.9 

75 

- 

17 

16 

1 

Trumansburg  

1  618 

506 

506 

8 

370 

89 

354 

6 

6.8 

15  500 

2 

140 

2 

4.4 

99 

- 

19 

19 

2 

Unadilla  _  _   

1  489 

519 

517 

7 

357 

105 

363 

5 

6.6 

14  600 

1 

137 

4.5 

59 

- 

1 1 

10 

10 

Union  Springs                        __      __  _ 

1  183 

361 

352 

292 

47 

267 

4 

6.8 

12  200 

- 

74 

3 

4.8 

82 

13 

13 

5 

Upper  Brookville   _  

1  182 

315 

315 

2 

305 

]  7 

256 

2 

8.5  + 

50000  + 

42 

- 

5.7 

300  + 

5 

4 

4 

5 

Upper  Nyock  

2  096 

684 

682 

1 

570 

92 

543 

1 

6.5 

33  500 

4 

122 

- 

3.9 

135 

1 

9 

9 

6 

Valatie   

1  288 

404 

403 

40 

241 

75 

230 

14 

6.6 

13  500 

2 

152 

24 

4.6 

76 

- 

17 

16 

16 

Vernon   

1  108 

405 

381 

9 

263 

65 

270 

6 

6.6 

15  700 

- 

96 

3 

4.2 

101 

- 

14 

14 

8 

Victor  

2  187 

612 

612 

8 

504 

59 

480 

6 

6.3 

21  100 

3 

107 

2 

4.7 

107 

- 

34 

34 

7 

Village  of  the  Branch  

1  675 

409 

409 

3 

406 

28 

374 

2 

7.4 

32  800 

1 

28 

1 

5.1 

172 

- 

13 

12 

7 

Wallkill  (U)  

1  849 

517 

515 

6 

368 

91 

348 

3 

5.8 

17  000 

- 

143 

3 

4.2 

78 

2 

24 

24 

10 

Wappingers  Falls  East  (U)  _          __  _ 

2  017 

641 

637 

6 

316 

65 

333 

3 

6.9 

27  700 

5 

276 

4.2 

174 

9 

9 

9 

14 

Wappingers  Lake  (U)  _   

1  958 

554 

554 

1 

454 

49 

504 

1 

6.0 

25  500 

1 

43 

- 

4.1 

111 

2 

26 

26 

4 

Washington  Heights  (U)  

1  204 

408 

401 

3 

361 

51 

337 

3 

5.6 

15  400 

1 

53 

- 

4.9 

101 

1 

19 

18 

3 

Washingtonville  

1  887 

592 

587 

14 

324 

78 

406 

6 

5.6 

21  300 

32 

160 

7 

4.2 

98 

22 

55 

53 

1 1 

Waterville  

1  808 

572 

571 

9 

343 

109 

358 

4 

7.1 

12  800 

- 

187 

3 

4.5 

78 

- 

16 

16 

16 

Wayland  

2  022 

661 

661 

23 

534 

122 

519 

13 

7.0 

11  900 

1 

124 

8 

5.1 

67 

- 

17 

16 

7 

Weedsport  _  

1  900 

614 

614 

28 

435 

101 

424 

9 

6.9 

13  600 

- 

155 

12 

4.3 

78 

1 

14 

14 

8 

West  Carthage__  __  _____  

2  047 

643 

643 

31 

418 

105 

463 

13 

6.6 

10  600 

- 

159 

11 

4.6 

61 

1 

33 

32 

13 

West  End  (U)   _  

1  692 

627 

621 

7 

432 

102 

514 

4 

5.7 

16  000 

1 

89 

1 

4.5 

86 

1 

15 

15 

5 

Westhompton  (U)  

1  156 

614 

396 

1 1 

386 

67 

311 

9 

5.9 

25  800 

4 

81 

2 

5.0 

125 

5 

13 

13 

- 

Westhampton  Beach   __ 

1  926 

1  345 

716 

7 

618 

162 

494 

3 

6.0 

28  100 

23 

172 

4 

4.3 

131 

14 

24 

23 

21 

West  Sand  Lake  (U)  

1  875 

611 

584 

24 

443 

82 

429 

6 

6.1 

18  800 

138 

9 

4.8 

92 

33 

33 

6 

West  Winfield  

1  018 

339 

338 

27 

233 

60 

245 

10 

7.0 

15  200 

71 

7 

4.9 

71 

8 

7 

12 

Whitney  Point  

1  058 

305 

305 

3 

180 

47 

211 

3 

6.8 

14  900 

1 

89 

4.9 

75 

25 

25 

3 

Williamson  Center  (U)    _  _   

1  991 

681 

676 

49 

512 

133 

500 

18 

6.3 

16  000 

9 

159 

30 

4.1 

75 

21 

18 

14 

8 

Wilson 

1  284 

476 

457 

12 

342 

96 

343 

4 

6.0 

13  900 

95 

8 

4.1 

85 

14 

13 

11 

Windsor                                   _      _  _  _  __ 

1  098 

356 

356 

17 

240 

56 

221 

5 

6.6 

15  100 

104 

4 

4.4 

80 

20 

18 

20 

Wolcott  __  _  __  __                          ___  _  _ 

1  617 

600 

600 

50 

404 

153 

385 

16 

6.8 

11  300 

7 

186 

29 

4.3 

69 

4 

15 

14 

9 

Woodbourne  (U)   

1  155 

725 

264 

7 

130 

32 

112 

4 

5.9 

18  800 

3 

67 

4.1 

89 

11 

10 

10 

58 

Woodridge  

1  071 

774 

419 

3 

151 

57 

187 

1 

5.9 

24  200 

7 

155 

2 

39 

92 

46 

36 

35 

68 

Woodstock  (U)  

1  073 

621 

606 

13 

467 

160 

281 

3 

5.5 

23  600 

2 

189 

7 

3.5 

111 

3 

10 

9 

23 

Youngstown__  __   

2  169 

667 

667 

4 

520 

82 

394 

1 

6.3 

22  100 

240 

3 

4.8 

151 

48 

48 

24 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  28.   Selected  Characteristics  for  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Places  of  1,000  to 
2,500  Inhabitants:  1970 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  medion,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Places  With  400  or  More 
Negro  Population 

Tolol 
Negro 
popu- 
lation 

Occupied  housing  units 

Totol 

Lacking 
some 
or  all 
plumbing 
facilities 

In 
one- 
unit 
struc- 
tures 

One- 
person 
house- 
holds 

Owner  occupied 

Renter  occupied 

1.01  or  more 
persons  per  room 

Totol 

Lacking 
some 
or  all 
plumbing 
focilities 

Median 
number 
of  rooms 

Median 
value 
(dollars) 

Total 

Lacking 
some 
or  oil 
plumbing 
facilities 

Medion 
number 
of  rooms 

Medion 
contract 
rent 
(dollars) 

Total 

With  all 
plumbing 
facilities 

510 

127 

3 

80 

23 

53 

63 

12  200 

74 

3 

4.8 

83 

22 

22 

Hillburn      

509 

Ml 

13 

98 

5 

89 

6 

5  7 

17  200 

52 

7 

4.1 

98 

16 

13 

South  Fallsburg  (U)  --   

409 

125 

2 

20 

29 

18 

5.5 

16  900 

107 

2 

2.6 

89 

49 

49 

Table  29.    Selected  Characteristics  for  Counties:  1970 


[For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Year-round 

housing  units 

Occupied  housing  units 

Owner  occupied 

Renter  occupied 

1.01  or  more 
persons  per  room 

Lack- 

Lacking 

some 

With 

some 

Median 

Vocant 

or  all 

In 

Me- 

Negro 

or  all 

con- 

With all 

for 

plumb- 

one- 

One- 

dian 

head 

plumb- 

tract 

plumb- 

sale 

Total 

unit 

person 

num- 

of 

Median 

ing 

rent 

ing 

only 

Totol 

housing 

f 

struc- 

house- 

ber of 

house- 

value 

facili- 

(dol- 

facili- 

or for 

population 

units 

Total 

ties 

tures 

holds 

rooms 

hold 

Total 

(dollars) 

Total 

ties 

lars) 

Total 

ties 

rent 

Albany 

286 

742 

98 

412 

98 

087 

3  973 

48 

014 

20 

549 

5.5 

4 

721 

54 

115 

20 

800 

39 

889 

2  418 

79 

3 

960 

3  754 

2 

612 

46 

458 

16 

327 

14 

894 

1  037 

11 

714 

2 

373 

6.2 

30 

10 

131 

10 

800 

3 

306 

251 

62 

645 

556 

371 

Bronx   

1  471 

701 

508 

789 

508 

650 

6  838 

31 

689 

101 

855 

3.8 

1 10 

315 

70 

928 

24 

000 

426 

294 

5  750 

87 

67 

168 

66  165 

8 

729 

Broome 

221 

815 

73 

371 

72 

785 

2  136 

42 

734 

12 

317 

5.4 

657 

45 

875 

18 

300 

23 

583 

1  009 

87 

3 

402 

3  263 

1 

957 

Cottoraugus 

81 

666 

28 

601 

26 

859 

1  682 

19 

843 

4 

698 

5.9 

138 

18 

452 

11 

200 

6 

426 

482 

65 

1 

323 

1  165 

676 

Cayuga  _   

77 

439 

26 

348 

24 

550 

1  654 

16 

560 

4 

101 

6.0 

234 

16 

618 

13 

600 

6 

369 

550 

73 

1 

123 

1  030 

510 

Chautauqua  

147 

305 

54 

572 

51 

241 

1  836 

35 

253 

9 

055 

5.7 

401 

34 

444 

13 

300 

13 

241 

711 

65 

1 

986 

1  867 

1 

317 

Chemung 

101 

537 

33 

051 

32 

960 

1  151 

22 

375 

5 

740 

5.6 

731 

22 

122 

15 

600 

9 

108 

469 

82 

1 

616 

1  519 

1 

071 

Chenango 

46 

368 

15 

427 

14 

709 

834 

10 

137 

2 

108 

6.1 

48 

10 

515 

14 

000 

3 

324 

199 

73 

715 

647 

325 

Clinton 

72 

934 

21 

201 

20 

259 

1  594 

12 

358 

2 

612 

5.3 

261 

11 

988 

13 

500 

7 

180 

495 

73 

1 

935 

1  693 

401 

Columbia 

51 

519 

20 

062 

18 

155 

1  128 

12 

482 

2 

761 

5.6 

463 

1 1 

573 

17 

000 

4 

719 

342 

64 

748 

690 

551 

Cortland  _   

45 

894 

14 

759 

14 

404 

773 

9 

108 

2 

420 

5.7 

29 

9 

184 

15 

200 

4 

589 

268 

80 

643 

591 

302 

Delaware 

44 

718 

17 

734 

16 

359 

1  234 

12 

072 

2 

329 

6.0 

54 

10 

516 

13 

600 

3 

394 

225 

65 

679 

589 

473 

Dutchess 

222 

295 

69 

126 

67 

836 

2  124 

44 

158 

10 

101 

5.5 

3 

035 

41 

218 

22 

000 

21 

277 

978 

102 

3 

275 

3  150 

1 

888 

Erie 

1  113 

491 

360 

893 

359 

184 

8  478 

187 

697 

62 

406 

5.6 

29 

221 

213 

021 

18 

500 

133 

353 

4  571 

76 

17 

704 

17  387 

7 

387 

Essex  

34 

631 

14 

474 

12 

728 

1  208 

9 

969 

1 

936 

5.8 

30 

8 

141 

11 

400 

2 

519 

245 

64 

771 

658 

454 

Franklin  

43 

931 

16 

221 

14 

632 

2  208 

10 

945 

2 

533 

5.6 

6 

9 

203 

9 

600 

3 

704 

608 

58 

1 

071 

833 

470 

Fulton 

52 

637 

21 

977 

19 

442 

1  559 

12 

194 

3 

630 

5.6 

118 

12 

476 

12 

000 

5 

142 

380 

56 

824 

696 

559 

Genesee.  -             _  _  _   

58 

722 

18 

381 

18 

269 

904 

13 

080 

2 

651 

5.9 

251 

13 

102 

16 

400 

4 

487 

311 

84 

946 

874 

268 

Greene 

33 

136 

15 

317 

12 

520 

757 

9 

446 

1 

942 

5.5 

218 

8 

187 

15 

500 

2 

563 

176 

70 

529 

483 

404 

Hamilton 

4 

714 

4 

461 

2 

130 

336 

1 

924 

347 

5.5 

5 

1 

344 

12 

400 

283 

28 

57 

100 

77 

128 

Herkimer 

67 

633 

24 

464 

23 

137 

1  521 

15 

209 

3 

906 

5.8 

13 

15 

407 

13 

000 

5 

999 

518 

60 

1 

032 

945 

421 

Jefferson 

88 

508 

34 

698 

29 

531 

2  268 

19 

439 

5 

105 

6.0 

59 

19 

030 

11 

000 

8 

405 

766 

68 

1 

436 

1  284 

811 

Kings 

2  602 

012 

902 

622 

902 

186 

21  650 

79 

410 

181 

740 

4.0 

195 

223 

209 

842 

25 

400 

666 

277 

17  229 

89 

102 

515 

99  409 

16 

472 

Lewis 

23 

644 

8 

965 

7 

353 

990 

5 

882 

1 

065 

6.5 

1 

5 

331 

9 

800 

1 

304 

149 

57 

474 

403 

174 

Livingston 

54 

041 

16 

845 

16 

053 

966 

11 

850 

2 

316 

5.9 

221 

11 

285 

16 

800 

3 

803 

296 

85 

721 

635 

276 

Madison 

62 

864 

20 

486 

18 

852 

1  297 

13 

743 

2 

748 

5.9 

80 

13 

226 

13 

800 

4 

515 

291 

81 

1 

010 

904 

368 

Monroe    -  - 

711 

917 

228 

554 

227 

849 

5  069 

143 

949 

38 

481 

5.6 

13 

858 

143 

031 

21 

800 

77 

523 

3  253 

114 

9 

879 

9  640 

4 

768 

55 

883 

20 

087 

19 

990 

1  737 

9 

842 

3 

802 

5.7 

57 

12 

283 

12 

600 

6 

529 

684 

49 

726 

639 

554 

Nassau                        _  _   _ 

1  428 

080 

410 

190 

407 

284 

3  864 

327 

877 

38 

012 

6.2 

15 

591 

324 

069 

30 

200 

76 

987 

1  500 

159 

15 

978 

15  688 

3 

125 

New  York  

1  539 

233 

714 

593 

714 

378 

44  669 

8 

129 

289 

358 

3.2 

144 

261 

47 

028 

50000  + 

640 

255 

41  233 

99 

64 

457 

59  850 

13 

575 

Niagara  _   

235 

720 

74 

695 

73 

999 

2  142 

49 

914 

11 

509 

5.4 

2 

394 

50 

217 

15 

800 

21 

664 

1  041 

82 

4 

493 

4  342 

1 

144 

Oneida       -  _   

273 

037 

88 

248 

86 

169 

3  999 

48 

257 

15 

169 

56 

1 

972 

53 

231 

16 

400 

28 

849 

1  900 

73 

4 

473 

4  256 

1 

855 

Onondaga  _.   

472 

746 

153 

576 

151 

980 

4  311 

90 

209 

26 

505 

5.6 

6 

340 

90 

976 

18 

300 

54 

346 

2  102 

100 

7 

354 

7  110 

4 

708 

Ontario  _  _   

78 

849 

27 

225 

25 

118 

1  173 

17 

076 

3 

847 

5.8 

318 

17 

530 

15 

400 

6 

218 

374 

85 

1 

220 

1  135 

495 

Orange        _  ..         _  _ 

221 

657 

76 

753 

71 

490 

2  479 

47 

303 

10 

654 

5.4 

3 

374 

43 

065 

19 

600 

22 

542 

1  111 

88 

3 

914 

3  733 

2 

197 

Orleans     -  -  _   

37 

305 

12 

901 

1 1 

935 

1  037 

9 

132 

1 

924 

6.1 

423 

8 

524 

12 

600 

2 

796 

448 

78 

628 

494 

191 

Oswego  _   

100 

897 

32 

857 

30 

848 

2  471 

22 

227 

4 

618 

5.8 

64 

22 

219 

12 

600 

6 

960 

607 

78 

1 

819 

1  581 

580 

Otsego   

56 

181 

19 

684 

18 

650 

1  234 

13 

341 

3 

070 

6.2 

45 

12 

356 

12 

900 

4 

429 

269 

74 

550 

477 

505 

Putnam  

56 

696 

22 

326 

18 

868 

680 

16 

065 

1 

762 

5.7 

32 

12 

662 

27 

700 

3 

333 

154 

121 

994 

941 

358 

Queens       _  _   

1  986 

473 

708 

419 

703 

071 

9  336 

184 

401 

129 

851 

4.3 

70 

884 

289 

429 

25 

800 

400 

627 

6  048 

123 

50 

731 

49  747 

8 

246 

Rensselaer  

152 

510 

50 

305 

49 

520 

2  581 

26 

264 

9 

126 

5.7 

940 

29 

605 

16 

900 

17 

717 

1  192 

68 

2 

492 

2  321 

1 

068 

Richmond   

295 

443 

89 

961 

89 

236 

1  300 

45 

048 

11 

580 

5.2 

3 

851 

51 

855 

26 

900 

34 

337 

754 

115 

5 

887 

5  795 

1 

504 

Rockland     > 

229 

903 

62 

401 

62 

136 

1  099 

44 

008 

6 

967 

6.0 

3 

200 

42 

488 

34 

200 

17 

871 

708 

142 

3 

564 

3  459 

971 

St.  Lowrence  _   

111 

991 

36 

738 

32 

693 

3  181 

24 

912 

4 

806 

59 

20 

22 

506 

10 

900 

7 

848 

726 

69 

2 

224 

1  909 

1 

017 

Sarotogo  

121 

679 

40 

364 

37 

963 

1  929 

25 

538 

5 

043 

5.7 

333 

26 

904 

17 

900 

8 

782 

413 

72 

1 

945 

1  780 

877 

Schenectady               .  .   

160 

979 

55 

586 

55 

380 

1  176 

32 

669 

10 

402 

5.7 

1 

057 

36 

057 

17 

500 

17 

415 

517 

83 

1 

717 

1  660 

1 

078 

Schoharie                                       _  _ 

24 

750 

8 

923 

8 

116 

871 

6 

056 

1 

113 

6.1 

20 

5 

637 

13 

600 

1 

631 

186 

68 

334 

276 

177 

Schuyler  

16 

737 

6 

270 

5 

491 

550 

4 

388 

807 

6.1 

19 

4 

128 

800 

945 

104 

65 

280 

236 

98 

Seneco   

35 

083 

11 

488 

10 

508 

694 

7 

813 

1 

594 

5.9 

45 

7 

536 

13 

400 

2 

317 

201 

76 

478 

433 

279 

Steuben    _  _   

99 

546 

34 

502 

33 

015 

2  290 

23 

684 

5 

558 

5.9 

195 

23 

126 

12 

300 

7 

625 

583 

71 

1 

500 

1  305 

838 

Suffolk    

1  124 

950 

334 

378 

312 

050 

4  422 

276 

575 

27 

684 

6.1 

11 

486 

245 

818 

24 

100 

49 

769 

1  310 

146 

15 

948 

15  635 

3 

925 

Sullivan  

52 

580 

47 

401 

21 

985 

1  307 

14 

710 

3 

339 

5.1 

817 

11 

568 

17 

300 

5 

297 

407 

85 

1 

181 

1  081 

1 

937 

Tioga   

46 

513 

14 

161 

14 

040 

641 

10 

365 

1 

784 

6.0 

86 

10 

689 

16 

900 

2 

686 

161 

76 

746 

679 

280 

Tompkins   

76 

879 

24 

069 

23 

741 

1  038 

12 

827 

4 

221 

5.3 

563 

13 

367 

19 

000 

9 

247 

485 

120 

795 

732 

601 

Ulster   

141 

241 

55 

739 

49 

615 

2  661 

36 

029 

7 

649 

5.4 

1 

194 

31 

277 

18 

200 

12 

256 

772 

92 

2 

390 

2  210 

1 

581 

Worren                                              _  _ 

49 

402 

20 

879 

17 

516 

1  589 

12 

928 

2 

786 

5.6 

59 

11 

055 

15 

100 

4 

339 

371 

79 

1 

066 

882 

576 

Washington   _ 

52 

725 

18 

679 

16 

954 

1  712 

12 

580 

2 

519 

6.0 

16 

11 

595 

11 

600 

3 

719 

395 

62 

1 

052 

873 

376 

Wayne.-   

79 

404 

26 

314 

24 

418 

1  892 

18 

216 

3 

839 

59 

658 

17 

787 

15 

400 

5 

766 

752 

80 

1 

258 

1  015 

41 1 

Westchester    

894 

104 

291 

459 

290 

345 

6  444 

131 

525 

47 

029 

5.0 

25 

064 

145 

881 

40 

500 

136 

748 

4  810 

129 

16 

402 

15  788 

3 

885 

Wyoming    

37 

688 

12 

882 

11 

520 

825 

9 

029 

1 

679 

6.2 

55 

8 

144 

12 

500 

2 

466 

188 

67 

522 

479 

215 

Yates  _   

19 

831 

8 

472 

6 

627 

626 

S 

318 

1 

113 

6.3 

36 

4 

718 

11 

800 

1 

334 

132 

64 

254 

220 

141 
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Table  30.   Selected  Characteristics  of  Housing  Units  With  Negro  Head  of  Household,  for  Counties:  1970 


[For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Counties  With  400  or 
More  Negro  Population 

Total 
Negro 
population 

Occupied  housing  units 

Total 

Lacking 
some 
or  oil 
plumbing 
facilities 

In 

one-unit 
structures 

One- 
person 
house- 
holds 

Median 
number 
of  rooms 

Owner  occupied 

Renter  occupied 

1 .01  or  more 
persons  per  room 

Total 

Median 
value 
(dollars) 

Totol 

Locking 
some 
or  all 
plum  bing 
facilities 

Median 
contract 

(dollars) 

Total 

With  oil 
plumbing 
facilities 

IS 

472 

4  721 

275 

720 

1  196 

4.7 

958 

16 

300 

3 

763 

246 

60 

572 

536 

Bronx   

357 

681 

1 10  315 

1  796 

3  972 

21  1 71 

3.8 

11  194 

23 

500 

99 

121 

1  651 

85 

21  129 

20  772 

2 

245 

657 

19 

1 56 

1 57 

4  6 

161 

18 

600 

496 

16 

96 

68 

63 

Cattaraugus   

528 

1 38 

1 2 

86 

24 

5  6 

79 

7 

300 

59 

4 

57 

8 

7 

1 

802 

234 

28 

89 

51 

5  0 

68 

9 

000 

166 

23 

67 

52 

49 

Chautauqua  

1 

454 

401 

35 

208 

69 

5  4 

187 

8 

600 

214 

23 

60 

43 

42 

Chemung  -    - 

3 

375 

731 

23 

309 

129 

S  4 

303 

12 

000 

428 

17 

75 

88 

85 

Clinton  

2 

434 

261 

24 

24 

4  8 

21 

19 

400 

240 

3 

104 

47 

46 

Columbia  

1 

803 

463 

4 1 

1 83 

104 

5  3 

169 

10 

300 

294 

29 

53 

57 

51 

Dutchess  

14 

400 

3  035 

162 

940 

527 

4  7 

988 

17 

600 

2 

047 

132 

84 

440 

411 

Erie    

99 

238 

29  221 

694 

6  744 

6  244 

5.5 

8  585 

10 

400 

20  636 

598 

68 

2  767 

2  721 

Fulton  

405 

118 

i  n 
1  u 

ca 
00 

67 

6 

800 

51 

4 

47 

10 

10 

1 

020 

251 

47 

1 30 

37 

4  9 

106 

11 

300 

145 

32 

75 

50 

37 

Greene   

955 

23 

1 23 

42 

83 

9 

800 

135 

12 

62 

35 

32 

Kings    

656 

194 

195  223 

6  719 

37  512 

4  0 

27  248 

22 

700 

167 

975 

5  877 

88 

41  197 

39  615 

Livingston  

946 

221 

33 

1 53 

34 

5  4 

125 

15 

000 

96 

19 

84 

24 

16 

Monroe  

52 

218 

13  858 

561 

2  436 

4.8 

3  900 

12 

700 

9 

958 

518 

91 

2  275 

2  200 

Nassau    

65 

679 

15  591 

470 

10  084 

1  625 

5  6 

8  510 

23 

000 

7 

081 

408 

141 

2  494 

2  402 

New  York    - 

380 

442 

144  261 

13  879 

2  001 

50  109 

3  6 

6  671 

20 

300 

137 

590 

13  636 

78 

20  224 

18  241 

9 

546 

2  394 

107 

971 

360 

4  8 

740 

11 

300 

1 

654 

92 

80 

489 

469 

Oneida  

7 

624 

1  972 

170 

414 

447 

4.8 

453 

12 

300 

1 

519 

155 

74 

318 

309 

Onondaga    

22 

718 

6  340 

145 

1  340 

1  231 

4  9 

1  281 

16 

100 

5 

059 

135 

96 

832 

810 

I 

261 

318 

20 

111 

62 

4  7 

95 

10 

000 

223 

16 

73 

68 

64 

Orange  

14 

239 

3  374 

182 

1  036 

589 

4  6 

957 

13 

100 

2 

417 

145 

85 

639 

600 

Orleans  

971 

423 

181 

230 

70 

155 

9 

600 

268 

152 

65 

129 

62 

Queens    

258 

006 

70  884 

1  290 

30  9 1 1 

5.0 

37  881 

21 

800 

33 

003 

852 

1 19 

10  157 

9  882 

Rensselaer  

3 

632 

940 

38 

200 

178 

5  6 

273 

12 

400 

667 

33 

58 

no 

104 

Richmond    

15 

792 

3  851 

81 

881 

563 

943 

19 

500 

2 

908 

71 

98 

702 

693 

Rockland  

13 

128 

3  200 

206 

1  056 

563 

4  1 

974 

22 

500 

2 

226 

176 

131 

674 

633 

Saratoga  

998 

333 

26 

168 

94 

5  4 

172 

11 

100 

161 

17 

63 

23 

20 

Schenectady  

3 

550 

1  057 

29 

282 

230 

5.6 

408 

14 

500 

649 

22 

72 

83 

81 

Seneca   

405 

45 

7 

26 

6 

5.0 

19 

6 

900 

26 

7 

57 

8 

7 

Steuben   

872 

195 

27 

121 

31 

5.1 

98 

10 

400 

97 

15 

57 

38 

27 

Suffolk  

53 

340 

11  486 

414 

9  765 

1  151 

5.4 

7  431 

18 

800 

4 

055 

272 

134 

2  144 

2  052 

Sullivan  

3 

425 

817 

53 

256 

154 

39 

229 

15 

200 

588 

50 

94 

218 

201 

Tompkins  

851 

563 

23 

229 

127 

4.9 

209 

12 

300 

354 

22 

103 

35 

32 

Ulster    

5 

194 

1  194 

123 

584 

238 

4.8 

486 

12 

400 

708 

89 

75 

157 

138 

Washington    

745 

16 

1 

10 

2 

4.8 

12 

6 

300 

4 

3 

3 

Wayne    - 

2 

553 

658 

367 

373 

160 

3.8 

202 

8 

800 

456 

297 

67 

184 

74 

Westchester     

85 

041 

25  064 

1  460 

4  625 

5  021 

4.1 

6  399 

28 

600 

18 

665 

1  349 

107 

3  767 

3  497 

Wyoming  

1 

152 

55 

10 

42 

11 

6.2 

36 

12 

500 

19 

5 

58 

4 

2 
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Table  A-l.    Computer  Allocation  Rates  for  Nonresponse  or  Inconsistency  for  the  State:  1970 


[The  term  "allocation"  means  that  a  characteristic  was  assigned  in  the  absence  of  a  machine-readable  entry  or  changed  to  moke  consistent  with  other  entries 
during  the  computer  editing.  For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meoning  of  symbols,  see  text] 


The  State 

Inside  and  Outside  Standard 
Metropolitan  Statistical  Areas 
Urban  and  Rural 

i  ne  jioie 

Inside  SMSA's 

uutsiae  onniA  s 

Urbon 

Rural 

Total 

In  central  cities 

Not  in  central  cities 

All  year-round  housing  units  (number)   

6  152  263 

5 

341  535 

3  426  125 

1  915  410 

810  728 

5 

321  714 

830  549 

Piptd  water  in  structure     _   

2.0 

2.0 

2.2 

1.7 

2.0 

2.0 

1.9 

2.0 

2.0 

2.2 

1 .6 

1.9 

2.0 

1.8 

0.1 

_ 

_ 

_ 

~ 

~ 

" 

Flush  toilet    

1  5 

1 .5 

\*\ 

w 

1.4 

1.5 

1.1 

For  exclusive  use  of  household  -     

1.5 

1 .5 

1 .6 

1 .3 

1.3 

1.5 

1.3 

Also  used  by  another  household  

_ 

_ 

_ 

~ 

" 

Bathtub  or  sbewtr  _  _  _ 

1  6 

1.6 

1 .7 

1.3 

1.4 

16 

1.4 

For  exclusive  use  of  household    

1.5 

1 .5 

1 .7 

1 .3 

1.3 

1.5 

13 

Also  used  by  another  household     

_ 

_ 

_ 

0. 1 

~ 

0.1 

Complete  kitchen  facilities  _    

1  8 

1.8 

2.0 

1.5 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

1 .7 

1 .9 

1 .4 

1.5 

1.7 

1.4 

Also  used  by  another  household  _  _   

0.1 

U.  1 

7 
0. 1 

7 
0. 1 

0.3 

0.1 

0.4 

Units  in  structure  __   

3.2 

3.3 

3.8 

2.2 

2.9 

3.3 

2.5 

1    

0.6 

0.5 

0.2 

1.0 

11 

0.5 

1.2 

2  or  more    

2.5 

2.7 

3.6 

1.0 

1.2 

2.8 

0  5 

Mobile  home  or  trailer  

0.1 

0.1 

0.2 

0  6 

- 

0.8 

Room  I  

1.7 

1.8 

1.9 

1.5 

1.5 

18 

1.4 

1  room   _   

0.1 

0.1 

0.1 

- 

0.1 

- 

2  rooms 

0.1 

0.1 

0.2 

0  1 

3  rooms   _  

0.3 

ft  1 

U.J 

0  5 

0  1 

0  1 

04 

0.1 

4  rooms                                        _  _  -   

0.4 

0.4 

0.5 

0.2 

0.2 

0.4 

0.2 

5  rooms  

0.3 

ft  i 
U.J 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

ft  *5 
U.J 

0  2 

0  3 

0.3 

0.3 

0.3 

0. 1 

0  1 

0  1 

0  2 

0.2 

0. 1 

0.2 

8  rooms  

0.1 

ft  i 

U.  1 

0. 1 

0. 1 

0.1 

9  rooms  or  more  

0.1 

ft  1 

U.  1 

0.1 

0. 1 

0. 1 

0.1 

Access   

1.3 

1 .5 

2.0 

0.5 

0.5 

1.5 

0.2 

Specified  owner  occupied  (number)1     ___  _  

1  996  053 

1 

629  566 

432  742 

1  196  824 

366  487 

1 

585  058 

410  995 

Value     

3.2 

3.4 

4.0 

3.1 

2.4 

3.2 

3.2 

Less  than  $5  000 

0  1 

0  2 

0  2 

$5,000  to  $9,999  _    _. 

0.3 

0.2 

0.3 

0.2 

05 

0.2 

0.6 

$10,000  to  $14,999     

0.4 

0  4 

0  6 

0  3 

0  6 

0.4 

0.7 

$15,000  to  $19,999   

0.6 

0.6 

0.8 

0.6 

0.5 

06 

0.7 

$20,000  to  $24,999      _. 

0.6 

0.7 

0.9 

0.6 

0.3 

0.7 

0.5 

tie  rvin       <lji  ooo 

0.7 

0.8 

1 .0 

U.4 

ft  Q 

U.O 

ft  A 
U.4 

$jj,uou  to  $4v,yvv  

0.3 

0  4 

0  4 

0  4 

0. 1 

0.4 

0.2 

$50,000  or  more   

0.2 

M.I. 

0  1 

0  2 

0.2 

0.1 

Specified  vacant  for  solo  (number)1   

13  529 

8  419 

2  083 

6  336 

5  110 

8  112 

5  417 

Soles  price  asked     -  . 

13.9 

15.8 

17.4 

1 5.3 

10.6 

15.0 

12.1 

Specified  renter  occupied  (number)2   

3  003  276 

2 

823  263 

2  386  539 

436  724 

180  013 

2 

899  379 

103  897 

Contract  rent   

6.6 

6.2 

5.9 

7.8 

13.0 

6.4 

12.6 

Less  than  $30   

0.2 

0.1 

0.1 

0.3 

1.0 

0  1 

1.3 

$30  to  $39 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.6 

0  1 

0.6 

$40  to  $59  _   

0.8 

u.  / 

0.7 

0.7 

2.5 

0.8 

2.3 

$60  to  $79      

1.4 

1.3 

1.4 

l.i 

3.5 

1.4 

2.8 

$80  to  $99..       

1.3 

1.2 

1.2 

i.i 

2.2 

1.3 

1.9 

0.8 

0.8 

0.8 

1.0 

1 .4 

0.8 

1 .4 

$120  to  $149  

0.8 

0.8 

0  7 

1.3 

ii 

0.8 

1.3 

$150  to  $199     

0.7 

0.7 

0.5 

1.4 

0.7 

0.7 

0.8 

$200  or  more  _  

0  4 

0.4 

0.4 

0.8 

0.2 

0.4 

0.3 

S     rft  d  M    nt  f  r     nt  fn  mberP 

91  775 

76  511 

58  800 

17  711 

15  264 

82  081 

9  694 

D      *        L  A 

34.5 

32.2 

27.8 

46.9 

45.7 

31.4 

60.2 

All  occupied  housing  units  (number)  _. 

5  913  861 

5 

174  318 

3  320  780 

1  853  538 

739  543 

5 

159  757 

754  104 

Tenure          _  _  _  _   

2.2 

2.1 

2.3 

1.9 

2.6 

2.1 

2.6 

Owner  occupied    

0.9 

0.7 

0.4 

1.3 

1.8 

0.7 

2.1 

Cooperative  or  condominium  

Rented  for  cash  rent  

1.3 

1.3 

1.8 

0.6 

0.8 

1.4 

0.5 

No  cash  rent  

_ 

0  1 

0.1 

p  , 

4.8 

4.8 

5.4 

3  7 

4.3 

4.8 

4.2 

4  0 

4.0 

4  3 

3  4 

3.8 

4.0 

3.8 

0.8 

0.8 

1.1 

0.3 

0.5 

0.8 

0.4 

All  year-round  vacant  housing  units  (number) 

441    .  AA 

730  4UZ 

167  217 

105  345 

61  872 

71  185 

161  957 

76  445 

Vacancy  status                                                __  _  _   

3.8 

4.3 

4.7 

3.5 

2.6 

4.4 

2.5 

For  sale  only  

0.9 

0.8 

0  5 

1.3 

11 

0.7 

1.2 

For  rent    

2.4 

3.0 

3.6 

1.8 

1.1 

3.1 

1.0 

Other  year-round    

0.5 

0.5 

0.6 

0.4 

03 

0.6 

0.3 

Duration  of  vacancy  

12.4 

13.1 

13.1 

13.0 

10.9 

13.4 

10.4 

Less  thon  2  months  

4.6 

5.5 

66 

3.8 

2.4 

6.0 

1.6 

2  up  to  6  months  

3  7 

3.9 

3.5 

4.5 

33 

3.8 

3.5 

6  months  or  more  

4  1 

3.6 

3.0 

4.7 

5.2 

3.6 

5.2 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more  and  all  "no  cash  rent"  units.       Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  A-2.    Computer  Allocation  Rates  for  Nonresponse  or  Inconsistency  for  Areas  and  Places:  1970 


[The  term  "allocation"  means  that  o  characteristic  was  assigned  in  the  absence  of  a  machine-readable  entry  or  chonged  to  moke  consistent  with  other  entries  during  the  computer 
editing.  For  minimum  bose  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 

Statistical  Areas 
Places  of  2,500 

Inhabitants  or  More 

STANDARD  CONSOLIDATED  AREA 

New  York-Northeastern  New  Jersey  


STANDARD  METROPOLITAN 
STATISTICAL  AREAS 

Albony-Schenectady-Troy  

Binghamton,  N.Y.-Pa.  _  

Buffalo    

New  York   

Rochester  

Syracuse   

Utica-Rome  

PLACES  OF  2,500  INHABITANTS  OR  MORE 

Akron   _    

Albony   

Albertson  (U)   

Albion     

Alden    

Alfred     

Amityville  

Amsterdam   

Angola  

Ardsley    

Arlington  (U)  

Attica  

Auburn   

Avon  

Babylon   

Baldwin  (U)   

Baldwinsville  

Bollston  Spo  

Bolmville  (U)    

Botovio   

Both     

Boyport  (U)    

Bay  Shore  (U)    

Boyville     

Beocon   

Bellmore  (U)  

Bellport    

Bethpage  (U)   

Big  flots  (U)    

Binghamton  

Blosdell  

Blouvelt  (U)   

Bohemia  (U)  

Brentwood  (U)  

Briorcliff  Manor  

Brighrwoters  

Brockport  

Bronxville  

Brookville  

Buffolo   

Camden  

Canajoharie  

Canondoigua  

Canastota  

Conisteo  

Canton   

Corle  Place  (U)  

Carmel  (U)  

Carthage    

Catskill   

Cayuga  Heights  

Cazenovia.     

Cedarhurst  

Centereach  (U)  

Center  Moriches  (U)   

Central  Islip  (U)  __  

Chittenongo  

Clifton  Knolls  (U).    

Clyde  

Cobleskill   

Cohoes   _  

Cold  Spring  Harbor  (U)  

Colonie  

Commack  (U)  

Congers  (U)   ._ 

Copiague  (U)    

Corinth  

Corning  

Cornwall.   

Cortland  

Croton-on-Hudson  

Dannemora  

Dansville  

Deer  Pork  (U)...  

Oelhi   

Depew  


Year-round  housing  units 

Occupied  housing  units 

Year-round  vacant  housing  units 

Percent  allocations 

Percent  allocations 

Percent  allocations 

Complete 

Bathtub 

Units  in 

Con- 

Sales 

kitchen 

Piped 

Flush 

or 

struc- 

Tele- 

tract 

Vacancy 

price 

Rent 

Total 

Access 

facilities 

Rooms  water 

toilet 

shower 

ture 

Total 

phone 

Tenure 

Value' 

rent2 

Total 

status 

asked' 

osked3 

5  467  116 

1.6 

1.9 

1.8  2.1 

1.6 

1.7 

3.3 

5  319  915 

5.0 

2.1 

3.2 

6.2 

147  201 

4.6 

14.5 

30.4 

240  950 

0.8 

1.7 

1.6  2.0 

1.6 

1.6 

2  9 

ZoU  4*0-** 

4.2 

2.2 

4.2 

9.0 

10  466 

3.4 

22.2 

46.2 

98  765 

0.5 

1.5 

1.2  1.6 

1.0 

1.1 

2.8 

93  290 

3.3 

2.1 

2.2 

15.7 

5  475 

2.7 

14.0 

48.4 

4JJ    1 OO 

0.6 

12 

1.1  1.4 

1.1 

1.1 

19 

418  255 

3.0 

1.6 

2.9 

4.9 

14  928 

2.8 

13.2 

25.7 

1  QUO  ttA 
J  TOY  JoO 

1.7 

2  0 

1.9  2.2 

1.6 

1.7 

3.6 

J  O/O   JU J 

5.3 

2.2 

3.5 

6.0 

112  833 

4.6 

14.5 

29.8 

ion  occ 
zoU  /jj 

0.5 

1.3 

1.2  1.4 

1.1 

1.1 

19 

270  515 

3.7 

1.6 

2.9 

6.5 

3.9 

17.8 

31.1 

oa i  Aon 
ZU 1  oou 

0.7 

1.5 

1.5  1.7 

1.3 

1.4 

2.4 

1 92  242 

4.1 

2.1 

3.5 

9.7 

9  438 

6.7 

17.0 

48  4 

0.5 

1.3 

1.1  1.5 

1.0 

1.0 

2.2 

1 03  486 

3.0 

1.7 

3.5 

5.6 

5  820 

2.2 

20.7 

42.7 

958 

0.1 

0.7 

21  0.7 

0.5 

0  6 

1.8 

936 

2.9 

1.5 

2.7 

11.4 

22 

4.5 

87.5 

43  755 

1.3 

1.8 

2.2  32 

2.6 

2.4 

3.4 

41  279 

5  2 

2.4 

3.7 

10.3 

2  476 

4.4 

22.0 

35.0 

1  848 

0.1 

1.6 

2.0  1.8 

1.6 

1.6 

1.5 

1  834 

3.0 

1.7 

3.0 

22.5 

14 

1  836 

0.7 

1.3 

1.4  1.1 

0.9 

0.8 

1.5 

1  777 

3.5 

2.2 

2.4 

18.4 

59 

13.6 

66  7 

791 

0  3 

1.6 

1.3  1.3 

1.1 

1.1 

2.0 

774 

1.7 

1.3 

2.0 

8.2 

17 

441 

09 

2.7 

1 .8         1 .6 

1.6 

1.8 

3.6 

407 

5.7 

2.7 

2.9 

20.3 

34 

- 

- 

100.6 

3  215 

0.6 

14 

1.2  1.5 

12 

1 .2 

2.1 

3  149 

2.9 

1.7 

3  0 

9  2 

66 

1.5 

40.0 

9  875 

1.4 

18 

1 .5  3.9 

3.1 

2.0 

2  6 

9  270 

3.3 

2  2 

3.8 

5.1 

605 

0.5 

18.2 

24.3 

812 

0.1 

1.0 

1 .4  0.6 

0.6 

0.7 

1.5 

792 

3.0 

0.9 

4.1 

7  9 

20 

1 5.0 

100.0 

1  237 

0.2 

0.9 

0.9  0.7 

0.7 

0.7 

13 

1  222 

1.7 

0.7 

1.7 

6.0 

15 

20.0 

3  583 

0.7 

14 

1.2  1.5 

1.2 

1.3 

2.0 

3  443 

2.6 

1.4 

1.6 

7.9 

140 

3.6 

20.0 

14.1 

977 

1.3 

1.7 

1.9  3.0 

1.8 

2.0 

2.8 

932 

4.7 

2.6 

1.9 

15.7 

45 

2  2 

53.8 

11  329 

0  6 

1.4 

1.5  1.6 

1.1 

1.3 

2.8 

10  786 

3.4 

2.0 

2.0 

11.8 

543 

1.5 

29.6 

27.5 

994 

0.5 

1.2 

1.4  1.4 

1.4 

1.3 

1.1 

970 

3.6 

12 

3.2 

9.6 

24 

20.0 

83.3 

3  936 

0.2 

1.2 

0.9         1  2 

1.0 

1.1 

14 

3  845 

3.9 

14 

2.2 

7.3 

91 

8.8 

9.1 

47.6 

9  840 

0.3 

1.0 

1.4  1.3 

1.1 

0.9 

1.5 

9  769 

2.2 

1.1 

3.7 

6.3 

71 

7.4 

90.9 

1  903 

0.1 

1.1 

0.7  1.2 

1.2 

1.2 

1.5 

1  846 

5.1 

0.7 

2.5 

14.4 

57 

1.8 

88  2 

1  770 

0.7 

1.7 

1.5  17 

16 

1.7 

2.5 

1  655 

5.3 

1.9 

3.9 

7.3 

115 

2.6 

20.0 

57  5 

1  006 

0.7 

1.8 

1.3  3.2 

1.4 

1.5 

2.9 

958 

5.0 

1.9 

1.4 

26.9 

48 

48  4 

5  867 

1.2 

2.3 

2  6  2.0 

16 

1.6 

2.6 

5  670 

2  7 

2.0 

2.1 

11.6 

197 

6  6 

11.1 

34.1 

2  209 

0  5 

1.4 

1.3  1.5 

12 

1.2 

1.9 

2  129 

3.1 

2.1 

2.5 

4.9 

80 

35.0 

2  294 

0  1 

1.1 

1.1  1.1 

1.0 

10 

1.0 

2  193 

2.1 

1.1 

3.8 

3.8 

101 

1.0 

10.5 

4.8 

3  904 

0.6 

1.4 

18  18 

1.3 

1.3 

2.4 

3  768 

4.9 

1.7 

4.1 

4.1 

136 

4.4 

8.8 

35.1 

1  970 

0.7 

16 

1.7  1.8 

1.4 

1.5 

2  9 

1  834 

4.8 

1.6 

2  4 

11.0 

136 

89.3 

4  177 

0.5 

14 

1.0  19 

1.2 

1.1 

2  0 

3  890 

3.5 

1.2 

1.5 

14.7 

287 

0  3 

22.2 

24.0 

5  036 

0.2 

1.2 

1.3  1.6 

1.2 

1.1 

1.4 

4  990 

2.0 

1.3 

3.6 

11.5 

46 

4.3 

22.2 

981 

1.7 

1.3  13 

1.1 

1.2 

1.5 

931 

2.5 

1.5 

1.9 

10.1 

50 

4  0 

20.0 

4  718 

0.1 

1.5 

1.5  1.7 

1.3 

1.5 

2.0 

4  688 

2.7 

1.8 

2.9 

8.7 

30 

57.1 

717 

0.1 

1 .4 

2.6  1.5 

1.1 

1.3 

2  6 

5.8 

1.6 

1.3 

18.3 

47 

8.5 

33.3 

50.0 

23  601 

1.1 

1.6 

1.2  15 

1.0 

1.0 

3  3 

22  388 

3.4 

1.8 

2.2 

17.2 

1  213 

2.3 

10.5 

41.6 

1  225 

0  6 

10 

11  0.7 

0  7 

0.7 

2  5 

1  210 

3.1 

1.2 

3.1 

4.4 

15 

6.7 

71.4 

1  289 

0.2 

04  0.6 

0.3 

0.2 

0.2 

1  274 

0.6 

0  5 

1.8 

8  1 

15 

13.3 

2  550 

0.5 

0.5  13 

0.8 

0.6 

0.9 

2  479 

1.9 

0.7 

3.6 

2.5 

71 

1 .4 

9.1 

33.3 

6  477 

0.4 

3.1 

3.1  3.3 

2  9 

2  9 

3.0 

6  382 

5.7 

3.2 

4.7 

19.7 

95 

2.1 

6.3 

100  0 

1  643 

0.4 

2.9 

2.7  2.4 

2.4 

2.4 

2.5 

1  615 

3.5 

2  7 

2.7 

5.6 

28 

7.1 

1 1.1 

83  3 

1  091 

0.7 

0.5  1.5 

0.9 

09 

0.5 

1  076 

1.4 

0.9 

4.6 

7.3 

15 

13.3 

1  818 

0.3 

0.7 

0.7  0.7 

0.6 

06 

4.9 

1  765 

3.1 

1.1 

3.1 

3.1 

53 

32.4 

2  348 

0  9 

2.9 

2.7  2.4 

2.3 

2.5 

5.0 

2  310 

4.5 

2  7 

5.1 

5.9 

38 

15.8 

42.9 

20.0 

485 

1 .9 

1.6  0.6 

1.0 

0.8 

1.4 

3  4 

2.5 

1.9 

8.0 

166  107 

1 .0 

1.1 

1 .0          1 .4 

1.0 

1.0 

1.7 

157  951 

3.1 

1.7 

2.8 

3.2 

8  156 

1  8 

1 1  4 

12.0 

923 

0.5 

0.3 

0.3  0.4 

0.5 

0.2 

2.1 

887 

4.2 

1.6 

1.5 

5.1 

36 

55.6 

1  031 

0  5 

1.2 

0.7  27 

0.8 

2.1 

0.8 

976 

4.7 

2.0 

2.3 

6.4 

55 

1.8 

100.0 

3  475 

1 .6 

3.0 

3.4  3.3 

3.1 

2.9 

3.9 

3  273 

5  3 

3.8 

3.2 

11.0 

202 

1.5 

21.7 

1  570 

0  4 

1  3 

13  12 

1.1 

1.1 

2.2 

1  496 

3.5 

2  0 

2.3 

11.1 

74 

84.1 

944 

0.2 

0.6 

0.5  05 

0  5 

0.6 

1.7 

902 

2.1 

1  4 

1  4 

21.1 

42 

1 1  9 

37  5 

1  261 

0^5 

10 

0.9  0.9 

0.5 

0.6 

29 

1  214 

1.7 

1.2 

1.5 

11.1 

47 

10.6 

- 

58.3 

1  890 

0.5 

19 

1.9  19 

1.7 

18 

1.9 

1  880 

4.1 

2.2 

3.8 

2.0 

10 

- 

1  027 

0.2 

2.5 

2.2  3.1 

2.6 

1.9 

4.4 

967 

6.5 

2.5 

2.1 

7.3 

60 

1.7 

64.3 

1  323 

0.2 

0.5 

0.6  07 

0.7 

0.5 

0.8 

1  270 

1  0 

0.6 

1.2 

3.8 

1  968 

1  4 

2.8 

2.3  2.2 

1.7 

18 

3.3 

1  844 

5.6 

3.1 

1.8 

14.7 

124 

6.5 

23.1 

35.1 

1  106 

0.5 

0.8 

0.9  0.3 

0.4 

0.4 

2  4 

1  068 

2.5 

0.7 

0  9 

4.4 

38 

25.0 

33.3 

900 

0  2 

1.2 

1.2  1.0 

0  9 

0.9 

2.0 

864 

3.1 

2.2 

2.4 

7.6 

36 

2.8 

16  7 

40  0 

2  319 

0.9 

1 .9 

18  2.0 

1.7 

2.0 

3.2 

2  280 

4.5 

2.0 

2.9 

7.3 

39 

15.4 

76.5 

2  264 

0.1 

2.1 

1.5  2.7 

1.8 

2  0 

1 .6 

2  227 

2  6 

2.0 

2.1 

9.0 

37 

32.4 

100.0 

1  273 

0.2 

0.6 

0.7  1.0 

0.5 

0.6 

1.9 

1  229 

4  1 

1 .8 

2.1 

6.0 

44 

2.3 

40  0 

9  082 

0^2 

1.6 

1.5  1.9 

1.5 

1.5 

1.6 

8  925 

3.9 

1.9 

3.1 

9.0 

157 

0.6 

16.7 

44.0 

1  070 

0.1 

0.9 

1.0  0.8 

0.7 

0.8 

1.2 

1  051 

2.4 

1.2 

1.6 

5.4 

19 

10.5 

- 

80  0 

1  315 

0.1 

0.8 

08  0.8 

0.8 

0.9 

0.8 

1  295 

1.1 

0.9 

2.3 

3.7 

20 

5.0 

878 

0  7 

1.7 

1.7  2.8 

1  7 

17 

2.4 

849 

2.6 

2.7 

3.2 

3.8 

29 

40.6 

1  140 

1.1 

2.5 

2.3  2.5 

2.2 

2.3 

3  6 

1  106 

3.2 

2  2 

3.5 

14  3 

34 

5  9 

94.7 

6  644 

1 .2 

1.3 

0  9  1.8 

1.3 

1 .0 

2.1 

6  423 

4.4 

1.7 

2  9 

7  1 

221 

2.3 

40.0 

77.3 

1  571 

0  1 

1.4 

l!l  1,5 

1.3 

1.3 

1  7 

1  532 

3.1 

1.6 

3.0 

11.5 

39 

87.5 

2  498 

0.3 

1.7 

18  1.6 

1.5 

15 

22 

2  463 

3.5 

29 

3  1 

5.6 

35 

5  244 

06 

0.6  09 

05 

0.6 

0.8 

5  209 

1.3 

0.8 

1.4 

3.9 

35 

1  629 

04 

2.0 

1.5  1.5 

1.4 

1.5 

2.8 

1  583 

2.7 

1.8 

1.9 

10.6 

46 

4.3 

22.2 

75.6 

5  569 

0.2 

14 

1.4  1.5 

1.1 

1.3 

18 

5  444 

30 

16 

3.1 

8.6 

125 

6.4 

250 

62  9 

1  110 

0.1 

1.1 

0.8  0.7 

0.5 

0.7 

28 

1  070 

2.1 

06 

1.7 

2.7 

40 

2.5 

77.8 

5  802 

0.7 

13 

1.3  2.0 

17 

12 

2.6 

5  466 

2.9 

1.7 

1.3 

162 

336 

1.2 

28.4 

1  091 

0.5 

2.0 

18  2.0 

1.8 

19 

5.1 

1  043 

2.8 

2.4 

2.6 

13.4 

48 

37  5 

6  387 

0.8 

15 

1.1  2.2 

1.7 

12 

4.9 

6  111 

4.1 

1.7 

2.6 

9  8 

276 

9.1 

38.5 

22.3 

2  445 

04 

0.7 

1.1  0.8 

0  7 

0.6 

1.6 

2  296 

3.4 

2.2 

3.1 

5.6 

149 

5.4 

429 

163 

454 

1.5 

1.1  2.0 

1.3 

1.3 

1.5 

437 

2.7 

14 

1.5 

15.0 

17 

11.8 

1  866 

0.1 

0  7 

1.0  1.1 

0.7 

0.7 

1.3 

1  807 

20 

0.9 

2.3 

6.2 

59 

13.6 

81.8 

92.9 

7  467 

0.2 

1.5 

1.7  1.6 

1.2 

1.4 

1.4 

7  388 

3.3 

1.7 

2.9 

136 

79 

12.7 

18.2 

52.6 

741 

0.5 

2.3 

1 .6  2.2 

1.8 

1.8 

2.6 

690 

5.7 

3.3 

3.3 

5.2 

51 

6.3 

6  426 

03 

1.2 

1.0  1.2 

0.9 

1.1 

1.8 

6  318 

2.4 

1.5 

3.0 

6.2 

108 

3.7 

27.3 

51.2 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  ocres  and  no  business  on  property. 


'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more  ond  oil  "no  cash  rent"  units.       Excludes  one-family  homes  on  1 0  ocres  or  more. 


34-138    NEW  YORK 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  A-2.    Computer  Allocation  Rates  for  Nonresponse  or  Inconsistency  for  Areas  and  Places: 

Continued 


1970- 


{The  term  "allocation"  meons  that  o  characteristic  was  assigned  in  the  absence  of  a  mochine-reodoble  entry  or  chonged  to  moke  consistent  with  other  entries  during  the  computer 
editing.  For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 

Places  of  2,500 
Inhabitants  or  More 


PLACES  OF  2,500  INHABITANTS 
OR  MORE  -  Continued 

Oe  Witt  (U)   

Dix  Hills  (U)  -_  

Dobbs  Ferry   -  - 

Dolgeville    .- 

Dunkirk  

East  Aurora   

East  Coyugo  Heights  (U)  _  _.. 

Eastchester  (U)   

East  Glenville  (U)  -  -  

East  Holf  Hollow  Hills  (U)  

East  Hills   

East  Islip  (U)  

Eosl  Mossapequo  (U)  

East  Meodow  (U)  

East  Middletown  (U)  

East  Neck  (U)  

Eost  Norlhport  (U)  

East  Potchogue  (U)  

East  Rochester  

Eost  Rockawoy  

East  Syracuse  

Eost  Vestal  (U)   

Eost  Williston  

Eden  (U)   

Ellenville  

Elmo  Center  (U)  

Elmiro  

Elmiro  Heights  North  (U)  

Elmiro  Heights  

Elmont  (U)   

Elmsford    

Erwood  (U)   

Endicott  

Endwell  (II)  

Fairmount  (U)  

Fairport  

Foirview  (U)    

Falconer    

Farmingdale  

Fayetteville  

Fernwood  (U)  

Firthcliffe  (U)  _  

Floral  Park   

Flower  Hill  

Fort  Edward  

Fort  Plain   

Frankfort  

Franklin  Square  (U)   

Fredonio  

Freeport  

Fulton  

Garden  City  

Gorden  City  Park  (U)  

Gordnertown  (U)  

Geneseo    

Geneva  

Glen  Cove    

Glenhom  (U)   

Glens  Foils  

Gloversville  

Goshen  

Gouverneur   

Gowanda  

Granville  . 

Great  Neck  Estotes   

Great  Neck  Plaza..  

Great  Neck  

Green  Island..    

Greenlawn  (U)  

Holf  Hollow  Hills  (U)  

Hamburg  

Hamilton  

Hartsdole  (U)  

Hostings-on-Hudson    

Houppauge (U)  

Haverstrow  

Hovilond  (U)  _  _  

Hempstead  

Herkimer  

Herricks  (U)    

Hewlett  (U)  

Hicksville  (U)  

Highland  Foils  

Hillcrest  (U)  

Hillis  (U)    

Holbrook-Holtsville  (U)   

Homer  

Hoosick  Falls    

Hornell  

Horseheods   


Year-round  housing  units 

Occupied  housing  units 

Veor-round  vacant  housing  units 

Percent  allocations 

Percent  allocations 

Percent  allocations 

Complete 

Bothtub 

Units  in 

Con- 

Sales 

kitchen 

Piped 

Flush 

Of 

struc- 

Tele- 

tract 

Vacancy 

price 

Rent 

Total 

Access 

facilities 

Rooms 

woter 

toilet 

shower 

ture 

Totol 

phone 

Tenure 

Value' 

rent' 

Totol 

status 

asked ' 

asked1 

2  816 

0.2 

0.7 

0.6 

1.5 

0  5 

0.5 

1.3 

2  780 

1.1 

0.8 

1.4 

5.4 

36 

- 

- 

7  7 

2  550 

0  1 

0.9 

0.8 

0.9 

0.9 

0.9 

10 

2  500 

2.2 

1.1 

1.9 

12.3 

50 

2.0 

- 

3  237 

1.1 

2.2 

4.1 

2.2 

1.7 

1.8 

40 

3  151 

7.0 

2.1 

3.0 

11.4 

86 

3.5 

- 

69.  i 

I  i?? 

0.5 

1.0 

1.1 

2  2 

1.5 

09 

1.3 

4  7 

2.3 

5.4 

7.6 

52 

1.9 

100.0 

5  762 

0.7 

1.8 

1.5 

1.6 

13 

1.3 

2  2 

5  545 

4.5 

2  3 

3.2 

23.9 

21 7 

6.0 

30.4 

72.7 

2  325 

0.6 

0.9 

13 

1.2 

0.6 

0.8 

1.3 

2  255 

1.4 

0.9 

1.3 

3.8 

70 

2.9 

25.0 

82  8 

0.7 

1.1 

0.4 

1.9 

0  6 

0.8 

1.9 

766 

1.7 

1.3 

0.3 

5.3 

67 

3.0 

5.3 

8  1 28 

0.5 

1.1 

12 

1.2 

09 

0.8 

2.1 

8  026 

49 

1.2 

4.7 

4.3 

102 

5.9 

14.3 

41  9 

1  527 

0  1 

1.0 

0.9 

1.2 

11 

09 

1.3 

1  505 

19 

1.1 

3.7 

4.4 

22 

- 

- 

800 

2  377 

0.2 

1.5 

1.2 

1.3 

1.1 

1.1 

16 

2  324 

2.4 

16 

29 

12.5 

53 

- 

11.8 

64.3 

2  319 

- 

1.5 

1  8 

1.5 

1.4 

1.4 

1.3 

2  301 

3.5 

16 

2.4 

103 

18 

- 

- 

0.2 

2.0 

1.7 

2.5 

1.9 

1.9 

2  7 

1  915 

3.9 

2.0 

3.8 

14.0 

30 

- 

- 

100.6 

3  843 

- 

14 

1.3 

1.9 

1.5 

1.5 

1.5 

3  822 

2.3 

1.5 

2.6 

9  5 

21 

- 

- 

' 1  !f 

0.4 

2  2 

20 

2.1 

2.0 

2.0 

2.3 

1 1  766 

3.5 

2.5 

3.0 

11.8 

82 

7  3 

11.1 

53.  i 

983 

0.1 

1.0 

1.1 

12 

0.8 

0  7 

1  1 

896 

6.7 

2  8 

3.0 

6.8 

87 

- 

- 

10.8 

1  548 

1.6 

1.5 

2.1 

1.7 

1.7 

1.5 

1  500 

30 

2.1 

2.4 

6.9 

48 

- 

15.4 

0.2 

1.9 

19 

2.1 

1.7 

2.0 

2.2 

^  '!i 

3.4 

2.1 

3.5 

12.1 

40 

16.7 

85.7 

2  529 

0.2 

1.2 

1.2 

1.4 

0.9 

11 

1.3 

2  437 

30 

1  5 

3  4 

9.8 

92 

43 

8.3 

72.7 

2  707 

0.5 

1.1 

1.2 

1.3 

1.0 

1  7 

1.4 

2  657 

3  0 

1.6 

3.4 

3.7 

so 

2.0 

33.3 

19.2 

3  285 

0  5 

0.9 

16 

1.0 

0.9 

09 

1.6 

3  233 

2  6 

11 

4.1 

5.4 

52 

28.8 

50.0 

43.8 

1  325 

0.5 

10 

1.3 

3.4 

1.4 

1.7 

2.8 

1  282 

3.7 

2.1 

5.5 

8.4 

43 

2.3 

30.4 

2  435 

0.4 

0.9 

0.6 

2.0 

0.7 

0  7 

2  2 

2  307 

2.9 

1.6 

0.8 

18  3 

1 28 

0.8 

7.4 

64.3 

830 

0  1 

2.0 

2.4 

1.9 

2.0 

1.9 

2  2 

8 1 8 

3  1 

2.3 

2.5 

18.9 

12 

- 

0.1 

1.1 

0.6 

0.6 

0.6 

06 

0.8 

2.1 

12 

3.4 

5.8 

1 3 

- 

- 

- 

1  716 

0  8 

2.3 

1.6 

2.4 

1.6 

16 

4.1 

1  548 

4.4 

3.6 

1.6 

17.0 

1  AS 
1  00 

3.6 

30.8 

24  0 

767 

0.3 

0.3 

0.8 

0.5 

0.4 

753 

1.3 

0.7 

1.7 

16 

100.0 

1 3  639 

0.9 

1.8 

17 

1.7 

14 

1.7 

3.1 

1 2  826 

4.0 

2.1 

2.2 

13.0 

813 

2.7 

12  9 

38.1 

907 

0.1 

1.2 

1.5 

1.4 

09 

10 

1.5 

36 

1.1 

3.4 

9  2 

1 5 

6.7 

20.0 

28  6 

1  663 

0.3 

1.2 

1.2 

1.7 

1.1 

1.4 

2.0 

1  603 

4.6 

2.0 

2.9 

16.3 

60 

- 

16.7 

61  8 

8  342 

0.3 

1.5 

1.7 

2.0 

1.6 

17 

1.9 

8  292 

2  9 

1.7 

3.2 

13  4 

50 

12.0 

46.7 

63  2 

1  234 

0.7 

1.8 

1.5 

1.5 

16 

1.4 

2.4 

217 

3.3 

2.4 

3.8 

10.5 

- 

- 

87  5 

3  688 

0  1 

13 

1.3 

1  4 

1.1 

12 

1.6 

3  653 

3.7 

14 

2.3 

20.1 

35 

5.7 

- 

6  436 

1.0 

1.7 

1.4 

1.5 

1.3 

1.2 

3.4 

5  999 

4.2 

2.3 

2.5 

9.2 

437 

3.0 

15.0 

42.2 

4  786 

0  5 

1.6 

1.5 

18 

1.4 

1.5 

2.3 

4  tl*2 

3.1 

2.1 

1.7 

10.3 

1 36 

2.9 

4.5 

51.3 

4  283 

0.2 

0.9 

0.8 

09 

08 

08 

0.9 

2.3 

16 

2.1 

2.8 

1 71 

- 

4.8 

2.2 

2  101 

0.4 

1.5 

19 

1.5 

1.3 

1  6 

2.0 

2  071 

5.1 

16 

2.4 

4.1 

30 

6.7 

60.0 

1  533 

0.3 

1  3 

0.8 

1.6 

0.9 

14 

2  5 

1  502 

3.3 

1.5 

0.9 

29.2 

31 

22.6 

20  0 

50.0 

1  118 

0.4 

0.8 

0.9 

0.8 

0.7 

0  7 

3.0 

3.3 

1.4 

1.9 

7.1 

52 

1.9 

54  5 

3  150 

1.4 

2.3 

2.5 

2  6 

2  7 

3.0 

4  9 

3  095 

3.7 

2  9 

56 

5.6 

55 

34.5 

- 

21.4 

1  605 

0.1 

1.1 

1.1 

1.1 

0.8 

0  8 

1.6 

1  540 

2  4 

16 

2  4 

2.8 

65 

- 

20.0 

50.0 

973 

0.1 

10 

09 

0.8 

06 

0  6 

4  7 

TO  1 

5  9 

0  8 

18 

5.3 

12 

- 

1  373 

0.1 

1.0 

0.8 

2.2 

1.4 

12 

1.7 

1  309 

2.1 

1.4 

2.5 

65 

64 

- 

- 

16.7 

5  723 

0.6 

1.3 

1.5 

1.3 

1.1 

1.0 

1.8 

5  672 

2.8 

1.7 

3.3 

7.1 

51 

3.9 

- 

31.6 

1  256 

- 

0.6 

0.8 

10 

0.9 

0.7 

0.6 

1  251 

1.0 

10 

1.2 

- 

5 

- 

- 

I  1 30 

0.5 

04 

0.4 

1.2 

0.5 

0.6 

1.3 

1  096 

19 

0.8 

0.3 

7.8 

34 

29 

20.6 

10.0 

1  071 

0.3 

1.1 

0  5 

1.2 

0.5 

0  2 

1.2 

1  003 

2  4 

1.4 

13 

4.6 

68 

786 

1  151 

0.4 

1.0 

1.7 

1.0 

1  0 

13 

1.4 

2.3 

1.7 

10  2 

5.4 

60 

3.3 

20.0 

69  6 

9  330 

0.3 

1.7 

1.6 

1.7 

1.3 

14 

20 

9  273 

3.9 

2  0 

3.2 

10.9 

57 

8  8 

44.4 

90^0 

2  929 

10 

2.1 

16 

1.4 

1.3 

12 

2.1 

2  820 

2.8 

2.0 

1.4 

10.1 

109 

5.5 

8.0 

26  1 

12  810 

08 

2.1 

2.0 

20 

1.7 

20 

29 

12  562 

46 

19 

3.1 

6.8 

248 

10.5 

9.1 

44.2 

4  930 

10 

1.2 

1.2 

1.6 

1.3 

1.7 

2.4 

4  657 

35 

2.1 

3  5 

9.0 

273 

4.0 

25.0 

64  1 

7  451 

0  1 

1.5 

17 

1.7 

1.3 

14 

1.5 

7  385 

29 

1.7 

1.9 

3.6 

66 

1.5 

15.0 

2  103 

02 

1.0 

12 

1.1 

1.0 

0.8 

09 

2  087 

2  5 

16 

2.4 

5.2 

16 

63 

- 

70.6 

1  448 

0.2 

1.5 

0.8 

2.3 

09 

1.3 

1.2 

1  402 

2.1 

14 

0.9 

7.0 

46 

- 

- 

26.7 

1  1 23 

0.4 

1.2 

1.8 

1.1 

1.1 

1.2 

1.9 

1  039 

3.3 

2.2 

2.4 

9.3 

84 

1.2 

20.0 

78 

5  497 

0.5 

1.5 

1.3 

1.7 

1.3 

1.3 

2  4 

5  221 

34 

19 

2.0 

6.4 

276 

2.5 

19.0 

17.3 

7  642 

0.4 

1.1 

1  2 

1.3 

1.0 

0.9 

2.3 

5.3 

1.5 

2.2 

10  4 

196 

1.0 

40.0 

23.8 

907 

0.7 

0.9 

0.8 

10 

1  2 

0.7 

2.5 

qc  i 

Oj  1 

3.9 

1.8 

2.7 

228 

56 

91  3 

6  064 

1.0 

2.3 

2.3 

2.2 

1.6 

2  0 

3.1 

5  742 

3.9 

2  7 

2.5 

14.1 

322 

5.3 

8.3 

65.6 

7  508 

1.2 

2.0 

2.2 

2.5 

1.9 

1  9 

3  2 

7  122 

4  5 

3  2 

4  0 

9.5 

366 

2.1 

21.4 

51  6 

1  450 

0.6 

1.3 

1.1 

2.1 

1.2 

12 

1.7 

2.9 

2.2 

1.7 

5.1 

85 

1.2 

- 

74 

1  568 

0.1 

1.5 

10 

1.2 

1.0 

0  8 

1.8 

1  503 

2.4 

19 

2.0 

11.4 

65 

- 

8.3 

47.4 

1  182 

0.4 

1.1 

1.2 

1.2 

1.1 

11 

1  2 

2.7 

14 

4  3 

5  1 

56 

1.8 

33.3 

31.3 

930 

0.3 

0  8 

0.8 

10 

0.6 

0  9 

1.8 

870 

2.9 

2.2 

1.1 

6  8 

60 

1.7 

- 

50.0 

936 

0.4 

1.3 

1.0 

1.2 

1.2 

1  2 

1.6 

928 

2.5 

1.2 

1.0 

12  1 

8 

- 

- 

- 

2  964 

11 

1.1 

1.4 

1.2 

0.9 

0.9 

3.1 

2  888 

5  1 

1.2 

4.5 

5.0 

76 

2.6 

83  6 

3  466 

0.5 

1.4 

14 

1.7 

1.3 

1  2 

1.9 

3  410 

4  2 

1.6 

3  4 

9.3 

56 

7.1 

6  7 

64.7 

1.4 

1.5 

1.4 

1.7 

1.1 

1.2 

26 

1  126 

4  5 

3.0 

56 

7.2 

6.8 

550 

2  288 

0.2 

3.8 

3.7 

3.7 

3.6 

3  7 

3.8 

2  256 

6  1 

4.2 

46 

12  0 

32 

6.3 

80.0 

2  562 

- 

1.3 

1.1 

1.0 

1.0 

1.1 

1.1 

2  440 

2.6 

1  4 

2.5 

66 

122 

- 

3.4 

3  248 

0  2 

1.2 

1.0 

1.1 

0.8 

10 

2  3 

3  183 

2.2 

1  4 

2.1 

3.9 

65 

1.5 

- 

37.5 

767 

0.3 

0.9 

0.8 

1.6 

1.2 

0.8 

1.8 

750 

16 

1.2 

1.9 

2.8 

1 7 

- 

- 

23.1 

4  330 

1.2 

1.7 

1.7 

2.0 

1  7 

1.8 

2  4 

4  251 

30 

16 

2.2 

7  2 

Vt 

6.3 

- 

31.0 

3  062 

11 

2.3 

3.6 

2.1 

1.9 

1.9 

4.2 

3  024 

4.8 

2  8 

3.8 

10  2 

38 

23.7 

- 

684 

3  499 

0.1 

12 

to 

14 

11 

1.0 

1.1 

3  452 

2  5 

1 .4 

2.2 

5.7 

2.1 

16  7 

2  488 

1.6 

2  7 

3.2 

2.5 

2.0 

19 

4,7 

2  422 

5  4 

3.4 

7.3 

6.7 

66 

7.6 

- 

52  6 

974 

0  1 

1 .0 

1 .2 

1 .4 

1 .1 

1 .0 

1  4 

958 

1  7 

1 .7 

0.7 

9  2 

16 

33.3 

13  1 59 

1.2 

2  3 

2  1 

2.4 

2.0 

1.9 

3  1 

12  871 

5.1 

2  1 

3.8 

5.7 

288 

24.7 

25.6 

41.1 

3  181 

0.5 

10 

1.4 

1.9 

12 

1.0 

1.5 

3  031 

2  7 

16 

3  6 

6.7 

150 

11.3 

12.5 

33.3 

2  456 

1.5 

1.5 

1.4 

13 

1.3 

1.5 

2  447 

1.9 

1.5 

2.3 

5.6 

9 

11.1 

2  235 

0.5 

11 

2.3 

1.3 

1.1 

1.1 

1.9 

2  189 

3.1 

1.7 

3.0 

7.1 

46 

4.3 

16.7 

52.4 

12  530 

0  1 

1.1 

l.t 

1.2 

1.0 

1.0 

1.4 

12  464 

2.4 

1.3 

2.0 

8.9 

66 

10.0 

46.2 

1  544 

0.7 

1.3 

14 

15 

12 

11 

2.0 

1  469 

3.3 

1.4 

0.7 

8.9 

75 

36.4 

1  450 

0.3 

0.7 

06 

0.8 

0.6 

0.8 

08 

1  418 

1.3 

0.9 

1.4 

5.0 

32 

686 

1.0 

04 

0.6 

04 

0.4 

04 

665 

2.0 

0.6 

0.5 

18.8 

21 

3  246 

2.3 

2.3 

2.7 

24 

2.4 

2.7 

3  117 

4.4 

2  6 

4.5 

8.7 

129 

4.7 

5.9 

83.3 

1  345 

0  1 

04 

0.7 

2.7 

2.1 

0.3 

1.9 

1  307 

1.5 

1.1 

0.8 

14.5 

38 

5.3 

53.3 

1  318 

0.2 

0.7 

1.0 

1.2 

0  7 

09 

1.5 

1  245 

2.5 

1.5 

2.1 

14.6 

73 

26.0 

600 

63.4 

4  344 

0.7 

1.4 

1.3 

2.1 

1.2 

1.7 

2.2 

4  103 

4.3 

1.9 

2.6 

22  5 

241 

2.9 

26.3 

688 

2  596 

0.3 

0.9 

2.0 

0.8 

0.7 

0.7 

1.0 

2  504 

5.1 

2.2 

1.3 

12.1 

92 

4.3 

12.0 

538 

'Limited  to  one-fomily  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       ?  Excludes  one-fomily  homes  on  10  acres  or  more  and  all  "no  cosh  rent"  units.       Excludes  one-fomily  homes  on  10  acres  or  more 
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Table  A-2.   Computer  Allocation  Rates  for  Nonresponse  or  Inconsistency  for  Areas  and  Places:  1970 

Continued 


[The  term  "allocation"  meons  that  o  characteristic  was  ossigned  in  the  obsence  of  a  mochine-reodable  entry  or  changed  to  moke  consistent  with  other  entries  during  the  computer 
editing.  For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text) 


Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 

Places  of  2,500 
Inhabitants  or  More 


Yeor-round  housing  units 


Percent  allocations 


Complete 
kitchen  Piped 
facilities    Rooms  water 


Bothtub  Units  in 
Flush  or  struc- 

toilet     shower  ture 


Occupied  housing  units 


Percent  allocations 


Tele- 
phone   Tenure  Value1 


Con- 
tract 
rent' 


Year-round  vocant  housing  units 


Percent  ollocotions 


Sales 

Vacancy      price  Rent 
status    osked'  asked1 


PLACES  OF  2,500  INHABITANTS 
OR  MORE  — Continued 


Hudson   _  

3 

259 

1.8 

2.7 

1.9 

3.0 

2.3 

2.0 

3.1 

2  994 

4.3 

3.3 

3.3 

7.5 

265 

3.0 

- 

21.6 

Hudson  Falls                           -  _   

2 

516 

0.2 

0.8 

0.6 

0.8 

0.7 

0.6 

1.9 

2  440 

2.6 

1.4 

2.4 

15.7 

76 

5.3 

- 

19.0 

Huntington  (U)   -  

4 

175 

\A 

2.0 

2.3 

2.0 

1.8 

1.9 

2.9 

4  064 

4.3 

2.2 

2.9 

9.8 

111 

0.9 

12.5 

40.9 

Huntington  Stotion  (U)                      -  —  - 

e 

309 

0.3 

1.4 

1.3 

1.6 

1.3 

1.4 

2.2 

8  184 

3.6 

1.5 

3.2 

13.3 

125 

5.6 

- 

78.8 

Hurley  (U)   -   

l 

180 

- 

0.7 

0.5 

0.6 

07 

0.5 

1.6 

1  148 

2.4 

1.8 

1.9 

13.0 

32 

3.1 

- 

Hyde  Pork  (U)    

863 

0.3 

1.4 

1.5 

1.7 

1.9 

2.4 

1.2 

836 

2.2 

1.7 

1.2 

3.8 

27 

7.4 

- 

_ 

llion   _  

3 

419 

0.4 

1.0 

0.8 

1.1 

0.7 

0.8 

1.1 

3  242 

2.0 

1.4 

4.6 

11.0 

177 

1.1 

25.0 

28.3 

2 

653 

2.1 

3.7 

1.9 

2.5 

18 

2.0 

7.2 

2  598 

9.7 

2.7 

4.7 

14.4 

55 

3.6 

87.2 

Irvington 

) 

887 

1.6 

2.4 

2.6 

3.1 

2.6 

3.2 

5.2 

1  843 

5.8 

2.9 

4.5 

16.6 

44 

9. 1 

81  8 

Islond  Pork   

1 

664 

K3 

1.7 

1.3 

1.5 

1.1 

1.1 

2^9 

1  607 

6.0 

1.8 

7.9 

10^4 

57 

10.5 

70^6 

Islip  (U)  —  _- 

2 

489 

0.7 

1.3 

1.2 

1.6 

1.4 

1.2 

2.0 

2  414 

2.5 

1.1 

3.1 

2.3 

75 

- 

- 

45.7 

Ithaca  .  .  ..     

8 

395 

2.8 

1.5 

0.8 

1.3 

0.9 

10 

2.2 

7  965 

5.7 

1.5 

2.4 

6.8 

430 

1.4 

3.8 

21.0 

Jamestown                           _   . 

15 

120 

0.9 

1.7 

1.3 

1.7 

1.1 

1.0 

2.3 

14  249 

3.5 

2.3 

1.8 

11.5 

871 

3.7 

26.0 

36.7 

Jefferson  Volley-Yorktown  (U)  

2 

295 

0.2 

1.3 

1.4 

2.6 

1.3 

1.8 

1.6 

2  144 

3.0 

2.6 

1.8 

3.3 

151 

- 

- 

33.3 

Jericho  (U)  -   

3 

723 

0.2 

1.3 

1.5 

1.3 

1.0 

1.0 

1.6 

3  664 

3.2 

1.5 

2.0 

10.7 

59 

3.4 

- 

72.7 

Johnson  City   _ 

6 

689 

0.9 

1.7 

1.3 

1.7 

1.3 

1.3 

3.0 

6  492 

3.9 

2.2 

2.6 

14.6 

197 

4.1 

21.1 

37.6 

Johnstown  

3 

691 

0.6 

1.3 

1.6 

1.7 

1.1 

1.4 

2.0 

3  462 

3.9 

2.0 

3.9 

8.8 

229 

9.2 

34.8 

68.6 

Kenmore                                              .  _ 

7 

102 

0.7 

0.9 

1.1 

1.4 

0.8 

1.0 

1.7 

7  015 

2.9 

1.4 

3.4 

5.9 

87 

1.1 

- 

51.6 

Kings  Pork  (U) 

470 

0.2 

1.7 

1 .3 

2.0 

1 .6 

1.4 

1.7 

1  447 

2.3 

1 .7 

3.1 

12.6 

23 

44  4 

Kings  Point       -  _  

1 

309 

o'i 

1.4 

1.5 

1.3 

K2 

1.4 

M 

1  276 

1.9 

273 

2^5 

10.2 

33 

3.0 

_ 

100^0 

Kingston             .  .  _  .   -   

9 

164 

1.0 

2.0 

2.5 

2.1 

1.6 

1.8 

3.5 

8  649 

4.7 

3.0 

2.3 

15.0 

515 

2.3 

6.9 

37.0 

Lockowonna   __ 

9 

145 

1.4 

2.7 

2.1 

2.2 

1.6 

1.7 

4.1 

8  786 

66 

2  6 

3.8 

8.1 

359 

7.8 

40.0 

64.8 

Loke  Cormel  (U)  

1 

829 

0.1 

1.3 

0.9 

1.2 

1.0 

1.0 

1.5 

1  464 

7.6 

3.6 

20 

15.8 

365 

1.1 

- 

Lake  Erie  Beach  (U)   

1 

165 

0.2 

2.7 

1.1 

1.8 

1.5 

2.1 

2.1 

989 

8.1 

5.9 

2.2 

5.5 

176 

0.6 

- 

100.6 

Lake  Grove  _  ___   

2 

449 

0.1 

0.9 

0.8 

1.0 

0.7 

0.9 

1.2 

2  210 

4.7 

2.7 

1.8 

5.0 

239 

0.4 

7.1 

56 

Loke  Placid..              .   — 

1 

083 

1.0 

2.7 

3.0 

2.0 

1.6 

1.6 

3.2 

944 

6.1 

3.9 

2.6 

16.9 

139 

2.2 

14.3 

75.0 

Lake  Success                               .-  . 

882 

- 

1.5 

1.2 

1.0 

0.9 

0.8 

1.1 

875 

3.1 

1.0 

1.4 

7.8 

7 

- 

- 

Lakeview  (U)  _  _   

1 

333 

1.7 

1.5 

1.4 

1.4 

1.4 

1.9 

1  316 

7.7 

1.5 

2.5 

15.9 

17 

5.9 

20.0 

87  5 

La  kewood 

] 

400 

0.2 

0.9 

1.1 

1.2 

0.7 

0.6 

1 .4 

1  322 

2.6 

1 .6 

0.5 

6.7 

78 

53.8 

Lancaster..  .         _       _    __  .   

4 

066 

0.4 

1.3 

1.4 

1.2 

1.0 

1.0 

1.8 

3  971 

2^2 

1.2 

3.6 

9 '4 

95 

3.2 

_ 

917 

Lorchmont   

2 

300 

0.3 

1.5 

1.3 

1.8 

1.3 

1.5 

2.0 

2  227 

3.5 

1.8 

2.4 

6.3 

73 

1.4 

- 

82.1 

Lothom  (U)    

2 

758 

- 

1.2 

1.0 

1.3 

1.1 

0.9 

1.4 

2  692 

2.5 

1.2 

2.5 

5.1 

66 

- 

- 

2.6 

Lawrence  __     

2 

103 

0.5 

1.1 

1.4 

1.9 

1.6 

1.1 

3.0 

2  012 

3.3 

1.7 

4.3 

12.5 

91 

13.2 

45.5 

100.0 

Le  Roy  

1 

737 

0.7 

1.5 

2.0 

1.2 

1.3 

1.2 

2.6 

1  676 

3.0 

1.7 

1.8 

9.7 

61 

4.9 

14.3 

40.0 

Levittown  (U)   ...   

16 

123 

- 

1.7 

1.5 

1.5 

1.4 

1.5 

1.7 

16  045 

2.9 

1.5 

2.9 

9.2 

78 

7.7 

15.6 

81.8 

Lewiston  

1 

022 

0.7 

1.8 

1.8 

2.1 

2.3 

2.7 

2  3 

990 

2.8 

19 

2.5 

6.3 

32 

28.1 

- 

87.5 

liberty    

1 

840 

0.9 

1.5 

1.4 

1.4 

1.3 

1.1 

26 

1  649 

5.2 

2.7 

1.9 

8.6 

191 

0.5 

- 

25.2 

Lincoln  Park  (U)  

974 

0.2 

0.6 

0.4 

0.6 

0.6 

0.5 

1.0 

932 

2.1 

1.0 

1.2 

14.3 

42 

- 

8.3 

7 

796 

0.2 

1 .2 

1.2 

1.4 

1 .0 

1.1 

1 .3 

7  665 

2.9 

1.5 

2.5 

6.1 

131 

1.5 

72  4 

Little  Falls  -  -  ... 

2 

824 

1.0 

1.7 

1.3 

2.2 

1.5 

1.3 

1.4 

2  705 

3.4 

1.7 

3.7 

3.4 

119 

0.8 

37  5 

77.8 

Liverpool  .   

1 

187 

0.3 

0.8 

0.7 

1.9 

0.9 

0.9 

1.9 

1  141 

1.8 

1.1 

1.8 

7.9 

46 

- 

- 

38.5 

Lloyd  Harbor  .    

881 

- 

1.0 

0  7 

1.0 

0.9 

1.0 

1.6 

816 

4.5 

1.5 

0.9 

6.3 

65 

- 

_ 

Lockport    

8 

715 

0.8 

1.5 

1.7 

1.4 

1.2 

1.4 

2.4 

8  462 

4.7 

1.9 

3.8 

9.8 

253 

4  7 

15.0 

53.8 

Locust  Grove  (U)  .  .   

2 

991 

- 

0.9 

0.8 

1.3 

0.9 

0.8 

1.1 

2  981 

2.2 

1.4 

1.5 

15.9 

10 

10.0 

Long  Beach   

13 

504 

1.5 

2.0 

1.6 

1.7 

1.2 

1.2 

4.5 

12  105 

7.3 

2.4 

4.2 

10.1 

1  399 

4.9 

Si  A 

45  7 

Loudonville  (U)  .    .    . 

2 

599 

0.3 

2.2 

3.0 

2.8 

2.6 

2.8 

2.6 

2  573 

3.8 

2.3 

4  0 

7.0 

26 

15.4 

18.2 

25.0 

Lowville   _  .  ._  .  .   

1 

347 

0.4 

0.7 

0.5 

1.0 

0  7 

0.5 

1.6 

1  279 

4.5 

1.4 

1.0 

12.2 

68 

1.5 

9.1 

64.5 

Lynbrook   _   

7 

716 

0.8 

1.9 

1.8 

1.6 

1.5 

1.6 

2.2 

7  567 

4.2 

1.8 

3.2 

5.7 

149 

4.0 

21.4 

84.1 

1 

581 

1  0 

1  3 

]  \ 

1  3 

1 .2 

1 .1 

2.2 

1  531 

3.9 

1  3 

2.5 

6  5 

50 

4  0 

79  3 

Mohopac  (U)     -. 

1 

691 

OA 

1.8 

1.1 

2.8 

1.9 

i.2 

i!s 

1  476 

5.9 

2.9 

M 

59 

215 

_ 

33^3 

Molone  -   

2 

811 

0.4 

1.1 

1.0 

1.1 

0.8 

0.8 

2.0 

2  715 

2.4 

1.2 

0.8 

12.0 

96 

1.0 

_ 

40.0 

Molverne   -  

3 

054 

- 

2  0 

2.2 

1.5 

1.6 

1.6 

1.7 

3  032 

4.0 

2.0 

3.7 

3.6 

22 

13.6 

_ 

6 

089 

1.4 

2.2 

1.6 

1.9 

1.6 

1.7 

3.7 

6  003 

6.6 

1.8 

2.4 

6.9 

86 

1.2 

_ 

41.4 

Manhosset  (U)   _ 

2 

640 

0.2 

1.6 

16 

1.9 

1.5 

1.4 

2.2 

2  592 

4.2 

1.9 

4.0 

6.6 

48 

8.3 

- 

80.0 

Monlius   . 

1 

306 

0.1 

1.4 

1.5 

2.1 

1.4 

1.5 

1.5 

1  271 

3.0 

1.7 

2.3 

3.8 

35 

- 

5.9 

57.1 

Monorhoven                                            -  - 

1 

869 

0.5 

1.5 

1.3 

2.1 

2.0 

2.2 

2.2 

1  834 

7.2 

2.1 

4.4 

8.0 

35 

2.9 

- 

100.0 

Massopequa  (U) —  _  ____________  

7 

106 

0.1 

1.8 

1.7 

1.7 

1.6 

1.7 

1.9 

7  039 

3.3 

2.0 

3.3 

12.3 

67 

- 

46.2 

66.7 

Massopequa  Park   

5 

343 

0.8 

0.7 

0.9 

0.9 

0.8 

1.0 

5  316 

1.4 

0.9 

1.7 

20.0 

27 

7.4 

- 

0  7 

1  6 

1  2 

2  0 

1  4 

1  4 

2  7 

3  5 

1  9 

1  6 

1 2  4 

203 

2.5 

20.0 

40.2 

Mastic  Beoch  (U)  ...  .    

2 

352 

{.<? 

1.5 

2.3 

1.7 

1.6 

1.7 

1  685 

6.2 

\.8 

371 

8^3 

667 

0.9 

11.1 

100.0 

Mattydale  (U)     

2 

596 

0.2 

1.4 

1.7 

2.6 

1.4 

1.8 

2.2 

2  543 

4.0 

1.6 

3.4 

10.7 

53 

3.8 

_ 

39.4 

Mechanicville                                _  _  -  _ 

2 

130 

1.6 

2  3 

1.9 

4.3 

2.7 

2.3 

3.7 

2  057 

8.0 

3.1 

64 

7.0 

73 

1.4 

88.1 

Medina  ...  .     

2 

270 

0.6 

2.0 

1.5 

1.4 

1.1 

1.5 

2.6 

2  173 

2.6 

1.7 

2.1 

204 

97 

6.2 

40.0 

76.2 

Melville  (U)    ...   

1 

701 

0.2 

0.8 

1.4 

1.1 

0.9 

0.8 

1.0 

1  687 

1.7 

1.2 

4.5 

13.0 

14 

- 

Menonds    _   .     

1 

245 

1.2 

1.5 

3.6 

19 

1.5 

1.3 

3.3 

1  220 

5.9 

2.0 

5.8 

6.0 

25 

_ 

50.6 

Merrick  (U)  -_ 

6 

944 

0.1 

2.6 

2.3 

2.2 

2.0 

2.0 

2.4 

6  869 

4.8 

2.8 

3.5 

11.8 

75 

6.7 

41.7 

95.7 

Merriewold  Lake  (U)  

556 

0.4 

0.7 

0.7 

0.9 

0.7 

0.7 

0.7 

550 

C.9 

0.9 

0.2 

30.0 

6 

_ 

_ 

Middletown  __  __   

7 

002 

0  7 

2.2 

2.3 

2.0 

1.6 

1.7 

2.8 

6  730 

3.7 

1.9 

4.0 

14.1 

272 

18 

6.5 

39  5 

Mineola   

7 

156 

0.6 

1.3 

1.1 

16 

1.3 

13 

2.2 

7  056 

4.5 

1.7 

2.1 

7.8 

100 

3.0 

n.i 

52.9 

Mohawk  

1 

169 

0.3 

0.8 

0.9 

0.4 

0  5 

0.4 

0.8 

1  131 

2.0 

1.3 

4.4 

8.3 

38 

66.7 

Monroe       .      .  .      _                        .  _ 

1 

380 

0.9 

2.4 

2.3 

2.2 

1.9 

1.6 

4.1 

1  302 

5.0 

2.7 

2.4 

13.1 

78 

2.6 

23.8 

100.0 

Monsey  (U)  

2 

184 

0.3 

1.3 

1.1 

1.2 

1.1 

1.0 

2.6 

2  147 

3.0 

1.6 

2.3 

7.0 

37 

2.7 

Monticello  

2 

652 

1.5 

3.1 

1.7 

2.2 

2.0 

2.3 

4.9 

2  158 

9.7 

3.5 

1.8 

17.5 

494 

4.7 

8.3 

16.9 

Mount  Kisco                                    . .  

2 

895 

1.1 

2  5 

2.3 

2.5 

2.1 

2.1 

3.9 

2  754 

4.9 

2.8 

5.4 

5.2 

141 

26.5 

Mount  Morris  _   

1 

126 

0.6 

1.2 

1.1 

1.5 

1.1 

1.2 

3.1 

1  089 

3.3 

1.0 

3.4 

7.9 

37 

2.7 

68.4 

25 

536 

1.7 

2.0 

1.9 

2.0 

1.6 

1.7 

3.7 

25  051 

6.6 

1.9 

5.5 

10.0 

485 

5.2 

16.7 

38.1 

Munsey  Pork  __  .  

817 

1.2 

1.5 

1.1 

1.1 

1.5 

1.2 

812 

1.7 

1.5 

2.8 

5 

20.0 

Myers  Corner  (U)  

717 

1.4 

1.1 

1.3 

1.1 

1.3 

2.0 

705 

1.6 

1.6 

1.0 

23.5 

12 

Nonuet  (U)      

2 

918 

0.2 

0.6 

0.8 

1.3 

0.7 

0.8 

1.2 

2  812 

3.1 

1.4 

2.1 

4.6 

106 

14.8 

Nesconset  (U).   

2 

882 

0.1 

1.7 

1.5 

1.7 

1.1 

1.4 

1.4 

2  751 

3.3 

2.3 

3.4 

7.5 

131 

11.8 

52.9 

Newark     

3 

272 

06 

1.0 

0.9 

1.0 

0.9 

0.9 

2.0 

3  201 

2.7 

1.2 

3.0 

4.6 

71 

4.2 

27.3 

Newburgh    

9 

609 

2.0 

2.9 

2.4 

3.6 

2.6 

2.8 

5.2 

8  881 

6.5 

4.0 

3.1 

15.4 

728 

6.0 

15.2 

37.7 

New  Cassel  (U)    

2 

215 

0.3 

2.1 

2.8 

2.6 

1.9 

2.1 

2.3 

2  173 

7.7 

2.9 

4.4 

14.3 

42 

9.5 

27.3 

86.7 

New  City  (U)     

6 

846 

0.2 

0.9 

0.8 

1.2 

0.8 

1.0 

1.2 

6  674 

2.0 

1.1 

1.5 

7.2 

172 

0.6 

5.2 

28.6 

Newfone  (U) .   

843 

0.4 

0.6 

0.7 

0.8 

0.7 

0.7 

1.7 

829 

2.5 

1.4 

0.5 

4.0 

14 

New  Hyde  Park   

2 

957 

0.5 

1.7 

1.6 

1.8 

1.5 

1.3 

1.4 

2  934 

2.7 

1.7 

3.1 

10.2 

23 

85.7 

New  Poltz   _   

1 

436 

1.3 

1.7 

1.9 

1.9 

1.3 

1.5 

6.0 

1  312 

4.7 

2.4 

1.9 

10.6 

124 

4.0 

11.1 

New  Rochelle   .   

24 

815 

1.1 

1.5 

2.3 

1.8 

1.4 

1.3 

2.8 

24  463 

6.5 

1.7 

3.5 

9.7 

352 

5.4 

22.7 

59.2 

New  Windsor  Center  (U)  

2 

965 

0.2 

1.2 

0.7 

1.9 

1.2 

0.9 

1.8 

2  852 

2.6 

1.5 

1.0 

17.1 

113 

4.5 

13.0 

New  York  City  .   

2  917 

521 

2.2 

2.1 

2.0 

2.3 

1.7 

1.8 

4.0 

2  836  872 

5.6 

2.3 

4.3 

5.8 

80  649 

4.8 

16.4 

26.1 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-famity  homes  on  10  acres  or  more  and  all  "no  cash  rent"  units.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


Table  A-2.    Computer  Allocation  Rates  for  Nonresponse  or  Inconsistency  for  Areas  and  Places: 

Continued 


1970- 


[The  term  "allocation"  means  that  a  characteristic  was  assigned  in  the  absence  of  a  machine-readable  entry  or  changed  to  moke  consistent  with  other  entries  during  the  computer 
editing.  For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  ond  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 

Places  of  2,500 
Inhabitants  or  More 


PLACES  OF  2,500  INHABITANTS 
OR  MORE -Continued 

New  York  Mills   

Niagara  Falls  

Nimmonsburg-Chenango  Bridge  (U) 

Niskayuno  (U)  

North  Amityville  (U)  -  

North  Babylon  (U)  

North  Bellmore  (U)  

North  Bellport  (U)  

North  Chili  (U)   

North  Greot  River  (U)   

North  Lindenhurst  (U)  

North  Massapequa  (U)  

North  Merrick  (U)  

North  New  Hyde  Park  (U)  

North  Patchogue  (U)   _. 

North  Pelhom  

North  port  

North  Syracuse   ... 

North  Tarrytown  

North  Tonawando  

North  Volley  Stream  (U)  

North  Wontogh  (U)  

Norwich  

Nyack    

Oakdale  (U)   

Oceanside  (U)   

Ogdensburg   

Old  Bethpage  (U)  

Old  Westbury  

01  eon  

Oneido     

Oneonto   

Oronge  Lake  (U)---   

Orchard  Pork___   

Ossining  

Oswego    

Owego  

Oyster  Boy  (U)  

Palmyra  

Patchogue    

Pearl  River  (U)   

Peekskill   

Pelhom  Manor   

Penn  Yon   

Perry   

Phoenix  

Ploinedge  (U)   

Plainview  (U)  

Plattsburgh  Bose  (U)  

Plottsburgh    

Pleosantville  

Port  Chester     

Port  Ewen  (U)  

Port  Jefferson  Station  (U)   

Port  Jefferson  

Port  Jervis  

Port  Washington  (U)  

Port  Washington  North  

Potsdam  

Poughkeepsie    

Raveno  

Red  Oaks  Mill  (U)   

Rensselaer  

Riverhead  (U)  .  

Rochester   

Rockville  Centre  

Roessleville  (U)  

Rome  

Ronkonkoma  (U)  

Roosevelt  (U)   

Roslyn  Heights  (U)  

Roslyn  

Rotterdam  (U)    

Rye  

St.  James  (U)   

Salamanca   

Sands  Point  

Son  Remo  (U)  

Saronoc  Lake  

Saratoga  Springs  

Sougerties  South  (U)  

Sougerties  

Soyville  (U)    

Scarsdale  

Schenectady  

Scotio   

Sea  Cliff...   

Seaford  (U)  

Selden  (U)  

Seneca  Foils  


Year-round  housing  units 

Occupied  housing  units 

Yeor-round  vacant  housing  units 

Percent  allocations 

Percent  allocations 

Percent  allocations 

Complete 

Bathtub 

Units  in 

Con- 

Soles 

Piped 

Flush 

Tele- 

tract 

Vaconcy 

Rent 

Total 

Access 

facilities 

Room  s 

toilet 

shower 

''ture 

Total 

Tenure 

Volue' 

rent3 

Total 

osked' 

osked* 

1  377 

0.4 

0.5 

0.4 

0.5 

0.4 

0.3 

0.6 

1  332 

2.0 

0.9 

2.3 

5.4 

45 

_ 

_ 

52.6 

28  910 

0.6 

1.3 

1.0 

1.3 

0.9 

1.0 

2.7 

28  058 

3.5 

1.7 

2.6 

9.0 

852 

6.2 

36.5 

60.9 

1  508 

0.1 

1.7 

1.5 

1.7 

1.1 

1.3 

2.1 

1  485 

2.2 

1.1 

1.7 

12.8 

23 

_ 

_ 

2  044 

0.2 

1.6 

1.3 

1.5 

1.3 

14 

1.4 

2  005 

2.3 

1.5 

4.4 

4.6 

39 

_ 

13.6 

3  185 

0.3 

2.3 

2.0 

2.8 

2.0 

2.3 

3.7 

3  125 

4.7 

2.5 

3.1 

13.6 

60 

5.0 

29.4 

78.9 

10  347 

0.3 

1.3 

14 

1.5 

1.2 

1.4 

1.8 

10  205 

3.0 

1.5 

2.7 

7.7 

142 

2.8 

13.3 

74.5 

6  067 

0. 1 

1 .0 

0.9 

1 .3 

1 .0 

6  044 

2.3 

2.3 

9.5 

23 

83.3 

80.0 

1  396 

1.4 

1.4 

1.7 

1.1 

i!o 

1.4 

1  315 

4.3 

2^8 

3.2 

5.6 

81 

30.9 

85.7 

727 

0.1 

0.8 

0.6 

0.7 

0.8 

0.7 

0.8 

714 

1.5 

0.7 

1.0 

4.3 

13 

_ 

_ 

2  812 

0.1 

1.8 

1.8 

2.2 

1.6 

1.7 

1.7 

2  770 

6.1 

1.8 

3.2 

14.3 

42 

48 

14.3 

80.6 

2  838 

0.4 

1.7 

1.3 

1.6 

1.4 

1.5 

1.6 

2  798 

3.0 

18 

3.2 

10.6 

40 

_ 

12.5 

57.1 

5  705 

0.2 

0.7 

0.9 

i.i 

0.8 

0.8 

0.9 

5  678 

1.8 

1.0 

2.6 

8.9 

27 

- 

33.3 

57.1 

3  608 

0.2 

1.5 

1.9 

1.6 

1.4 

1.6 

1.8 

3  584 

3.5 

1.7 

2.3 

15.7 

24 

4.2 

_ 

5  507 

0.3 

1.3 

1.3 

1.2 

1.1 

1.2 

1.2 

5  485 

2.4 

1.3 

2.5 

14.0 

22 

18.2 

_ 

1  620 

0.1 

1.4 

0.7 

0.9 

0.7 

0.7 

1.0 

1  501 

3.2 

1.9 

2.7 

3.3 

119 

_ 

_ 

100.6 

1  644 

1.4 

1.4 

1.3 

1.7 

1.3 

1.1 

2.7 

1  635 

4.0 

1.9 

3.6 

11.8 

9 

2  394 

U.3 

u.o 

0  7 

n  o 
u.v 

0  6 

0  6 

1  2 

2  319 

3  1 

1  2 

1  4 

4  0 

75 

1  3 

1 0.  / 

54.5 

2  665 

0.2 

0.9 

l.i 

1.8 

0^9 

0'9 

1.2 

2  573 

3^0 

1.7 

3  1 

3^4 

92 

5^4 

n.i 

13.6 

2  818 

0.7 

1.0 

l.i 

1.0 

1.0 

1.0 

3.0 

2  753 

2.8 

1.2 

2.8 

6.9 

65 

1.5 

_ 

50.0 

11  008 

0.5 

1.2 

1.3 

1.3 

1.2 

1.2 

1.5 

10  763 

2.4 

1.7 

2.7 

5.0 

245 

0.8 

38.8 

4  298 

0.2 

0.9 

1.3 

1.5 

10 

0.9 

1.1 

4  280 

2.1 

1.3 

2.2 

10.9 

18 

- 

91.7 

3  779 

- 

1.0 

0.9 

1.5 

1.1 

1.0 

0.9 

3  770 

1.5 

1.0 

1.4 

12.0 

9 

- 

- 

3  110 

0.6 

1.8 

1.8 

2.2 

1.8 

1.7 

2.3 

2  965 

3.2 

2.5 

1.5 

16.2 

145 

5.5 

48.4 

2  480 

1.8 

2.3 

2.4 

2.5 

1.9 

2.1 

4.6 

2  411 

6.5 

2.4 

3.5 

10.3 

69 

_ 

_ 

28.6 

2  061 

0.2 

1.5 

1.1 

1.6 

1.2 

1.5 

1.4 

1  991 

2.7 

1.7 

2.7 

2.9 

70 

- 

- 

12.1 

9  755 

0.3 

2.2 

2.1 

2.5 

2.0 

2.1 

2.3 

9  690 

3.4 

2.2 

4.7 

11.3 

65 

24.6 

47.8 

100.0 

4  433 

0.7 

2.5 

2.4 

2. 1 

1 .8 

1 .8 

4.0 

4  145 

3.5 

o  a 
/  o 

3.3 

19  1 

288 

3.8 

21.5 

1  663 

0.7 

0.5 

0.5 

0.6 

0.5 

0.6 

1  654 

i.i 

0.9 

4.5 

14 

9 

_ 

738 

0.1 

1.8 

1.9 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

705 

3.4 

2.8 

1.7 

26.3 

33 

- 

- 

6  952 

0.3 

1.2 

1.4 

1.3 

0.8 

0.9 

1.6 

6  533 

29 

1.9 

1.6 

11.0 

419 

2.9 

- 

25.4 

4  009 

0.4 

1.4 

1.2 

1.2 

1.1 

1.2 

2.2 

3  848 

3.4 

1.6 

3.5 

4.8 

161 

0  6 

9.1 

56.9 

4  403 

0.6 

1.4 

0.9 

1.1 

0.9 

1.5 

2.5 

4  109 

2.9 

14 

2.0 

10.1 

294 

6.8 

15.4 

17.1 

1  248 

0.3 

1.0 

0.8 

14 

0.8 

1.0 

1.1 

1  173 

2.5 

1.8 

0.8 

15.9 

75 

1.3 

- 

43.5 

1  175 

0.3 

16 

2.0 

19 

1.5 

1.4 

2.0 

1  150 

8.2 

2.0 

4.0 

5.9 

25 

16.7 

7  031 

10 

1.5 

1.3 

1.6 

1.3 

1.4 

3.5 

6  745 

54 

2.2 

3.3 

6.3 

286 

'  7 

8  3 

52.0 

6  866 

0.5 

1.6 

2.0 

1.8 

1.6 

1.5 

2.2 

6  590 

3.2 

2.2 

3.4 

6.6 

276 

6.9 

38.5 

69.9 

1  785 

0.7 

1  2 

0  8 

1  0 

1  8 

1  674 

3  3 

1  6 

2  1 

119 

1 1 1 

3  6 

15  4 

33  3 

2  260 

0.5 

hO 

4^8 

i'o 

0.8 

0.6 

1.7 

2  120 

6^0 

2'4 

2^4 

W.4 

140 

2.\ 

7.7 

903 

1  315 

0.6 

0.6 

1.0 

0.5 

0.5 

0.4 

1.7 

1  262 

3.2 

1.3 

18 

3.3 

53 

1.9 

22.2 

22.7 

4  028 

1.0 

2.1 

1.7 

19 

1.6 

18 

2.8 

3  894 

3.8 

2.2 

4.6 

4.8 

134 

0.7 

8.3 

51.8 

4  752 

04 

1.5 

1.3 

1.4 

1.2 

1.3 

1.8 

4  700 

3.7 

1.6 

2.4 

6.0 

52 

11.5 

14.3 

50.0 

6  479 

1.5 

2.0 

18 

1.9 

1.7 

18 

3.3 

6  111 

7.1 

2.7 

3.6 

6.2 

368 

0.5 

12.5 

17.7 

1  987 

0.4 

14 

1.0 

1.5 

1.2 

1.2 

2.4 

1  973 

36 

1.5 

2.4 

5.7 

14 

21.4 

200 

100.0 

1  933 

0.3 

1.0 

0.9 

19 

0.7 

0.8 

1.8 

1  852 

3.7 

1.7 

1.1 

14.9 

81 

1.2 

12.5 

76.2 

1  654 

0.2 

0.4 

0.6 

1.0 

0.4 

0.5 

1.2 

1  524 

2.9 

1.8 

0.8 

4.6 

130 

_ 

_ 

21.9 

806 

0.1 

2.0 

2  6 

3.0 

1.6 

2.2 

4.0 

784 

2.3 

18 

5.5 

19.9 

22 

31.8 

50.0 

88.9 

2  729 

0.7 

n  a 

u.o 

0  7 

0  4 

0  4 

0  6 

2  721 

1  6 

0  9 

1  6 

6  7 

8 

8  082 

0.1 

1.5 

1.5 

1.3 

1.2 

12 

l\5 

8  056 

3  6 

1.6 

2.0 

20  5 

26 

_ 

_ 

1  495 

16 

1.2 

1.2 

1.3 

1.4 

1.4 

95.1 

1  459 

3.4 

14.9 

3.7 

36 

_ 

5  715 

1.2 

1.8 

1.3 

1.7 

1.4 

1.2 

8.3 

5  482 

3.7 

1.8 

2  1 

13.5 

233 

3  9 

33  3 

73.9 

2  257 

0.9 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

18 

3.3 

2  214 

3.5 

2.3 

3.1 

5.1 

43 

4.7 

20.0 

68.4 

8  813 

1.3 

1.5 

1.5 

2.6 

2.0 

16 

6.0 

8  623 

6.0 

1.8 

3.4 

11.2 

190 

2.6 

18.2 

39.5 

923 

0.2 

2.8 

4.2 

2.7 

2.8 

2.7 

2.6 

874 

3.3 

3.5 

3.4 

30.9 

49 

_ 

_ 

71.4 

2  002 

0.2 

1.1 

0.9 

1.1 

1.0 

0.9 

1.5 

1  973 

3.0 

1.5 

2.0 

7.5 

29 

69 

_ 

33.3 

1  777 

0.4 

0.8 

0.8 

1.2 

0.6 

0.7 

2.0 

1  706 

2.8 

1.1 

3.2 

5.2 

71 

1.4 

23.5 

66.7 

3  333 

0.4 

0.9 

0.8 

1.5 

0.6 

0.9 

1.8 

3  155 

3.3 

1.8 

0.9 

11.7 

178 

0.6 

4.2 

32.1 

4  983 

0.3 

0.9 

1  A 
1  U 

0  8 

0  8 

1  4 

4  908 

4  7 

1  ] 

3  4 

5  8 

75 

36  4 

JJ  J 

842 

0.2 

l.i 

\2 

i.i 

i!i 

1.2 

1.7 

838 

3'6 

08 

2.4 

3^3 

4 

_ 

2  134 

1.1 

1.9 

1.7 

2.2 

1.6 

16 

3  7 

2  044 

3.7 

2.7 

2.0 

14.3 

90 

i.i 

45.5 

53.1 

12  253 

0.9 

1.4 

1.1 

1.7 

1.0 

1.1 

3.1 

11  558 

49 

1.7 

1.3 

12.2 

695 

3.6 

13.6 

19.7 

904 

0.9 

1.4 

1.1 

1.3 

0.9 

0.8 

2.9 

877 

2.9 

1.7 

4.1 

3.5 

27 

3.7 

87.5 

1  020 

_ 

1.7 

1.8 

1.7 

1.6 

1.6 

2.1 

1  007 

2.8 

1.9 

1.7 

24.4 

13 

- 

- 

3  411 

2  2 

2.9 

4.0 

3.7 

3.5 

3.1 

4.9 

3  272 

9.8 

4.8 

7.0 

13.2 

139 

5.8 

22.2 

57.7 

2  564 

0.3 

0.9 

1.1 

2.0 

0.8 

0.9 

2.0 

2  464 

4.5 

1.5 

3.1 

3.5 

100 

2.0 

- 

33.3 

105  511 

1.0 

1.6 

1.5 

1.8 

1.3 

1.4 

2  7 

101  238 

5.6 

1.9 

34 

7.3 

4  273 

5.3 

21.2 

33.1 

8  687 

0.5 

1.2 

1.3 

18 

1.0 

1.2 

1.9 

8  575 

3.4 

1.2 

3.0 

4.3 

112 

1.8 

40.0 

17.6 

1  805 

0.2 

1 .6 

1  9 

j  7 

2  4 

1  780 

3  1 

2  1 

7  ) 

25 

14  519 

0.4 

0.8 

0  8 

0  8 

0.6 

0^6 

4.1 

14  035 

2^9 

\.6 

3.0 

57 

484 

2.7 

12.5 

37.3 

1  999 

_ 

1.0 

hi 

12 

0.8 

0.9 

1.2 

1  932 

2.7 

1.7 

2.9 

4.2 

67 

_ 

37.5 

40.0 

3  955 

0.5 

2.8 

2.3 

2.3 

2.0 

2.1 

3.4 

3  865 

10.1 

3.5 

5.0 

12.6 

90 

8.9 

31.4 

95.5 

2  165 

0.1 

1.3 

1.0 

1.3 

0.9 

1.0 

1.8 

2  138 

3.1 

16 

4.5 

11.1 

27 

- 

37.5 

1  019 

1.3 

1.7 

1.1 

1.7 

1.0 

1.1 

3.9 

934 

6.2 

2  7 

2.6 

7.5 

85 

3.5 

32.1 

7  752 

- 

0.8 

0.8 

0.9 

0  7 

0.8 

1.4 

7  645 

1.7 

1.3 

4.5 

11.0 

107 

4.7 

211 

92.5 

4  854 

0.8 

1.6 

1.5 

1.7 

1.6 

1.4 

2.1 

4  766 

3.2 

2.0 

3.3 

6.2 

88 

1.1 

12.5 

52.9 

2  908 

0.1 

1.6 

1.8 

2.1 

1.7 

1.7 

1.9 

2  859 

2.9 

2.1 

2.7 

6  7 

49 

- 

10.0 

83.3 

2  861 

0  1 

0.6 

0.9 

1.0 

0.6 

0.7 

1.2 

2  704 

19 

1.1 

1.2 

4.2 

157 

1.3 

- 

11.3 

833 

0.4 

2.0 

1.9 

1.9 

1.4 

1.6 

2.3 

81 1 

3.0 

1.7 

3.2 

10.4 

22 

40.0 

100.0 

2  037 

0.1 

0.7 

0.9 

0.8 

0.5 

0.8 

0.7 

2  010 

2.4 

1.4 

1.6 

20.0 

27 

100.0 

2  261 

0.9 

1.6 

1.1 

1.6 

1.1 

1.1 

3.0 

2  1 05 

4.4 

2.4 

1.8 

8.7 

1 56 

2.6 

40.0 

50.8 

6  473 

06 

1.6 

1.2 

1.8 

16 

1.4 

2  8 

6  058 

4.1 

2.1 

4.3 

6.9 

415 

5.5 

36.8 

69.7 

808 

1.2 

1.2 

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

790 

1.4 

1.4 

1.5 

4.9 

18 

1  561 

0.6 

1.7 

0.8 

1.4 

1.0 

0.9 

1.7 

1  440 

26 

17 

1.3 

7.4 

121 

1.7 

11.1 

39.6 

3  418 

0.2 

1.6 

1.8 

1.6 

14 

1.5 

1.4 

3  349 

3.9 

1.9 

2.6 

4.8 

69 

5.8 

18.2 

5  440 

0.2 

1.2 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

1.7 

5  383 

2.4 

1.6 

2.0 

10.2 

57 

10.5 

15.4 

66.7 

29  627 

1.3 

1.7 

1.4 

1.4 

1.2 

1.2 

3.9 

28  394 

4.4 

2.1 

5.9 

9.9 

1  233 

4.0 

22.0 

58.3 

2  909 

0.4 

1.3 

1.1 

1.5 

1.2 

1.1 

1.7 

2  826 

2.2 

1.4 

2.7 

7.8 

83 

7.2 

30.8 

2  016 

0.2 

0.9 

0.9 

1.3 

0.5 

0.8 

1.1 

1  965 

3.5 

1.1 

2.4 

5.3 

51 

3.9 

80.0 

4  530 

0.1 

1.2 

1.1 

1.2 

0.9 

1.0 

1.0 

4  485 

3.2 

1.0 

1.9 

8.5 

45 

22.2 

46.2 

40.0 

3  423 

0.1 

1.5 

0.9 

1.5 

1.0 

1.1 

1.3 

3  132 

2.5 

2.1 

4.5 

6.7 

291 

0.3 

6.7 

84.2 

2  693 

0.1 

1.0 

0.7 

1.7 

1.5 

0.6 

1.6 

2  573 

4.2 

1.7 

1.6 

10.8 

120 

0.8 

23.8 

33.3 

•Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more  and  alf  "no  cash  rent"  units.       'Excludes  one-fomily  homes  on  10  acres  or  more. 


GENERAL  HOUSING  CHARACTERISTICS 


NEW  YORK  34-141 


Table  A-2.    Computer  Allocation  Rates  for  Nonresponse  or  Inconsistency  for  Areas  and  Places:  1970- 


Continued 


[The  term  "ollocation"  means  thot  o  characteristic  was  assigned  in  the  absence  of  a  mochine-reodable  entry  or  chunged  to  moke  consistent  with  other  entries  during  the  computer 
editing.  For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  median,  etc.)  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


Standard  Metropolitan 
Statistical  Areas 

Year-round  housing  units 

Occupied  housinc 

units 

Year-round  vacant  housing 

units 

Percent  allocations 

Percent 

Dllocations 

Percent  allocations 

riaces  ot  i,9uu 

Complete 

Bathtub 

Units  in 

Con- 

Soles 

Inhabitants  or  More 

kitchen 

Piped 

Flush 

or 

struc- 

Tele- 

troct 

Vacancy 

price 

Rent 

Total 

Access 

focilities 

Rooms 

water 

toilet 

shower 

ture 

Total 

phone 

1  enure 

Volue1 

rent3 

T 

total 

status 

asked1 

oskedJ 

PLACES  OF  2,500  INHABITANTS 

OR  MORE  —  Continued 

Setauket- South  Setauket  (U)   

2 

056 

0.1 

1.5 

1.3 

1.6 

1.4 

1.6 

1.8 

1  941 

5.6 

2.9 

2.5 

3.6 

115 

2.6 

8.7 

6.4 

Shernll 

932 

0.2 

1.3 

1.5 

1.3 

1.3 

1.1 

1.2 

911 

2.3 

1.4 

2.4 

4.4 

21 

16.7 

Shirley  (U) 

2 

293 

_ 

1.1 

3.0 

1.5 

0.6 

1.6 

0.7 

1  912 

2.4 

0.9 

3.1 

3.4 

381 

_ 

9.1 

100.6 

Sidney 

1 

777 

0.7 

1.6 

1.4 

1.9 

1.2 

1.4 

2.0 

1  670 

4.7 

1.6 

1.7 

7.8 

107 

0.9 

10.7 

Silver  Creek 

| 

1 74 

0.3 

0.5 

0.6 

1.1 

0.5 

0.6 

3.8 

1  109 

2.2 

1.7 

1 .3 

4.8 

65 

12.5 

17.4 

Skoneateles 

j 

028 

0.2 

1.0 

1.0 

0.6 

0.6 

0.6 

0.9 

999 

2.1 

0.6 

1.5 

11.3 

29 

- 

85.7 

Slabtown  (U) 

823 

1 .5 

1 .3 

1 .8 

1 .5 

1 .3 

1 .3 

3.5 

774 

8.0 

2.6 

4.2 

15.1 

49 

2.0 

16.7 

] 

687 

0.4 

0.8 

1.5 

0.8 

0.6 

0.7 

1.1 

1  667 

2.6 

1.1 

6.1 

8.2 

20 

60.0 

Slootsburg  _   

915 

0.1 

1.0 

1.0 

1.9 

1.1 

1.3 

1.2 

889 

3.7 

3.0 

3.3 

7.5 

26 

_ 

_ 

100.0 

Solvoy 

2 

888 

0.9 

1.6 

1.5 

1.6 

1.5 

1.5 

2.3 

2  791 

4.7 

2.2 

4.6 

6.9 

97 

1.0 

_ 

21.1 

Southampton   

2 

01 1 

0.5 

1.8 

2.0 

2.2 

2.0 

2.1 

3.6 

1  664 

9.7 

4.4 

6.9 

12.9 

347 

10.1 

15.4 

89.7 

South  Formingdale  (U) 

4 

987 

0.1 

1.4 

1.2 

1.4 

1.2 

1.1 

1.3 

4  962 

2.5 

1.6 

2.5 

11.0 

25 

South  Glens  Falls 

1 

326 

0  5 

1.1 

1.4 

1.4 

0.7 

06 

3.4 

1  287 

4.2 

1.0 

3.0 

6.2 

39 

5.1 

81.0 

South  Holbrook  (U) 

l 

831 

_ 

1.0 

0.8 

1.3 

0.7 

0.7 

0.7 

1  716 

2.6 

19 

1.8 

5.7 

115 

_ 

3  7 

South  Huntington  (U) 

2 

503 

0.2 

1.0 

1.3 

1.6 

1.2 

1.2 

1.0 

2  469 

3.2 

1.3 

3.9 

13.2 

34 

14.7 

20.0 

87.5 

South  Nyock 

099 

1.7 

3.2 

2.8 

2.7 

2.6 

2.5 

4.3 

1  078 

5.3 

3.1 

4.8 

9.9 

21 

- 

62.5 

Southport  (U) 

2 

986 

0.4 

1 .2 

0.9 

1 .4 

0.9 

0.9 

2.2 

2  870 

3.1 

1.4 

1.5 

12.9 

116 

2.6 

20.0 

South  Stony  Brook  (U) 

2 

705 

0.9 

10 

1.4 

1.0 

0.8 

0.9 

2  650 

2.6 

1.4 

1.6 

12.9 

55 

7.3 

South  Valley  Stream  (U) 

i 

948 

0.2 

1.3 

1.2 

1.5 

1.3 

1.4 

1.4 

1  942 

3.1 

1.5 

2.3 

4.4 

6 

33.3 

South  Westbury  (U) 

2 

741 

_ 

1.6 

1.6 

1.7 

1.5 

1.5 

1.8 

2  733 

2.1 

1.7 

2.2 

9.0 

8 

12.5 

Spackenkill  (U)     

752 

_ 

0.7 

0.5 

1.1 

0.5 

0.5 

0.7 

737 

1.9 

0.5 

0.7 

25.0 

15 

6  7 

Spencerport 

900 

0.4 

0.7 

0.3 

0.7 

0.4 

0.3 

1.0 

879 

4.1 

10 

3.2 

3.0 

21 

_ 

44.4 

Spring  Volley 

6 

342 

0.6 

0.8 

0.7 

1.1 

0.8 

0.8 

1.5 

6  066 

3.0 

1.4 

2.7 

2.8 

276 

_ 

6  / 

19.0 

Spring  ville 

429 

0.5 

0.8 

1.0 

1.3 

1.3 

1.4 

2.1 

1  379 

2  4 

1.3 

3.7 

2.9 

50 

_ 

100.0 

Stony  Brook  (U) 

i 

956 

0.1 

2.2 

2.0 

2.0 

1.9 

2.1 

2.9 

1  882 

35 

2.3 

2.5 

7.1 

74 

4.1 

_ 

87.5 

Stony  Point  (U) 

2 

256 

0.1 

1.2 

1.4 

1.4 

1.1 

1.1 

1.8 

2  231 

2.8 

1.9 

2.8 

9.6 

25 

8.0 

- 

40.0 

Suffern 

2 

775 

0.8 

1 .0 

1 .2 

1 .0 

0.7 

0.8 

1 .9 

2  636 

4  1 

1.5 

1.5 

4.4 

139 

0.7 

7.1 

Syosset  (U) 

2 

627 

1.5 

1.6 

1.6 

1.5 

1.4 

1.6 

2  614 

2.1 

1.6 

2.5 

14.4 

13 

15.4 

Syracuse 

773 

1.4 

1.7 

1.7 

1.8 

14 

1.5 

3.0 

67  671 

5.9 

2.4 

4.2 

11.6 

4  102 

10.8 

23.7 

53.3 

Tappan  (U) 

] 

918 

0.4 

2.3 

2.2 

26 

2.1 

2.r 

2.7 

1  888 

36 

2.5 

3.5 

7.8 

30 

_ 

28.6 

Tarrytown  _         _____  ___ 

610 

1.0 

1.6 

1.2 

2.1 

1.4 

1.5 

2.8 

3  522 

2.9 

18 

2.9 

7.3 

88 

2.3 

_ 

50.0 

Thornwood  (U) 

1 

888 

0.2 

1.7 

1.8 

1.8 

1.5 

1.5 

2  1 

1  864 

3.1 

1.8 

2.8 

5.7 

24 

8.3 

_ 

66.7 

Ticonderoga 

1 

051 

1.0 

2.5 

1.7 

2.0 

1.8 

2.0 

3.2 

1  003 

8.8 

3.5 

2.4 

41.2 

48 

8.3 

_ 

100.0 

Tonawonda 

826 

0.4 

1.0 

1.0 

2.0 

1.7 

0.8 

2.0 

6  675 

3.4 

1.5 

1.7 

6.0 

151 

9.3 

3.8 

50.8 

626 

1.8 

2.2 

2.0 

2.2 

2.0 

2.0 

4.1 

20  535 

5.0 

2.6 

4.6 

9  5 

1  091 

2.7 

34.6 

49.2 

Tuckohoe 

2 

074 

1.4 

2.1 

2.1 

2  1 

1.6 

1.6 

3.0 

2  043 

5.4 

2.1 

6.3 

9.7 

31 

16  1 

- 

57.7 

Tupper  Lake 

i 

640 

0.2 

1 .5 

1 .3 

1 .5 

1 .2 

1 .2 

2.9 

1  487 

2.8 

2.1 

1 .6 

30.0 

153 

3.9 

16.1 

Uniondale  (U) 

c 

638 

0.3 

2.0 

23 

2.1 

1.8 

1.8 

2.3 

5  571 

4  4 

2  4 

2.8 

10.1 

67 

3.0 

47  1 

61.1 

Utico 

32 

767 

1.0 

1.4 

1.1 

1.7 

1.0 

1.1 

24 

31  073 

3.8 

1.8 

2.8 

5.2 

1  694 

3  2 

16.4 

39.0 

Valley  Cottage  {U) 

755 

0.9 

1.0 

1.1 

0.7 

0.5 

0.5 

1.3 

1  696 

3.5 

1.1 

1.9 

7.9 

59 

1.7 

12.5 

61.5 

Valley  Stream  

975 

0.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.6 

11  868 

2.8 

1.6 

2.9 

5.0 

107 

17.8 

500 

50.0 

Van  Keurens  (U) 

858 

_ 

1.3 

2.2 

1.6 

1.3 

1.5 

2.8 

844 

4.9 

2.6 

1.6 

4.1 

14 

Vernon  Volley  (U) 

2 

214 

0.2 

0.9 

1.0 

1.1 

07 

0.7 

1.3 

2  169 

2.3 

1.1 

2.2 

9.4 

45 

2.2 

66.7 

Vestal-Twin  Orchards  (U) 

2 

433 

02 

0.9 

1.1 

1.4 

0.9 

0.9 

1.2 

2  386 

2.3 

09 

2.7 

18.5 

47 

2.1 

29.4 

43.8 

Viola  (U) 

1 

2  1  6 

02 

1.0 

0.6 

0.6 

0.5 

0.4 

0.5 

1  199 

2.3 

1.3 

1.6 

1 1.0 

17 

_ 

_ 

Voorhees  ville 

803 

0.2 

1.0 

0.6 

1.0 

0.9 

0.7 

1.1 

782 

2.6 

2.0 

4.2 

2.2 

21 

- 

- 

Walden 

I 

0.3 

0.8 

1 .0 

1 .3 

0.7 

0.6 

1.2 

1  762 

36 

2.2 

1.9 

19.7 

111 

2.7 

12.5 

34  8 

Walton 

403 

0.5 

1.3 

0.9 

1.1 

11 

10 

1.1 

1  330 

2.5 

1.8 

1.3 

3.6 

73 

8.3 

7  1 

Wantogh  (U) 

5 

824 

0.1 

1.4 

1.4 

1.5 

1.2 

1.3 

1.5 

5  775 

3.3 

1  7 

2.9 

13.5 

49 

_ 

72.7 

Wappmgers  Falls 

' 

994 

0.7 

1.2 

1.3 

1.6 

1.6 

1.3 

1.8 

1  840 

5.0 

2.0 

1 .3 

10.2 

154 

1.9 

17.2 

Warrensburg  Center  (U)    

941 

0.1 

1.4 

1.2 

2.2 

1.2 

1.1 

2.0 

871 

2.4 

2.5 

1.7 

19.5 

70 

_ 

_ 

Worsow 

1 

284 

02 

0.8 

0.9 

1.4 

0.5 

09 

1.5 

1  212 

4.5 

0.9 

0.7 

12.6 

72 

2.8 

46.2 

1 

232 

0.8 

1.4 

1.2 

16 

1.1 

1.1 

1.5 

1  187 

4.5 

1.7 

1 .0 

14.1 

45 

2.2 

77.8 

Waterford 

1 

064 

2.4 

2.8 

2.4 

2.7 

2.3 

2.3 

3.5 

1  032 

5.0 

3.0 

6.8 

7.2 

32 

Waterloo 

1 

703 

0.3 

1.1 

1.1 

19 

1.6 

0.9 

2  6 

1  652 

4.0 

1.9 

2.0 

)  5~3 

51 

46.7 

Wotprtown 

10 

0.8 

1.4 

1.1 

1.3 

12 

1.1 

1.8 

10  347 

3.3 

1.5 

1.3 

10  0 

467 

7  1 

]  779 

35.6 

Wotervliet 

4 

612 

2.0 

2.2 

2.1 

2.7 

2.2 

1 .9 

3.2 

4  433 

5.7 

2.8 

5.1 

7.4 

179 

3.4 

16.7 

48.6 

Wotkins  Glen 

989 

04 

1.4 

1.0 

0.6 

0.4 

0.5 

2.0 

950 

4.1 

1.2 

1 .8 

5.2 

39 

17.9 

9.1 

Woverly 

829 

0.8 

1.5 

1.1 

1.5 

13 

1.2 

2.4 

1  730 

3  1 

2.3 

0.9 

11.7 

99 

3.0 

33.3 

90.2 

Webster 

1 

668 

0.3 

1.1 

1.1 

1.3 

1.1 

1.1 

2.0 

1  593 

23 

1.6 

3.1 

2.5 

75 

8.5 

Wellsville   _ 

2 

1 1 2 

0  3 

1.4 

1.5 

1.4 

0.9 

1.0 

2.2 

1  974 

3.8 

1.6 

1.8 

13.3 

138 

5.1 

22.2 

739 

West  Amityville  (U) 

1 

696 

0  1 

2.0 

1.6 

2.1 

20 

1.9 

2.5 

1  671 

2  9 

1.9 

3.3 

1 1.8 

25 

25.0 

40.0 

West  Babylon  (U) 

3 

635 

0.2 

10 

1.2 

1.1 

0.7 

1.0 

1.2 

3  568 

4  2 

1.4 

2.7 

5.1 

67 

1.5 

34.8 

Westbury 

4 

468 

0.4 

1.3 

1.1 

1.9 

1.5 

1.4 

2.0 

4  406 

3.7 

1.7 

3.0 

10.8 

62 

6.5 

31  6 

75.0 

West  Elmira  (U) 

2 

018 

1.1 

1.0 

1.2 

0.9 

1.5 

1.6 

1  957 

8.2 

2.3 

1 .7 

15.2 

61 

8.2 

50.0 

Westfielrl 

1 

378 

03 

1.3 

0.9 

0.9 

0.6 

0.6 

2.2 

1  290 

2.8 

2.0 

1.1 

5.3 

88 

16.0 

West  Glens  Falls  (U) 

963 

0.3 

2.8 

2.6 

2.7 

2.4 

2.5 

3.0 

939 

3.9 

2.9 

2  5 

18.8 

24 

12.5 

42.9 

West  Hoverstraw 

2 

440 

0.6 

1.7 

1.4 

1.5 

1.4 

1.3 

2.0 

2  362 

5  7 

2.4 

4.3 

16.7 

78 

14.1 

300 

88.9 

West  Hempstead  (U) 

5 

875 

0.4 

1.4 

1.4 

2.0 

1.5 

1.5 

2.0 

5  828 

3  1 

1 .6 

1 .8 

11.1 

47 

50.0 

68.4 

West  Islip  (U) 

4 

487 

0.1 

1.5 

1.4 

20 

1.6 

1.6 

1.4 

4  446 

2^9 

1^9 

3.2 

7.0 

41 

2.4 

12.5 

100.0 

Westmere  (U)   _ 

2 

064 

0.2 

2.7 

2.7 

3.0 

2.6 

2.7 

3.3 

1  986 

4.5 

3.5 

5.6 

5.0 

78 

1.3 

18.0 

West  Nyack  (U) 

1 

427 

0.1 

1.9 

1.7 

2.2 

1.7 

1.9 

1.7 

1  391 

2.7 

2.0 

2.3 

6.4 

36 

9.1 

66.7 

West  Say  ville  (U) 

1 

991 

18 

1.6 

2.4 

1.8 

1.9 

1.6 

1  959 

3.2 

2.1 

3.4 

4.3 

32 

Westvole  (U) 

2 

144 

06 

1.0 

0.8 

0.7 

0.8 

0.6 

2  1 18 

1.7 

1.0 

1 .8 

9.4 

26 

3  8 

23.1 

Whitehall 

1 

310 

1.1 

2.6 

1.7 

2.1 

1.3 

1.8 

2  7 

1  221 

6.0 

2.5 

2.0 

30.4 

89 

2.2 

100.6 

White  Plains-  _._ 

18 

386 

2.3 

2.9 

2.1 

3.1 

2.3 

2.2 

7.9 

17  968 

10.9 

3.0 

3  J 

io'i 

418 

8.1 

41.7 

65.9 

\t,I  k,t.  .-  L _ __ 

1 

650 

0.2 

1.0 

1.0 

1.2 

1.1 

1.0 

1.3 

24 

1.2 

2.9 

2.7 

36 

40.0 

Williamsville  

2 

443 

0.9 

1.6 

1.8 

1.5 

1.6 

1.7 

2.0 

2  393 

3.1 

1.8 

3.0 

7.2 

50 

25.0 

24.0 

Williston  Park   

2 

764 

1.6 

18.3 

18.3 

18.3 

18.2 

18.3 

18.5 

2  744 

20.7 

18.9 

23.5 

89 

20 

Woodmere  (U)  

5 

332 

02 

1.3 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.6 

5  291 

3.9 

1.4 

3.2 

7.6 

41 

7.3 

818 

Wyandonch  (U)   

3 

826 

0.1 

2.1 

2.0 

28 

2.0 

2.1 

2.9 

3  711 

8.3 

2.4 

2.7 

7.0 

115 

24  2 

62.5 

Yaphank  (U)  _  _  

1 

241 

1.3 

1.1 

1.2 

0.9 

1.0 

12 

1  225 

2.2 

1.2 

1.3 

3.3 

16 

Yonkers  

70 

446 

1.5 

18 

1.8 

1.8 

1.4 

1.5 

3.7 

69  093 

4.9 

2.0 

6.1 

7.8 

1  353 

6.9 

20.0 

46.7 

Yorktown  Heights  (U)   

1 

751 

0.3 

1.4 

1.6 

2.3 

1.4 

1.8 

2.9 

1  692 

4.7 

1.9 

2.5 

14.3 

59 

3.4 

Yorkville                    .  _ 

1 

219 

0.8 

1.1 

1.2 

1.6 

1.1 

1.2 

1.1 

1  182 

2.1 

1.3 

3.0 

4.2 

37 

50.6 

•Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  and  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more  and  all  "no  cosh  rent"  units.       Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more. 
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Table  A-3.    Computer  Allocation  Rates  for  Nonresponse  or  Inconsistency  for  Counties:  1970 


(The  term  "allocation"  meons  that  o  characteristic  was  assigned  in  the  absence  of  a  machine-reodable  entry  or  chonged  to  moke  consistent  with  other  entries  during  the  computer 
editing.  For  minimum  base  for  derived  figures  (percent,  medion,  etc  )  and  meaning  of  symbols,  see  text] 


f  nun  t  IPS 

Year-round  housing  units 

Occupied  housing  units 

Year-round  vacont  housing 
units 

Totol 

Percent  allocations 

Total 

Percent  allocations 

Rooms 

Piped 

Flush 
toilet 

8athtub 
or  shower 

Units  in 
structure 

Tenure 

Value' 

Controct 
rent1 

Percent 
allocations 
in  vacancy 
Total  status 

Albany  

98 

087 

1.8 

2.4 

1 .9 

1.8 

2  7 

94 

004 

2.1 

3.9 

8.8 

4 

083 

3.8 

Allegany  _  

14 

894 

1.4 

1.8 

1.2 

1.6 

2.4 

13 

437 

2  3 

2  1 

16  1 

1 

457 

2.2 

508 

650 

2.1 

2  5 

1.7 

1.8 

4.5 

497 

222 

2  3 

5  9 

5  7 

11 

428 

5.4 

72 

785 

12 

1.5 

1.0 

1.0 

2.8 

69 

458 

1.9 

2.1 

15.9 

3 

327 

2.3 

Cattaraugus  

26 

859 

1.0 

1.3 

0.8 

0.9 

1.6 

24 

878 

1.7 

1.4 

10.7 

1 

981 

1.6 

24 

550 

1.3 

1.7 

1.1 

1.2 

2  7 

22 

987 

2.2 

19 

12.0 

1 

563 

1.0 

51 

241 

1.3 

16 

1.1 

1.1 

2.5 

47 

685 

2.2 

2.3 

13.0 

3 

556 

2.4 

Chemung  

32 

960 

1.5 

1.5 

1.1 

1.4 

2.6 

31 

230 

2.1 

2.3 

13  4 

1 

730 

3.0 

Chenango     — 

14 

709 

15 

2.0 

1.4 

1.4 

2.7 

13 

839 

2  3 

2.2 

15.5 

870 

26 

20 

259 

12 

1.8 

1.2 

1.2 

11.4 

19 

168 

3.1 

23 

15.6 

1 

091 

3.8 

Columbia  

18 

155 

18 

2.5 

1.8 

1  8 

3.0 

16 

292 

3.3 

3.3 

12.4 

1 

863 

18 

Cortland   —     

14 

404 

0.9 

2.3 

1.6 

1.1 

3.5 

13 

773 

1.6 

2.0 

12  1 

631 

4.8 

16 

359 

1.7 

2.2 

1.5 

1.6 

2.3 

13 

910 

3.7 

2.8 

11.7 

2 

449 

0.9 

Dutchess   

67 

836 

1.1 

1.6 

1.2 

1.3 

2.3 

62 

495 

2.1 

1.7 

12.0 

5 

341 

1  7 

Erie  

359 

184 

1.1 

1.4 

1.1 

1.1 

1.8 

346 

374 

1.6 

2.8 

4  4 

12 

810 

24 

Essex    -   

12 

728 

1.9 

2.1 

1.4 

1.6 

2.7 

10 

660 

3.8 

3.4 

21.2 

2 

068 

4.0 

Franklin   .  

14 

632 

1.1 

1.6 

1.1 

1.1 

2.3 

12 

907 

2.6 

1.9 

14.8 

1 

725 

1.6 

Fulton  

19 

442 

2.3 

2.4 

1.6 

1.6 

2.5 

17 

618 

3.2 

4  3 

9.5 

1 

824 

4  1 

Genesee     

18 

269 

2.0 

1.7 

1.4 

1.5 

2.7 

17 

589 

2.0 

2.3 

12  5 

680 

4  4 

Greene    

12 

520 

2.1 

2.4 

1.8 

18 

34 

10 

750 

42 

4.1 

15.8 

1 

770 

2.4 

Hamilton  

2 

130 

1.1 

1.6 

1.3 

1.1 

1.7 

1 

627 

6.0 

3.4 

12.5 

503 

06 

Herkimer   

23 

137 

1.5 

19 

1.2 

11 

1.6 

21 

406 

1.8 

5  7 

7.3 

1 

731 

1.7 

29 

531 

1.3 

1.9 

1.3 

2  0 

2.6 

27 

435 

2.1 

2.2 

11.0 

2 

096 

5.8 

902 

186 

2.0 

2.4 

1.8 

1.8 

4.0 

876 

1 1 9 

2.4 

4.9 

5.6 

26 

067 

6.0 

Lewis   

7 

353 

1.5 

1 .7 

1 .4 

12 

2.5 

6 

635 

2.4 

2.4 

19.5 

718 

2.4 

Livingston,,             __  .   

16 

053 

1.2 

1.4 

1.0 

1.2 

2.2 

15 

088 

1.7 

3.8 

8.1 

965 

23 

Madison    

18 

852 

1 .4 

2.2 

1.7 

1.8 

2.3 

17 

741 

2.3 

3.6 

6.3 

1 

111 

3.6 

Monroe  

227 

849 

1.2 

1.4 

1.1 

1.1 

1  9 

220 

554 

1.6 

2.8 

6.1 

7 

295 

3.9 

Montgomery  

19 

990 

1.5 

3  5 

2.5 

1.8 

2.3 

18 

812 

2.3 

3.7 

54 

1 

178 

1.6 

Nassau--    -       _  ._  

407 

284 

1.7 

1.7 

1.5 

1.5 

2.1 

401 

056 

1.8 

3.0 

8.2 

6 

228 

6.6 

New  York..    

714 

378 

2.5 

2.7 

2.1 

2.1 

5.0 

687 

283 

2.6 

12.0 

6.4 

27 

095 

4.0 

Niogara  

73 

999 

1.2 

1.3 

1  0 

1.1 

2.4 

71 

881 

1.7 

3.1 

8.1 

2 

118 

48 

Oneida 

86 

169 

1.0 

1.3 

0.9 

1.0 

2.4 

82 

080 

1.7 

2.9 

5.3 

4 

089 

2  5 

Onondaga  

151 

980 

1.4 

1.6 

1.2 

1.2 

2.2 

145 

322 

2  0 

3.4 

10.0 

6 

658 

7  8 

Ontario  ._   _.   

25 

118 

1.6 

2.1 

1.5 

1.5 

3.0 

23 

748 

2.4 

2.2 

1 1.7 

1 

370 

13 

Orange                      ._                          .  ... 

71 

490 

1.7 

2.2 

1.5 

1.6 

3.0 

65 

607 

2.8 

2.2 

14.2 

5 

883 

1.6 

Orleans  

11 

935 

1.2 

13 

1 .0 

1 .2 

2.0 

11 

320 

1  9 

2.9 

15.1 

615 

4.1 

Oswego     

30 

848 

1.8 

2.1 

1.5 

1.7 

3.1 

29 

179 

2  4 

4.5 

9.4 

1 

669 

4.3 

Otsego      .   .  

18 

650 

1.0 

1.4 

0.9 

1.0 

2  2 

16 

785 

2.0 

1.9 

13.2 

1 

865 

2.4 

Putnam  

18 

868 

1.3 

3.0 

2.3 

1.4 

2.1 

15 

995 

3.9 

1.8 

11.8 

2 

873 

0.8 

Queens                    .            _  .   

703 

071 

1.6 

18 

1.4 

1.5 

3.0 

690 

056 

1.9 

4.0 

4.8 

13 

015 

3.7 

Rensselaer  

49 

520 

2.0 

2.2 

1 .9 

1 .9 

3.6 

47 

322 

2.6 

4.7 

10  0 

2 

198 

3.5 

89 

236 

1.3 

1.5 

1.2 

1.3 

2.5 

86 

192 

1.8 

3.3 

7.0 

3 

044 

4.1 

Rocklond                               .  .   

62 

136 

1  4 

1.6 

1.2 

13 

2.1 

60 

359 

1.9 

2  7 

7.2 

1 

777 

2.1 

St.  Lawrence  -       

32 

693 

1.7 

2.2 

1.5 

1.5 

3.4 

30 

354 

2.5 

2.7 

18  7 

2 

339 

4.2 

Soratogo               .              .  _   .  

37 

963 

1.3 

18 

1.3 

1.2 

2.8 

35 

686 

2.2 

3.7 

7.0 

2 

277 

2  5 

Schenectady  .  

55 

380 

1.2 

1.4 

1.1 

1.1 

2.8 

53 

472 

1.8 

4.7 

9  5 

1 

908 

3.4 

Schoharie  

8 

116 

2.6 

3.0 

2.3 

2.3 

3.4 

7 

268 

3.4 

4.6 

14.0 

848 

1.8 

Schuyler   

5 

491 

2.0 

2.4 

1.5 

2.1 

3.4 

5 

073 

2.9 

3.2 

9.2 

418 

6.5 

Seneca  .   

10 

508 

1.1 

2.1 

16 

10 

2.8 

9 

853 

2.5 

2.2 

13.8 

655 

2.0 

Steuben   

33 

015 

1.7 

23 

1.7 

1.7 

3.1 

30 

751 

2.5 

2.6 

16.6 

2 

264 

22 

Suffolk    

312 

050 

1.5 

1.8 

1.4 

1.5 

1.9 

295 

587 

2.1 

30 

79 

16 

463 

3.1 

Sullivan   

21 

985 

1  4 

1.9 

1.1 

1.2 

3  3 

16 

865 

5.1 

2.5 

15  8 

5 

120 

7.0 

Tioga    -                                _  .   

14 

040 

1.4 

1.7 

1.3 

1.3 

30 

13 

375 

2.3 

2.4 

15.2 

665 

6.6 

Tompkins  

23 

741 

0.9 

1.5 

1.0 

1.0 

26 

22 

614 

1.6 

1.9 

7.2 

1 

127 

1.9 

Ulster    

49 

615 

1.7 

2.0 

1.5 

15 

3.1 

43 

533 

37 

2.5 

15.0 

6 

082 

1.7 

Warren  

17 

516 

1.8 

2.3 

1.4 

16 

26 

15 

394 

3.4 

2.5 

148 

2 

122 

2.1 

Washington  ._   ...   

16 

954 

0.9 

1.5 

0.9 

10 

2.3 

15 

314 

2.4 

20 

14.5 

1 

640 

1.4 

Woyne   

24 

418 

1.1 

1.5 

0.9 

0.9 

2  1 

23 

553 

1.6 

3.5 

8.3 

865 

5.8 

Westchester             .  .   

290 

345 

18 

19 

1.5 

1.5 

3.4 

282 

629 

2.0 

35 

8.4 

7 

716 

4.0 

Wyoming                                             _     _  _ 

11 

520 

0.7 

1.5 

0.7 

0.8 

1.6 

10 

610 

1.9 

1.8 

102 

910 

1.4 

Yates     

6 

627 

1.0 

1.8 

1  0 

1.3 

2.6 

6 

052 

2.5 

3.0 

16.2 

575 

1.0 

'Limited  to  one-family  homes  on  less  than  10  acres  ond  no  business  on  property.       'Excludes  one-family  homes  on  10  acres  or  more  ond  all  "no  cosh  rent"  units. 
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Urbanized  Areas 


COMPONENTS  OF  URBANIZED  AREA 
■      '..'Jj  incorporated  Places 
^J]  Unincorporated  Places 
]  Unincorporated  Area 


BOUNDARY  SYMBOLS 

 — —  intefnationai 

 State 

—  County 

 Minor  Civil  Division 

  Incorporated  Place 

Unincorporated  Place  Outside  Urbanized  Area 


Metropolitan  Map  Series  showing  boundaries  in  detail  are  available  at  cost  on  request  to  the  Bureau  of  the  Census. 


Note:  Rome  is  an  "extended  city;"  see  text. 
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USUAL  PLACE  OF  RESIDENCE  App-1 

URBAN  AND  RURAL  RESIDENCE  App-1 

Definition    App-1 

Extended  cities    App-1 

COUNTIES    App-1 

MINOR  CIVIL  DIVISIONS  (TOWNS)   App-1 

PLACES    App-2 

Incorporated  places    App-2 

Unincorporated  places    App-2 

URBANIZED  AREAS    App-2 

STANDARD  METROPOLITAN 
STATISTICAL  AREAS    App-3 

STANDARD  CONSOLIDATED  AREAS  App-3 


USUAL  PLACE  OF  RESIDENCE 

In  accordance  with  census  practice 
dating  back  to  1790,  each  person 
enumerated  in  the  1970  census  was 
counted  as  an  inhabitant  of  his 
usual  place  of  residence,  which  is 
generally  construed  to  mean  the 
place  where  he  lives  and  sleeps 
most  of  the  time.  This  place  is  not 
necessarily  the  same  as  his  legal 
residence,  voting  residence,  or  domi- 
cile. In  the  vast  majority  of  cases, 
however,  the  use  of  these  different 
bases  of  classification  would  pro- 
duce substantially  the  same  statis- 
tics, although  there  may  be  appre- 
ciable differences  for  a  few  areas. 

The  implementation  of  this  prac- 
tice has  resulted  in  the  establishing 
of  residence  rules  for  certain  cate- 
gories of  persons  whose  usual  place 
of  residence  is  not  immediately 
clear.  Furthermore,  this  practice 
means  that  persons  were  not  always 
counted  as  residents  of  the  place 
where  they  happened  to  be  found 
by  the  census  enumerators.  Persons 
without  a  usual  place  of  residence 
were,  however,  counted  where  they 
were  enumerated.  Detailed  informa- 
tion on  residence  rules  is  given  in 
the  1970  Population  Census  PC(1)-A 
reports. 


URBAN  AND  RURAL  RESIDENCE 

Definition. — Urban  housing  com- 
prises all  housing  units  in  urbanized 
areas  and  in  places  of  2,500  inhabit- 
ants or  more  outside  urbanized 
areas.  More  specifically,  urban  hous- 
ing consists  of  all  housing  units  in 

(a)  places  of  2,500  inhabitants  or 
more  incorporated  as  cities,  villages, 
boroughs  (except  Alaska),  and  towns 
(except  in  the  New  England  States, 
New  York,  and  Wisconsin),  but  ex- 
cluding those  housing  units  in  the 
rural  portions  of  extended  cities; 

(b)  unincorporated  places  of  2,500 
inhabitants  or  more;  and  (c)  other 
territory,  incorporated  or  unincorpo- 
rated, included  in  urbanized  areas. 
Housing  units  not  classified  as 
urban  constitute  rural  housing.  In- 
formation on  the  historical  develop- 
ment of  the  urban-rural  definition 
appears  in  the  1970  Population  Cen- 
sus PC(1)-A  reports. 

Extended  cities.— Over  the  1960- 
1970  decade  there  has  been  an  in- 
creasing trend  toward  the  extension 
of  city  boundaries  to  include  terri- 
tory essentially  rural  in  character. 
Examples  are  city-county  consolida- 
tions such  as  the  creation  of  the  city 
of  Chesapeake,  Virginia,  from  South 
Norfolk  city  and  Norfolk  County  and 
the  extension  of  Oklahoma  City, 
Oklahoma,  into  five  counties.  The 
classification  of  all  the  housing  in 
such  cities  as  urban  would  include 
in  the  urban  category  housing  units 
in  areas  which  are  primarily  rural  in 
character.  In  order  to  separate  these 
units  from  those  in  the  closely  set- 
tled portions  of  such  cities,  the  Bu- 
reau of  the  Census  examined  pat- 
terns of  population  density  and  clas- 
sified a  portion  or  portions  of  each 
such  city  as  rural.  An  extended  city 
contains  one  or  more  areas,  each  of 
at  least  5  square  miles  in  extent  and 
with  a  population  density  of  less 
than  100  persons  per  square  mile 


according  to  the  1970  census.  The 
area  or  areas  constitute  at  least  25 
percent  of  the  land  area  of  the  legal 
city  or  total  25  square  miles  or 
more. 

These  cities — designated  as  ex- 
tended cities — thus  consist  of  an 
urban  part  and  a  rural  part.  When 
an  extended  city  is  a  central  city  of 
an  urbanized  area  or  a  standard 
metropolitan  statistical  area,  only 
the  urban  part  is  considered  as  the 
central  city.  If  the  extended  city  is 
shown  separately  under  the  area,  the 
city  name  is  followed  by  the  term 
"urban  part."  In  tables  in  which  the 
city  name  is  not  followed  by  this 
term,  the  figure  shown  is  for  the 
entire  city. 

COUNTIES 

The  primary  divisions  of  the  States 
are,  in  general,  termed  counties,  but 
in  Louisiana  these  divisions  are 
known  as  parishes.  There  are  no 
counties  in  Alaska.  In  this  State, 
data  are  shown  for  statistical  areas 
which  are  county  equivalents  desig- 
nated as  census  divisions;  they  were 
developed  for  general  statistical  pur- 
poses through  the  cooperation  of 
the  State  and  the  Census  Bureau. 
In  four  States  (Maryland,  Missouri, 
Nevada,  and  Virginia),  there  are  one 
or  more  cities  which  are  independ- 
ent of  any  county  organization  and 
thus  constitute  primary  divisions  of 
their  States. 

MINOR  CIVIL  DIVISIONS  (TOWNS) 

Minor  civil  divisions  are  the  primary 
political  or  administrative  subdivi- 
sions of  counties  established  by 
State  law.  In  the  New  England 
States,  there  is  considerably  more 
interest  in  these  subdivisions  than 
is  generally  true  elsewhere.  There- 
fore, the  reports  for  the  New  Eng- 
land States  contain  statistics  for 
these  areas  (which  are  designated 
as  "towns")  in  the  tables  which  pre- 
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sent  data  for  places;  the  towns  are 
interspersed  with  the  same  alpha- 
betical order  as  the  places  and  are 
identified  by  the  term  "town"  after 
the  name.  Population  information  on 
all  county  subdivisions  appears  in 
the  1970  Population  Census  PC(1)-A 
and  B  reports. 

PLACES 

Two  types  of  places  are  recognized 
in  the  census  reports — incorporated 
places  and  unincorporated  places, 
as  defined  below. 

Incorporated  places.— These  are  po- 
litical units  incorporated  as  cities, 
boroughs,  towns,  and  villages  with 
the  following  exceptions:  (a)  bor- 
oughs in  Alaska  and  (b)  towns  in 
the  New  England  States,  New  York, 
and  Wisconsin.  Boroughs  in  Alaska 
are  treated  as  county  subdivisions 
and  may  include  one  or  more  incor- 
porated places.  The  towns  in  the 
New  England  States,  New  York,  and 
Wisconsin  are  minor  civil  divisions 
similar  to  the  townships  found  in 
other  States  and  not  necessarily 
thickly  settled  centers  of  population 
such  as  the  cities,  boroughs,  towns, 
and  villages  in  other  States.  Simi- 
larly, in  New  Jersey  and  Pennsyl- 
vania, where  some  townships  pos- 
sess powers  and  functions  similar 
to  those  of  incorporated  places,  the 
townships  are  not  classified  as  "in- 
corporated places."  Thus,  some 
minor  civil  divisions  which  are  "in- 
corporated" in  one  legal  sense  of 
the  word  are  not  regarded  by  the 
Census  Bureau  as  "incorporated 
places."  Without  this  restriction  all 
of  the  towns  in  the  New  England 
States,  New  York,  and  Wisconsin  and 
.the  townships  in  New  Jersey  and 
Pennsylvania  would  have  to  be 
counted  as  incorporated  places 
without  any  consideration  of  the 
nature  of  population  settlement.  The 
densely  settled  portions  of  some  are 


recognized  as  unincorporated  places 
or  as  part  of  an  urbanized  area. 

In  Hawaii,  there  are  no  incorpo- 
rated places  in  the  sense  of  a  func- 
tioning local  governmental  unit.  The 
State,  however,  has  recognized 
places  and  established  boundaries 
for  them.  Such  places  are  treated  as 
incorporated  in  the  1970  census. 

The  1960  population  figure  for  an 
incorporated  place  applies  to  the 
area  of  the  place  at  the  time  of  the 
1960  census.  Hence,  the  indicated 
change  in  population  over  the  dec- 
ade reflects  the  effect  of  any  annex- 
ations or  detachments.  In  order  to 
permit  an  analysis  of  the  relative 
importance  of  population  growth 
within  the  old  boundaries  and  of 
population  added  in  annexed  terri- 
tory, table  8  for  incorporated  places 
of  2,000  inhabitants  or  more  in 
1960  has  been  included  in  the 
1970  Population  Census  PC(1)-A  re- 
port for  this  State.  No  data  are  avail- 
able on  detachments  from  incorpo- 
rated places. 

Unincorporated  places.— As  in  the 

1950  and  1960  censuses,  the  Cen- 
sus Bureau  has  delineated  bounda- 
ries for  closely  settled  population 
centers  without  corporate  limits. 
Each  place  so  delineated  possesses 
a  definite  nucleus  of  residences  and 
has  its  boundaries  drawn  to  include, 
if  feasible,  all  the  surrounding  close- 
ly settled  area.  Outside  urbanized 
areas,  those  unincorporated  places 
with  a  population  of  1,000  or  more 
are  presented  in  the  census  reports 
in  the  same  manner  as  incorporated 
places  of  equal  size.  Within  urban- 
ized areas,  unincorporated  places 
are  shown  only  if  they  have  5,000 
inhabitants  or  more  and  there  was 
an  expression  of  local  interest  in 
their  recognition. 

Unincorporated  places  are  identi- 
fied with  the  letter  "U."  Unincorpo- 
rated place  boundaries  change  with 
changes  in  the  settlement  pattern; 


a  place  which  has  the  same  name  in 
1970  as  in  previous  decades  does 
not  necessarily  have  the  same  boun- 
daries. Information  on  modifications 
in  the  delineation  of  unincorporated 
places  introduced  in  the  1970  cen- 
sus appears  in  the  1970  Population 
Census  PC(1)-A  reports. 

URBANIZED  AREAS 

The  major  objective  of  the  Census 
Bureau    in    delineating  urbanized 
areas  is  to  provide  a  better  separa- 
tion of  urban  and  rural  housing  in 
the  vicinity  of  the  larger  cities.  An 
urbanized  area  consists  of  a  central 
city,    or   cities,    and  surrounding 
closely  settled  territory.  The  specific 
criteria  for  the  delineation  of  an 
urbanized  area  are  as  follows: 
la.  A  central  city  of  50,000  inhabit- 
ants or  more  in  1960,  in  a  spe- 
cial census  conducted  by  the 
Census  Bureau  since  1960,  or  in 
the  1970  census;  or 
b.  Twin  cities,  i.e.,  cities  with  con- 
tiguous boundaries  and  consti- 
tuting, for  general  social  and 
economic   purposes,   a  single 
community  with   a  combined 
population  of  at  least  50,000, 
and  with  the  smaller  of  the  twin 
cities  having  a  population  of  at 
least  15,000. 
2.    Surrounding  closely  settled  ter- 
ritory, including  the  following 
(but  excluding  the  rural  portions 
of  extended  cities,  see  "urban 
and  rural  residence,"  above): 

a.  Incorporated  places  of  2,500  in- 
habitants or  more. 

b.  Incorporated  places  with  fewer 
than  2,500  inhabitants,  pro- 
vided that  each  has  a  closely 
settled  area  of  100  housing 
units  or  more. 

c.  Small  parcels  of  land  normally 
less  than  one  square  mile  in 
area  having  a  population  density 
of  1,000  inhabitants  or  more 
per  square  mile.  The  areas  of 
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large  nonresidential  tracts  de- 
voted to  such  urban  land  uses 
as  railroad  yards,  airports,  fac- 
tories, parks,  golf  courses,  and 
cemeteries  are  excluded  in 
computing  the  population  den- 
sity. 

d.  Other  similar  small  areas  in  un- 
incorporated territory  with  lower 
population  density  provided  that 
they  serve 

— to  eliminate  enclaves,  or 
— to  close  indentations  in  the 
urbanized  areas  of  one  mile 
or  less  across  the  open  end, 
or 

— to  link  outlying  enumeration 
districts  of  qualifying  density 
that  are  not  more  than  IV2 
miles  from  the  main  body  of 
the  urbanized  area. 

The  1970  criteria  are  essentially 
the  same  as  those  used  in  1960 
with  two  exceptions.  The  extended 
city  concept  is  new  for  1970.  Sec- 
ondly, in  1960,  towns  in  the  New 
England  States,  townships  in  New 
Jersey  and  Pennsylvania,  and  coun- 
ties elsewhere,  which  were  classified 
as  urban  in  accordance  with  specific 
criteria,  were  included  in  the  con- 
tiguous urbanized  areas.  In  1970, 
only  those  portions  of  towns  and 
townships  in  these  States  that  met 
the  rules  followed  in  defining  urban- 
ized areas  elsewhere  in  the  United 
States  are  included. 

All  housing  units  in  an  urbanized 
area  are  classified  as  urban.  The 
title  of  an  urbanized  area  is  limited 
to  three  names  and  normally  lists 
the  largest  city  first  and  the  other 
qualifying  cities  in  size  order.1  This 


1  The  four  exceptions  are: 

New  York,  N.Y.-Northeastern  New  Jer- 
sey-New York,  Newark,  Jersey  City, 
Paterson,  Clifton,  and  Passaic. 
Chicago,  lll.-Northwestern  Indiana- 
Chicago,  Gary,  Hammond,  and  East 
Chicago. 

Los  Angeles-Long  Beach-Los  Angeles, 
Long  Beach,  Anaheim,  Santa  Ana, 
and  Garden  Grove. 

San  Francisco-Oakland-San  Francisco, 
Oakland,  and  Vallejo. 


order  is  in  many  cases  based  on 
1960  population  because  most 
names  were  fixed  before  the  1970 
counts  were  available.  For  the  other 
cities  to  be  listed  in  the  title,  they 
must  have  (a)  250,000  inhabitants 
or  more  or  (b)  at  least  one-third  the 
population  of  the  largest  city  and  a 
population  of  25,000  or  more  (ex- 
cept in  the  case  of  the  small  twin 
cities). 

There  is  generally  one  urbanized 
area  in  each  standard  metropolitan 
statistical  area.  Sometimes,  how- 
ever, there  are  two  because  there 
exists  another  qualifying  city  with 
50,000  inhabitants  or  more  whose 
surrounding  urban  fringe  is  sepa- 
rated from  the  urban  fringe  of  the 
larger  central  city  or  cities.  (The 
Chicago  metropolitan  area  has  three 
urbanized  areas.)  In  other  cases,  a 
single  urbanized  area  covers  por- 
tions of  two  or  more  standard  metro- 
politan statistical  areas.  One  metro- 
politan area  (New  London-Groton- 
Norwich,  Conn.)  has  no  urbanized 
area. 


STANDARD  METROPOLITAN 
STATISTICAL  AREAS 

The  Bureau  of  the  Census  recog- 
nizes approximately  250  standard 
metropolitan  statistical  areas 
(SMSA's)  in  the  1970  census.  These 
include  the  231  SMSA's  as  defined 
and  named  in  the  Bureau  of  the 
Budget  publication,  Standard  Metro- 
politan Statistical  Areas:  1967,  U.S. 
Government  Printing  Office,  Wash- 
ington, D.C.  20402.  Also  included 
are  two  SMSA's  as  defined  by  the 
Bureau  of  the  Budget  in  January 
1968.  In  addition,  a  number  of 
SMSA's  are  being  defined  on  the 
basis  of  the  results  from  the  1970 
census. 

Except  in  the  New  England  States, 
a  standard  metropolitan  statistical 
area  is  a  county  or  group  of  contigu- 


ous counties  which  contains  at  least 
one  city  of  50,000  inhabitants  or 
more,  or  "twin  cities"  with  a  com- 
bined population  of  at  least  50,000. 
In  addition  to  the  county,  or  coun- 
ties, containing  such  a  city  or  cities, 
contiguous  counties  are  included  in 
an  SMSA  if,  according  to  certain 
criteria,  they  are  socially  and  eco- 
nomically integrated  with  the  cen- 
tral city.  In  a  few  cities  where  por- 
tions of  counties  outside  the  SMSA 
as  defined  in  1967  were  annexed  to 
the  central  city,  the  population  liv- 
ing in  those  counties  is  not  consid- 
ered part  of  the  central  city.  In  the 
New  England  States,  SMSA's  consist 
of  towns  and  cities  instead  of  coun- 
ties. Each  SMSA  must  include  at 
least  one  central  city,  and  the  com- 
plete title  of  an  SMSA  identifies  the 
central  city  or  cities.  For  a  detailed 
description  of  the  criteria  used  in 
defining  SMSA's,  see  the  Bureau  of 
the  Budget  publication  cited  above. 


STANDARD  CONSOLIDATED  AREAS 

In  view  of  the  special  importance  of 
the  metropolitan  complexes  around 
New  York  and  Chicago,  the  Nation's 
two  largest  cities,  several  contigu- 
ous SMSA's  and  additional  counties 
that  do  not  appear  to  meet  the  for- 
mal integration  criteria  but  do  have 
strong  interrelationships  of  other 
kinds  have  been  combined  into  the 
New  York-Northeastern  New  Jersey 
and  the  Chicago-Northwestern  Indi- 
ana Standard  Consolidated  Areas,  re- 
spectively. The  former  consists  of 
Middlesex  and  Somerset  Counties  in 
New  Jersey  and  the  following 
SMSA's:  New  York,  Newark,  Jersey 
City,  and  Paterson-Clifton-Passaic. 
The  latter  consists  of  the  following 
SMSA's:  Chicago  and  Gary-Ham- 
mond-East Chicago. 
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GENERAL 

Self-enumeration  and  census  ques- 
tionnaire.—As  stated  in  the  intro- 
ductory text  of  this  report,  the  1970 
census  was  conducted  primarily 
through  self-enumeration.  The  prin- 
cipal determinant  for  the  responses 
was,  therefore,  the  questionnaire 
and  its  accompanying  instruction 
sheet.  Furthermore,  census  takers 


were  instructed,  in  their  telephone 
and  personal  visit  interviews,  to  read 
the  questions  directly  from  the  ques- 
tionnaire. The  questionnaire  page 
containing  the  100-percent  housing 
questions  and  the  page  of  the  re- 
spondent instruction  sheet  which  re- 
lates to  these  questions  are  repro- 
duced on  pages  App-8  and  App-9, 
respectively.  The  definitions  and  ex- 
planations given  below  for  each  sub- 
ject are,  to  a  considerable  extent, 
drawn  from  various  technical  and 
procedural  materials  used  in  the 
collection  of  the  data.  This  material 
helped  the  enumerative  personnel  to 
understand  more  fully  the  intent  of 
each  question  and  thus  to  resolve 
problem  or  unusual  cases  consist- 
ent with  this  intent.  Also  included 
is  certain  explanatory  information  to 
assist  the  user  in  the  proper  utiliza- 
tion of  the  statistics. 

Comparability  with  1960  data.— Al- 
though the  1970  data  are  generally 
comparable  with  the  data  collected 
in  1960,  certain  changes  have  been 
introduced.  Under  tenure,  a  cate- 
gory for  cooperatives  and  condomini- 
ums was  separated  out  from  the 
"owner"  category  in  1970.  The  1960 
question  on  cooking  equipment  was 
broadened  to  cover  "complete 
kitchen  facilities"  in  1970.  On  the 
other  hand,  the  1960  question  on 
condition  of  housing  unit  (i.e., 
sound,  deteriorating,  or  dilapidated) 
was  eliminated  because  of  serious 
problems  with  response  reliability. 

There  have  also  been  changes  in 
the  scope  of  some  of  the  tabula- 
tions. Data  on  characteristics  of 
housing  units  are  limited  in  1970 
to  year-round  units  because  of  the 
difficulty  of  obtaining  reliable  in- 
formation for  vacant  units  held  for 
migratory  labor  or  for  seasonal  oc- 
cupancy; this  report  does,  however, 
show  total  1970  counts,  including 
these  two  types  of  units.  The  tabu- 
lations on  value  and  contract  rent 


refer  to  slightly  different  sets  of 
housing  units  in  1970  than  in  1960. 
Summarized  generally,  the  differ- 
ence is  that  the  1970  data  exclude 
units  on  places  of  10  acres  or  more 
whereas  the  1960  data  exclude 
units  on  farms;  more  specific  infor- 
mation can  be  obtained  by  compar- 
ing the  rent  and  value  definitions 
in  the  present  report  with  those  in 
1960  Housing  Census  Volume  I. 
Separate  data  on  a  number  of  sub- 
jects are  presented  in  this  report 
for  occupied  units  with  Negro  head 
of  household.  In  I960,  this  type  of 
tabulation  related  to  the  total  of  all 
household  heads  other  than  white; 
Negro  household  heads  constituted 
95  percent  of  this  total  in  1960 
for  the  Nation  as  a  whole,  but  this 
proportion  varied  widely  among 
areas. 

LIVING  QUARTERS 

Living  quarters  are  classified  in  the 
census  as  either  housing  units  or 
group  quarters.  Usually,  living  quar- 
ters are  in  structures  intended  for 
residential  use  (e.g.,  a  one-family 
home,  apartment  house,  hotel  or 
motel,  boarding  house,  mobile  home 
or  trailer,  etc.).  Living  quarters  may 
also  be  in  structures  intended  for 
nonresidential  use  (e.g.,  the  rooms 
in  a  warehouse  where  a  watchman 
lives),  as  well  as  in  tents,  caves, 
old  railroad  cars,  etc. 

Housing  units. — A  housing  unit  is  a 
house,  an  apartment,  a  group  of 
rooms,  or  a  single  room  occupied 
or  intended  for  occupancy  as  sep- 
arate living  quarters.  Separate  liv- 
ing quarters  are  those  in  which  the 
occupants  do  not  live  and  eat  with 
any  other  persons  in  the  structure 
and  which  quarters  have  either  (1) 
direct  access  from  the  outside  of 
the  building  or  through  a  common 
hall  or  (2)  complete  kitchen  facili- 
ties for  the  exclusive  use  of  the  oc- 
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cupants.  The  occupants  may  be  a 
single  family,  one  person  living 
alone,  two  or  more  families  living 
together,  or  any  other  group  of  re- 
lated or  unrelated  persons  who 
share  living  arrangements  (except 
as  described  in  the  section  on  group 
quarters).  For  vacant  units,  the  cri- 
teria of  separateness,  direct  access, 
and  complete  kitchen  facilities  for 
exclusive  use  are  applied  to  the  in- 
tended occupants,  whenever  pos- 
sible. If  the  information  cannot  be 
obtained,  the  criteria  are  applied 
to  the  previous  occupants.  Both  oc- 
cupied and  vacant  housing  units 
are  included  in  the  housing  inven- 
tory, except  that  mobile  homes, 
trailers,  tents,  boats,  and  railroad 
cars  are  included  only  if  they  are 
occupied. 

Group  quarters. — Group  quarters  are 
living  arrangements  for  institutional 
inmates  or  for  other  groups  contain- 
ing five  or  more  persons  not  related 
to  the  person  in  charge.  Group 
quarters  are  located  most  frequently 
in  institutions,  boarding  houses, 
military  barracks,  college  dormito- 
ries, fraternity  and  sorority  houses, 
hospitals,  monasteries,  convents, 
and  ships.  A  house  or  apartment  is 
considered  group  quarters  if  it  is 
shared  by  the  person  in  charge  and 
five  or  more  persons  unrelated  to 
him,  or  if  there  is  no  person  in 
charge,  by  six  or  more  unrelated 
persons.  Information  on  the  hous- 
ing characteristics  of  group  quar- 
ters was  not  collected  in  the  census. 

Rules  for  mobile  homes,  hotels, 
rooming  houses,  etc.— Mobile  homes 
or  trailers,  tents,  boats,  or  railroad 
cars  are  not  enumerated  if  vacant, 
used  only  for  business,  or  used  only 
for  vacations. 

Occupied  rooms  or  suites  of  rooms 
in  hotels,  motels,  and  similar  places 
are  classified  as  housing  units  only 
when  occupied  by  permanent  resi- 


dents, i.e.,  persons  who  consider  the 
hotel  as  their  usual  place  of  resi- 
dence or  have  no  usual  place  of 
residence  elsewhere.  Vacant  rooms 
or  suites  of  rooms  are  classified  as 
housing  units  only  in  those  hotels 
in  which  75  percent  or  more  of  the 
accommodations  are  occupied  by 
permanent  residents. 

If  any  of  the  occupants  in  a  room- 
ing or  boarding  house  live  and  eat 
separately  from  everyone  else  in  the 
building  and  have  either  direct  ac- 
cess or  complete  kitchen  facilities 
for  exclusive  use,  their  quarters  are 
classified  as  separate  housing  units. 
The  remaining  quarters  are  com- 
bined. If  the  combined  quarters 
contain  four  or  fewer  roomers  unre- 
lated to  the  head,  they  are  classi- 
fied as  one  housing  unit;  if  the  com- 
bined quarters  contain  five  or  more 
roomers  unrelated  to  the  head  or 
person  in  charge,  they  are  classi- 
fied as  group  quarters.  In  a  dormi- 
tory, residence  hall,  or  similar 
place,  living  quarters  of  the  super- 
visory staff  and  other  employees  are 
separate  housing  units  if  they  sat- 
isfy the  housing  unit  criteria;  other 
living  quarters  are  considered  group 
quarters. 

Institutions. — Living  quarters  of  staff 
personnel  are  separate  housing 
units  if  they  satisfy  the  housing  unit 
criteria.  Other  living  quarters  are 
considered  group  quarters. 

Year-round  housing  units. — Data  on 
housing  characteristics  are  limited 
to  year-round  housing  units,  i.e.,  all 
occupied  units  plus  vacant  units 
which  are  intended  for  year-round 
use.  Vacant  units  intended  for  sea- 
sonal occupancy  and  vacant  units 
held  for  migratory  labor  are  ex- 
cluded because  it  is  difficult  to  ob- 
tain reliable  information  for  them. 
Counts  of  the  total  housing  inven- 
tory, however,  are  given  for  each 
area  presented  in  this  report. 


OCCUPANCY  AND  VACANCY 
CHARACTERISTICS 

Occupied  housing  units.— A  housing 
unit  is  classified  as  occupied  if  a 
person  or  group  of  persons  is  living 
in  it  at  the  time  of  enumeration  or 
if  the  occupants  are  only  tempo- 
rarily absent,  for  example,  on  vaca- 
tion. However,  if  the  persons  stay- 
ing in  the  unit  have  their  usual 
place  of  residence  elsewhere,  the 
unit  is  classified  as  vacant. 

A  household  consists  of  all  the 
persons  who  occupy  a  housing  unit. 
By  definition,  therefore,  the  count 
of  occupied  housing  units  is  the 
same  as  the  count  of  households 
in  the  1970  Census  of  Population 
reports.  In  some  cases,  however, 
there  may  be  small  differences  in 
the  counts  resulting  from  process- 
ing procedures. 

Population  in  housing  units.— "Pop- 
ulation in  housing  units"  is  the  to- 
tal population  less  those  persons 
living  in  group  quarters.  "Population 
per  occupied  unit"  is  computed  by 
dividing  the  population  living  in 
housing  units  by  the  number  of  oc- 
cupied housing  units;  this  is  also 
computed  separately  for  the  popu- 
lation in  owner-  and  in  renter-oc- 
cupied units. 

Race. — The  classification  by  race 
shown  here  refers  to  the  race  of 
the  head  of  the  household  occupy- 
ing the  housing  unit.  Figures  on 
tenure  are  given  separately  for  white 
and  Negro  heads  of  households; 
units  with  household  heads  of  other 
races  are  included  in  the  total  and 
may  be  derived  by  subtracting  the 
sum  of  white  and  Negro  from  the 
total.  More  detailed  characteristics 
of  units  with  Negro  head  of  house- 
hold are  presented  in  separate 
tables.  The  concept  of  race  as  used 
by  the  Census  Bureau  does  not  de- 
note clear-cut  scientific  definitions 
of  biological  stock.  The  data  repre- 
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sent  essentially  self-classification  by 
people  according  to  the  race  with 
which  they  identify  themselves. 

Tenure. — (See  facsimiles  of  ques- 
tionnaire item  H9  and  instructions 
on  pages  App-8  and  9.)  A  housing 
unit  is  "owner  occupied"  if  the 
owner  or  co-owner  lives  in  the  unit, 
even  if  it  is  mortgaged  or  not  fully 
paid  for.  A  cooperative  or  condomin- 
ium unit  is  "owner  occupied"  only  if 
the  owner  or  co-owner  lives  in  it. 
All  other  occupied  units  are  classi- 
fied as  "renter  occupied,"  including 
units  rented  for  cash  rent  and  those 
occupied  without  payment  of  cash 
rent. 

Vacant  housing  units. — A  housing 
unit  is  vacant  if  no  one  is  living 
in  it  at  the  time  of  enumeration, 
unless  its  occupants  are  only  tem- 
porarily absent.  In  addition,  a  vacant 
unit  may  be  one  which  is  entirely 
occupied  by  persons  who  have  a 
usual  residence  elsewhere. 

New  units  not  yet  occupied  are 
classified  as  vacant  housing  units 
if  construction  has  reached  a  point 
where  all  exterior  windows  and 
doors  are  installed  and  final  usable 
floors  are  in  place.  Vacant  units  are 
excluded  if  unfit  for  human  habita- 
tion, that  is,  the  roof,  walls,  win- 
dows, or  doors  no  longer  protect  the 
interior  from  the  elements,  or  if 
there  is  positive  evidence  (such  as 
a  sign  on  the  house  or  in  the  block) 
that  the  unit  is  to  be  demolished 
or  is  condemned.  Also  excluded  are 
quarters  being  used  entirely  for  non- 
residential purposes,  such  as  a  store 
or  an  office,  or  quarters  used  for 
the  storage  of  business  supplies  or 
inventory,  machinery,  or  agricul- 
tural products. 

Vacancy  status. — (See  facsimile  of 
questionnaire  item  C  on  page  App-8.) 
Vacant  housing  units  are  classified 
in  this  report  as  either  "seasonal 


and  migratory"  or  "year-round." 
"Seasonal"  units  are  intended  for 
occupancy  during  only  certain  sea- 
sons of  the  year.  Included  are  units 
intended  for  recreational  use,  such 
as  beach  cottages  and  hunting  cab- 
ins; units  offered  to  vacationers  in 
the  summer  for  summer  sports  or  in 
the  winter  for  winter  sports;  and 
vacant  units  held  for  herders  and 
loggers.  "Migratory"  units  are  va- 
cant units  held  for  occupancy  by 
migratory  labor  employed  in  farm 
work  during  the  crop  season.  "Year- 
round"  vacant  housing  units  are 
available  or  intended  for  occupancy 
at  any  time  of  the  year.  A  unit  in  a 
resort  area  which  is  usually  occu- 
pied on  a  year-round  basis  is  con- 
sidered as  year-round.  A  unit  used 
only  occasionally  throughout  the 
year  is  also  considered  year-round. 

"Year-round"  vacant  units  are 
subdivided  as  follows: 

For  sale  only. — Vacant  year-round 
units  "for  sale  only"  also  in- 
clude vacant  units  in  a  cooper- 
ative or  condominium  building 
if  the  individual  units  are  offered 
for  sale  only. 

For  rent. — Vacant  year-round  units 
"for  rent"  also  include  vacant 
units  offered  either  for  rent  or  for 
sale. 

Rented  or  sold,  awaiting  occu- 
pancy.— If  any  money  rent  has 
been  paid  or  agreed  upon  but  the 
new  renter  has  not  moved  in  as 
of  the  date  of  enumeration,  or 
if  the  unit  has  recently  been  sold 
but  the  new  owner  has  not  yet 
moved  in,  the  year-round  vacant 
unit  is  classified  as  "rented  or 
sold,  awaiting  occupancy." 

Held  for  occasional  use. — This 
category  consists  of  vacant  year- 
round  units  which  are  held  for 
weekend  or  other  occasional  use 
throughout  the  year.  The  intent 
of  this  question  was  to  identify 


homes  reserved  by  their  owners 
as  second  homes.  Because  of  the 
difficulty  of  distinguishing  be- 
tween this  category  and  seasonal 
vacancies,  it  is  possible  that 
some  "second  homes"  are  classi- 
fied as  "seasonal"  and  vice  versa. 

Other  vacant. — If  a  vacant  year- 
round  unit  does  not  fall  into 
any  of  the  classifications  speci- 
fied above,  it  is  classified  as 
"other  vacant."  For  example,  this 
category  includes  units  held  for 
settlement  of  an  estate,  units 
held  for  occupancy  by  a  caretaker 
or  janitor,  and  units  held  for  per- 
sonal reasons  of  the  owner. 

Homeowner  vacancy  rate. — The 

homeowner  vacancy  rate  is  the  num- 
ber of  year-round  vacant  units  for 
sale  as  a  percent  of  the  total  home- 
owner inventory;  i.e.,  all  owner-occu- 
pied units  and  year-round  vacant 
units  for  sale. 

Rental  vacancy  rate. — The  rental  va- 
cancy rate  is  the  number  of  year- 
round  vacant  units  for  rent  as  a  per- 
cent of  the  total  rental  inventory; 
i.e.,  all  renter-occupied  units  and 
all  year-round  vacant  units  for  rent. 

Duration  of  vacancy.— (See  facsimile 
of  questionnaire  item  D  on  page 
App-8.)  The  statistics  on  duration  of 
vacancy  refer  to  the  length  of  time 
(in  months)  from  the  date  the  last  oc- 
cupants moved  from  the  unit  to  the 
date  of  enumeration.  The  data, 
therefore,  do  not  provide  a  direct 
measure  of  the  total  length  of  time 
units  remain  vacant.  For  newly  con- 
structed units  which  have  never 
been  occupied,  the  duration  of  va- 
cancy is  counted  from  the  date  con- 
struction was  completed.  For  re- 
cently converted  or  merged  units, 
the  time  is  reported  from  the  date 
conversion  or  merger  was  com- 
pleted. 
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UTILIZATION  CHARACTERISTICS 

Persons. — All  persons  occupying  the 
housing  unit  are  counted.  These  per- 
sons include  not  only  occupants  re- 
lated to  the  head  of  the  household 
but  also  any  lodgers,  roomers,  board- 
ers, partners,  wards,  foster  children, 
and  resident  employees  who  share 
the  living  quarters  of  the  household 
head.  The  data  on  "persons"  show 
the  number  of  housing  units  occu- 
pied by  the  specified  number  of  per- 
sons. 

Rooms. — (See  facsimiles  of  question- 
naire item  H4  and  instructions  on 
pages  App-8  and  App-9.)  The  sta- 
tistics on  "rooms"  are  in  terms  of  the 
number  of  housing  units  with  speci- 
fied number  of  rooms.  The  intent  of 
this  question  was  to  count  the  num- 
ber of  whole  rooms  used  for  living 
purposes.  As  stated  on  the  question- 
naire and  instruction  sheet,  bath- 
rooms, foyers,  utility  rooms,  etc.,  are 
not  included  in  the  count  of  rooms. 

Persons  per  room. — "Persons  per 
room"  is  computed  for  each  occu- 
pied unit  by  dividing  the  number 
of  persons  in  the  unit  by  the  num- 
ber of  rooms  in  the  unit.  The  fig- 
ures shown  refer,  therefore,  to  the 
number  of  housing  units  having  the 
specified  ratio  of  persons  per  room. 


STRUCTURAL  AND  PLUMBING 
CHARACTERISTICS 

Direct  access— (See  facsimiles  of 
questionnaire  item  H2  and  instruc- 
tions on  pages  App-8  and  App-9.)  A 
housing  unit  is  regarded  as  having 
direct  access  if  there  is  (1)  a  direct 
entrance  from  the  outdoors,  or  (2)  an 
entrance  from  a  hall,  lobby,  or  ves- 
tibule which  is  usually  used  by  the 
occupants  of  more  than  one  unit  or 
by  the  general  public. 


Complete  kitchen  facilities.— (See 
facsimiles  of  questionnaire  item  H3 
and  instructions  on  pages  App-8  and 
App-9.)  A  unit  has  complete  kitchen 
facilities  when  it  has  all  three  of 
the  following:  (1)  an  installed  sink 
with  piped  water;  and  (2)  a  range 
or  cook  stove;  and  (3)  a  mechanical 
refrigerator. 

All  kitchen  facilities  must  be  lo- 
cated in  the  structure.  They  need 
not  be  in  the  same  room.  Quarters 
with  only  portable  cooking  equip- 
ment are  not  considered  as  having 
a  range  or  cookstove.  An  icebox  is 
not  considered  a  mechanical  re- 
frigerator. 

The  kitchen  facilities  are  for  the 
exclusive  use  of  the  occupants 
(shown  on  the  questionnaire  as  "for 
this  household  only")  when  they  are 
used  only  by  the  occupants  of  one 
housing  unit,  including  lodgers  or 
other  unrelated  persons  living  in  the 
unit.  When  a  structure  consists  of 
only  one  housing  unit,  all  equip- 
ment located  inside  the  structure 
is,  by  definition,  for  exclusive  use. 

Plumbing  facilities.— (See  facsimiles 
of  questionnaire  items  H5,  H6,  and 
H7  and  instructions  on  pages  App-8 
and  App-9.)  The  category  "with  all 
plumbing  facilities"  consists  of  units 
which  have  hot  and  cold  piped  water 
inside  the  structure  as  well  as  a  flush 
toilet  and  a  bathtub  or  shower  in- 
side the  structure  for  the  exclusive 
use  of  the  occupants  of  the  unit. 
Units  "lacking  only  hot  water"  are 
those  which  have  toilet  and  bathing 
facilities  inside  the  structure  for  the 
exclusive  use  of  the  occupants,  but 
have  only  cold  piped  water.  Units 
"lacking  other  plumbing  facilities" 
may  or  may  not  have  hot  water,  but 
lack  either  toilet  or  bathing  facili- 
ties or  both.  Also  included  in  this 
category  are  units  having  no  piped 
water  inside  the  structure,  and  units 
with  toilet  or  bathing  facilities 
which  are  also  for  the  use  of  the 


occupants  of  other  housing  units. 
The  combination  of  "lacking  only 
hot  water"  and  "lacking  other 
plumbing  facilities"  is  presented  as 
"lacking  some  or  all  plumbing  facili- 
ties." 

Data  are  also  shown  separately 
for  each  of  the  plumbing  facilities: 
piped  water  in  structure,  flush 
toilet,  and  bathtub  or  shower. 

Units  in  structure. — (See  facsimiles 
of  questionnaire  item  A  and  HlOa 
and  instructions  on  pages  App-8  and 
App-9.)  On  the  basis  of  the  responses 
in  item  HlOa,  statistics  are  pre- 
sented on  the  number  of  housing 
units  in  structures  containing  one 
housing  unit  and  in  structures  with 
two  or  more  housing  units.  On  the 
basis  of  the  responses  in  item  A,  sta- 
tistics are  presented  on  the  number 
of  mobile  homes  or  trailers. 

Telephone. — (See  facsimiles  of  ques- 
tionnaire item  HI  and  instructions 
on  pages  App-8  and  App-9.)  A  unit  is 
classified  as  having  a  telephone  if 
there  is  a  telephone  available  to  the 
occupants  of  the  unit  for  receiving 
calls.  The  telephone  may  be  located 
inside  or  outside  the  housing  unit, 
and  one  telephone  may  serve  the 
occupants  of  several  units.  The  num- 
ber of  housing  units  with  telephones 
available,  therefore,  does  not  neces- 
sarily indicate  the  number  of  sub- 
scribers or  the  number  of  tele- 
phones installed  in  homes. 

FINANCIAL  CHARACTERISTICS 

Value.— (See  facsimiles  of  question- 
naire item  Hll  and  instructions  on 
pages  App-8  and  App-9.)  Value  is  the 
respondent's  estimate  of  how  much 
the  property  (house  and  lot)  would 
sell  for,  if  it  were  for  sale.  For  va- 
cant units,  value  is  the  price  asked 
for  the  property.  The  statistics  on 
value  are  shown  only  for  one-family 
houses  on  less  than  10  acres  with- 
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out  a  commercial  establishment  or 
medical  office  on  the  property.  The 
value  tabulations  also  exclude  mo- 
bile homes  and  trailers  and  units  in 
cooperatives  and  condominiums. 

Contract  rent. — (See  facsimiles  of 


questionnaire  item  H12  and  instruc- 
tions on  pages  App-8  and  App-9.) 
Contract  rent  is  the  monthly  rent 
agreed  to,  or  contracted  for,  regard- 
less of  any  furnishings,  utilities,  or 
services  that  may  be  included.  For 
vacant  units,  rent  is  the  amount 


asked  for  the  unit  at  the  time  of  enu- 
meration. The  statistics  on  rent  ex- 
clude one-family  houses  on  10  acres 
or  more.  Renter  units  occupied  with- 
out payment  of  cash  rent  are  shown 
separately  as  "no  cash  rent"  in  the 
rent  tabulations. 


Facsimile  of  the  1970 
Census  Questionnaire  Page 
Showing  the  100-Percent 
Housing  Questions 


A.  How  many  living  quarters,  occupied  and  vacant,  are 
at  this  address? 

r  One 

2  apartments  or  living  quarters 
O  3  apartments  or  living  quarters 
O   4  apartments  or  living  quarters 

5  apartments  or  living  quarters 

6  apartments  or  living  quarters 

7  apartments  or  living  quarters 

8  apartments  or  living  quarters 

9  apartments  or  living  quarters 

10  or  more  apartments  or  living  quarters 
This  is  a  mobile  home  or  trailer 


H9.  Are  your  living  quarters — 

Owned  or  being  bought  by  you  or  by  someone  else 
in  this  household?  Do  not  include  cooperatives  and 
condominiums  here. 

A  cooperative  or  condominium  which  is  owned  or  being 
bought  by  you  or  by  someone  else  m  this  household' 

Rented  for  cash  rent7 

Occupied  without  payment  of  cash  rent? 


Answer  these  questions  for  your  living  quarters 


HI.  Is  there  a  telephone  on  which  people  in  your  living 
quarters  can  be  called? 
Yes — What  is 

No  the  number?   

Phone  number 


H2.  Do  you  enter  your  living  quarters — 

Directly  from  the  outside  or  through 

a  common  or  public  hall? 
Through  someone  else's  living  quarters' 


H3.  Do  you  have  complete  kitchen  facilities? 

Complete  kitchen  facilities  are  a  sink  with  piped 
water,  a  range  or  cook  stove,  and  a  refrigerator. 

Yes,  for  this  household  only 
O  Yes,  but  also  used  by  another  household 

No  complete  kitchen  facilities  for  this  household 


H4.  How  many  rooms  do  you  have  in  your  living  quarters? 

Do  not  count  bathrooms,  porches,  balconies,  foyers, 
halli,  or  half-rooms. 


1  room 

2  rooms 

3  rooms 

4  rooms 

5  rooms 


6  rooms 

7  rooms 

8  rooms 

9  rooms  or  more 


HS.  Is  there  hot  and  cold  piped  water  in  this  building? 

Yes,  hot  and  cold  piped  water  in  this  building 
No.  only  cold  piped  water  in  this  building 
No  piped  water  in  this  building 


m.  Do  you  have  a  flush  toilet? 

Yes.  for  this  household  only 
O   Yes,  but  also  used  by  another  household 
No  flush  toilet 


H7.  Do  you  have  a  bathtub  or  shower? 

O  Yes,  for  this  household  only 

Yes,  but  also  used  by  another  household 
O   No  bathtub  or  shower 


H8.  Is  there  a  basement  m  this  butting? 

C  Yes 

O   No,  built  on  a  concrete  slab 
O   No,  buitt  in  another  way  (include  mobile  homes 
and  trailers  ) 


HlOa.  Is  this  building  a  one-family  house? 

Yes,  a  one-family  house 
No,  a  building  for  2  or  more  families 
or  a  mobile  home  or  trailer 


b.  //  "Yes"—  Is  this  house  on  a  place  of  10  acres  or  rrx 
or  is  any  part  of  this  property  used  as  a  commercial 
establishment  or  medical  office? 

O   Yes.  10  acres  or  more 

Yes.  commercial  establishment  or  medical  office 
No.  none  of  the  above 


//  you  live  in  a  one-family  house  which 
you  own  or  are  buying — 

What  is  the  value  of  this  property;  that  is.  how  much 
do  you  think  this  property  (house  and  lot)  would  sell  for 
if  it  were  for  sale? 

O  Less  than  $5,000 
O  $5,000  to  $7,499 
O  $7,500  to  $9,999 


$10,000  to  $12,499 
$12,500  to  $14,999 
$15,000  to  $17,499 
O  $17,500  to  $19,999 

$20,000  to  $24,999 
$25,000  to  $34,999 
O  $35,000  to  $49,999 
$50,000  or  more 


//  this  house 
is  on  a  place 
of  10  acres  or 
more,  or  if 
any  part  of 
ibis  property 
is  used  as  a 
commercial 
establishment 
or  medical 
office,  do 


this  questio, 


H12.   Answer  this  question  if  ^ou  pay  rent  for  your  living  quarters. 
a.    //  rent  is  paid  by  the  month — 

What  is  the  monthly  rent  ? 


Write  amount  here  ■ 

and 
Fill  one  circle 


Less  than  $30 
C   $30  to  $39 
O  $40  to  $49 

$50  to  $59 

0  $60  to  $69 
0  $70  to  $79 
$80  to  $89  I 
$90  to  $99 

$100  to  $119 
C    $120  to  $149 

$150t0$199 
■  I  $200  to  $249 

$250  to  $299 

$300  or  more 


00   (Nearest  dollar) 


FOR  CENSUS 
ENUMERATOR  S  USE 
ONLY 


a±.  Block 
number 


a_5.  Serial 
number 


t 

O  O  O  0 

O 

o  o 

i 

1 

O  O  0  1 

□ 

o  o 

l 

2 

0  O  O  2 

o 

o  o 

2 

3 

O  O  O  3 

0 

0  o 

3 

4 

O  O  O  4 

o 

o  o 

4 

5 

(5 

o 

0 

5 

0 

o  o 

5 

6 

o 

0 

6 

O 

O  0 

6 

7 

o 

o 

o 

7 

o 

0  o 

7 

8 

o 

o 

o 

8 

o 

o  o 

8 

9 

o 

o 

o 

9 

0 

o  o 

9 

Type  of  unit  or  quarters 

Occupied 
0   First  form 
Continuation 

Vacant 
C  Regular 

Usual  residence 
^  elsewhere 

Group  quarters 
O   First  form 
Continuation 


For  a  vacant  unit,  also  fill 
C.D.A,  H2  to  H8.  and 
HlOtoHU 


b.   If  rent  is  not  paid  by  the  month — 

What  is  the  rent,  and  what  period  of  time  does  it  cover? 

*                             .00  per 
 "  ~ (Nearest  dollar )   (Week,  half-month,  year,  etc  ) 


C.  Vacancy  status 

Year  round — 
O  For  rent 

For  sale  only 
C   Rented  or  sold,  not 

occupied 
3  Held  for  occasional  use 
7    Other  vacant 


Seasonal 
Migratory 


D   Months  vacant 

Less  than  1  month 

1  up  to  2  months 

2  up  to  6  months 
6  up  to  12  months 

1  year  up  to  2  years 

2  years  or  more 


C/O 


App-8 


Appendix  B.— Continued 


Facsimile  of  the  Respondent 
Instructions  for  the  100-Percent 
Housing  Questions 


A.    Mark  only  one  circle.   This  address  means  the  house  or  building  number 
where  your  living  quarters  are  located. 

HI.  Mark  Yes  and  enter  telephone  number,  even  if  the  telephone  is  in  another 
apartment  or  building. 

H2.  Mark  the  second  circle  only  if  you  must  go  through  someone  else's  living 
quarters  to  get  to  your  own. 

H3.  The  kitchen  sink,  stove,  and  refrigerator  do  not  have  to  be  in  the 
same  room. 

Also  used  by  another  household  means  that  someone  else  who  lives 
in  the  same  building,  but  is  not  a  member  of  your  household,  also  uses 
the  equipment.  Mark  this  circle  also  if  the  occupants  of  living  quarters 
now  vacant  would  also  use  the  equipment. 

H4.  Count  only  whole  rooms  used  for  living  purposes,  such  as  living  rooms, 
dining  rooms,  kitchens,  bedrooms,  finished  recreation  rooms,  family 
rooms,  etc.  Do  not  count  kitchenettes,  strip  or  pullman  kitchens;  utility 
rooms,  or  unfinished  attics,  basements,  or  other  space  used  for  storage. 

H5.    Mark  hot  water  even  if  you  have  it  only  part  of  the  time. 

H6,  H7.  See  instructions  for  H3  for  meaning  of  Also  used  by  another  household. 

H8.  A  house  has  a  basement  if  there  is  enclosed  space  in  which  persons  can 
walk  upright  under  all  or  part  of  the  building.  A  house  on  a  Concrete 
Slab  has  no  basement  and  no  air  or  crawl  space  below  it.  A  house  built 
in  another  way  is  one  directly  on  the  ground  or  resting  on  a  foundation 
or  posts  to  provide  crawl  space. 

H9.  Owned  or  being  bought  means  that  the  living  quarters  are  owned  outright 
or  are  mortgaged.  Also  mark  Owned  or  being  bought  if  the  living  quarters 
are  owned  but  the  land  is  rented. 

Mark  Rented  for  cash  rent  if  any  money  rent  is  paid.   Rent  may  be  paid 

by  persons  who  are  not  members  of  your  household. 

Occupied  without  payment  of  cash  rent  includes,  for  example,  a 
parsonage,  a  house  or  apartment  provided  free  of  rent  by  the  owner, 
or  a  house  or  apartment  occupied  by  a  janitor  or  caretaker  in  exchange 
for  services. 

H 1 0.  A  commercial  establishment  is  easily  recognised  from  the  outside;  for 
example,  a  grocery  store  or  barber  shop.  A  medical  office  is  a  doctor's 
or  dentist's  office  regularly  visited  by  patients.  If  your  house  is  on  a 
place  of  10  acres  or  more  and  also  contains  a  commercial  establishment 
or  medical  office,  mark  Yes,  10  acres  or  more. 

Hll.  Include  the  value  of  the  house,  the  land  it  is  on,  and  any  other  structures 
on  the  same  property.  If  the  house  is  owned  but  the  land  is  rented, 
estimate  the  combined  value  of  the  house  and  the  land. 

H12.  Report  the  rent  agreed  to  or  contracted  for,  even  if  the  furnishings, 
utilities,  or  services  are  included. 

a.  If  you  pay  rent  by  the  month,  write  in  the  amount  of  rent  and  fill 
one  circle. 

b.  If  rent  is  not  paid  by  the  month,  answer  both  parts  of  b.  For  example, 
$20  per  week,  $1,500  per  year,  etc. 
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Appendix  C— ACCURACY  OF  THE  DATA 


SOURCES  OF  ERROR    App-10 

EDITING  OF  UNACCEPTABLE 
DATA    App-10 

ALLOCATION  TABLES    App-10 

SOURCES  OF  ERROR 

Human  and  mechanical  errors  oc- 
cur in  any  mass  statistical  opera- 
tion such  as  a  decennial  census. 
Errors  during  the  data  collection 
phase  can  include  failure  to  obtain 
required  information  from  respond- 
ents, obtaining  incorrect  or  incon- 
sistent information,  and  recording 
information  in  the  wrong  place  or 
incorrectly.  Errors  can  also  occur 
during  the  field  review  of  the  enu- 
merator's work,  the  clerical  handling 
of  the  questionnaires,  and  the  vari- 
ous stages  of  the  electronic  process- 
ing of  the  material.  Careful  efforts 
are  made  in  every  census  to  keep 
the  errors  in  each  step  at  an  ac- 
ceptably low  level.  Quality  control 
and  check  measures  are  utilized 
throughout  the  census  operation. 
As  was  done  for  the  1950  and  1960 
censuses,  evaluative  material  on 
many  aspects  of  the  1970  census 
will  be  published  as  soon  as  the  ap- 
propriate data  are  accumulated  and 
analyzed.  A  major  concern  in  the 
evaluation  work  is  to  ascertain,  in- 
sofar as  possible,  the  degree  of  com- 
pleteness of  the  count  of  both  pop- 
ulation and  housing  units. 


EDITING  OF  UNACCEPTABLE  DATA 

The  objective  of  the  processing  op- 
eration is  to  produce  a  set  of  sta- 
tistics that  describes  the  Nation's 
housing  as  accurately  and  clearly  as 
possible.  To  meet  this  objective,  cer- 
tain unacceptable  entries  were 
edited. 

Whenever  information  was  miss- 
ing, an  allocation  procedure  was 
used  to  assign  an  entry,  thereby 
eliminating  the  need  for  a  "not  re- 
ported" category  in  the  tabulations. 
The  assignment  was  based  on  re- 
lated information  reported  for  the 
housing  unit  or  on  information  re- 
ported for  a  similar  unit  in  the  im- 
mediate neighborhood.  For  example, 
if  tenure  for  an  occupied  unit  was 
omitted  but  a  rental  amount  was  re- 
ported, the  computer  automatically 
edited  tenure  to  "rented  for  cash 
rent."  On  the  other  hand,  if  the  unit 
was  reported  as  rented  but  the 
amount  of  rent  was  missing,  the 
computer  automatically  assigned  the 
rent  that  was  reported  for  the  pre- 
ceding renter-occupied  unit. 

A  similar  procedure  was  used 
when  the  information  reported  for 
an  item  was  inconsistent  with  other 
information  reported  for  the  unit. 
For  example,  if  a  housing  unit  was 
enumerated  as  having  no  piped 
water  but  having  both  a  bathtub  (or 
shower)  and  flush  toilet  for  the  ex- 


clusive use  of  the  occupants  of  the 
unit,  the  computer  edited  water  sup- 
ply to  "hot  and  cold  water,"  a  cate- 
gory considered  to  be  consistent 
with  the  reported  bathing  and  toilet 
facilities. 

Specific  tolerances  were  estab- 
lished for  the  number  of  computer 
allocations  that  would  be  permitted. 
If  the  number  of  corrections  was  be- 
yond tolerance,  the  questionnaires 
in  which  the  errors  occurred  were 
clerically  reviewed.  If  it  was  found 
that  the  errors  resulted  from  dam- 
aged questionnaires,  from  improper 
microfilming,  from  faulty  reading  by 
FOSDIC  of  undamaged  question- 
naires, or  from  other  types  of  ma- 
chine failure,  the  questionnaires 
were  reprocessed. 

ALLOCATION  TABLES 

The  extent  of  allocations  for  non- 
responses  and  inconsistencies  is 
shown  for  each  item  in  tables  A-l 
to  A-3.  The  base  on  which  the  per- 
centage is  computed  is  shown  for 
each  item.  For  most  items,  the  per- 
centages are  based  on  all  year- 
round  housing  units  or  occupied 
housing  units.  In  some  instances, 
the  base  is  a  specific  group  of  units 
as  indicated  in  the  tables.  Percent- 
ages are  not  shown  if  the  item  is 
not  published  for  the  specified 
areas. 
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Appendix  D.— PUBLICATION  AND  COMPUTER  SUMMARY  TAPE  PROGRAM 


The  results  of  the  1970  Census  of  Population  and  Housing  are  being  issued  in 
the  form  of  printed  reports,  microfiche  copies  of  the  printed  reports,  computer 
summary  tapes,  computer  printouts,  and  microfilm.  Listed  below  are  short  de- 
scriptions of  the  final  report  series  and  computer  tapes,  as  currently  planned. 
More  detailed  information  on  this  program  can  be  obtained  by  writing  to  the 
Publications  Distribution  Section,  Bureau  of  the  Census,  Washington,  D.C. 
20233. 


Housing  Census  Reports 

Volume  I. 

HOUSING  CHARACTERISTICS  FOR 
STATES,  CITIES,  AND  COUNTIES 

This  volume  will  consist  of  58  "parts"— 
number  1  for  the  United  States,  numbers 
2  through  52  for  the  50  States  and  the 
District  of  Columbia  in  alphabetical  or- 
der, and  numbers  53  through  58  for 
Puerto  Rico,  Guam,  Virgin  Islands,  Amer- 
ican Samoa,  Canal  Zone,  and  Trust  Ter- 
ritory of  the  Pacific  Islands,  respectively. 
Each  part,  which  will  be  a  separate 
cloth-bound  book,  will  contain  two  chap- 
ters designated  as  A  and  B.  Each  chap- 
ter (for  each  of  the  58  areas)  will  first  be 
issued  as  an  individual  paperbound  re- 
port in  two  series  designated  as  HC(1)-A 
and  B.  respectively. 

■  Series  HC(1)-A. 
GENERAL  HOUSING 

CHARACTERISTICS 

Statistics  on  tenure,  kitchen  facilities, 
plumbing  facilities,  number  of  rooms, 
persons  per  room,  units  in  structure, 
mobile  home,  telephone,  value,  contract 
rent,  and  vacancy  status  are  presented 
for  some  or  all  of  the  following  areas: 
States  (by  urban  and  rural  residence), 
standard  metropolitan  statistical  areas 
(SMSA's),  urbanized  areas,  places  of  1,000 
inhabitants  or  more,  and  counties. 

■  Series  HC(1)-B. 
DETAILED  HOUSING 

CHARACTERISTICS 

Statistics  will  be  presented  on  a  more 
detailed  basis  for  the  subjects  included 
in  the  Series  HC(1)-A  reports,  as  well  as 
on  such  additional  subjects  as  year 
moved  into  unit,  year  structure  built, 
basement,  heating  equipment,  fuels,  air 
conditioning,  water  and  sewage,  appli- 
ances gross  rent,  and  ownership  of  sec- 
ond home.  Each  subject  will  be  shown 
for  some  or  all  of  the  following  areas: 
States  (by  urban,  rural-nonfarm,  and 
rural-farm  residence),  SMSA's,  urbanized 
areas,  places  of  2,500  inhabitants  or 
more,  and  counties. 


Volume  II. 

METROPOLITAN  HOUSING 
CHARACTERISTICS 

These  reports,  also  designated  as  Series 
HC(2),  will  cover  most  of  the  1970  cen- 
sus housing  subjects  in  considerable 
detail  and  cross-classification.  There  will 
be  one  report  for  each  SMSA,  presenting 
data  for  the  SMSA  and  its  central  cities 
and  places  of  50,000  inhabitants  or  more, 
as  well  as  a  national  summary  -eport. 


Volume  III. 
BLOCK  STATISTICS 

One  report,  under  the  designation  Series 
HC(3),  will  be  issued  for  each  urbanized 
area  showing  data  for  individual  blocks 
on  selected  housing  and  population  sub- 
jects. The  series  will  also  include  reports 
for  the  communities  outside  urbanized 
areas  which  have  contracted  with  the 
Census  Bureau  to  provide  block  statis- 
tics from  the  1970  census. 

Volume  IV. 

COMPONENTS  OF  INVENTORY  CHANGE 

This  volume  will  contain  data  on  the 
disposition  of  the  1960  inventory  and  the 
source  of  the  1970  inventory,  such  as 
new  construction,  conversions,  mergers, 
demolitions,  and  other  additions  and 
losses.  Cross-tabulations  of  1970  and 
1960  characteristics  for  units  that  have 
not  changed  and  characteristics  of  the 
present  and  previous  residence  of  recent 
movers  will  also  be  provided.  Statistics 
will  be  shown  for  15  selected  SMSA's 
and  for  the  United  States. 

Volume  V. 

RESIDENTIAL  FINANCE 

This  volume  will  present  data  regarding 
the  financing  of  privately  owned  nonfarm 
residential  properties.  Statistics  will  be 
shown  on  amount  of  outstanding  mort- 
gage debt,  manner  of  acquisition  of 
property  homeowner  expenses,  and 
other  owner,  property,  and  mortgage 
characteristics  for  the  United  States  and 
regions. 

Volume  VI. 

ESTIMATES  OF  "SUBSTANDARD" 
HOUSING 

This  volume  will  present  counts  of  "sub- 
standard" housing  units  for  counties 
and  cities,  based  on  the  number  of  units 
lacking  plumbing  facilities  combined 
with  estimates  of  units  with  all  plumb- 
ing facilities  but  in  "dilapidated"  condi- 
tion. 

Volume  VII. 
SUBJECT  REPORTS 

Each  report  in  this  volume  will  concen- 
trate on  a  particular  subject.  Detailed 
information  and  cross-classifications  will 
generally  be  provided  on  a  national  and 
regional  level;  in  some  reports,  data  for 
States  or  SMSA's  may  also  be  shown. 
Among  the  subjects  to  be  covered  are 
housing  characteristics  by  household 
composition,  housing  of  minority  groups 
and  senior  citizens,  and  households  in 
mobile  homes. 


Population  Census  Reports 

Volume  I. 

CHARACTERISTICS  OF  THE 
POPULATION 

This  volume  will  consist  of  58  "parts"- 
number  1  for  the  United  States,  num- 
bers 2  through  52  for  the  50  States  and 
the  District  of  Columbia  in  alphabetical 
order,  and  numbers  53  through  58  for 
Puerto  Rico,  Guam,  Virgin  Islands,  Amer- 
ican Samoa,  Canal  Zone,  and  Trust  Ter- 
ritory of  the  Pacific  Islands,  respectively. 
Each  part,  which  will  be  a  separate 
clothbound  book,  will  contain  four  chap- 
ters designated  as  A,  B,  C,  and  D.  Each 
chapter  (for  each  of  the  58  areas)  will 
first  be  issued  as  an  individual  paper- 
bound  report  in  four  series  designated 
as  PC(1)-A,  B,  C,  and  D,  respectively. 
The  58  PC(1)-A  reports  will  be  specially 
assembled  and  issued  in  a  clothbound 
book,  designated  as  Part  A. 

■  Series  PC(1)-A. 

NUMBER   OF  INHABITANTS 

Final  official  population  counts  are  pre- 
sented for  States,  counties  by  urban  and 
rural  residence,  SMSA's,  urbanized  areas, 
county  subdivisions,  all  incorporated 
places,  and  unincorporated  places  of 
1,000  inhabitants  or  more. 

■  Series  PC(1)-B. 
GENERAL  POPULATION 

CHARACTERISTICS 

Statistics  on  age,  sex,  race,  marital  sta- 
tus, and  relationship  to  head  of  house- 
hold are  presented  for  States,  counties 
by  urban  and  rural  residence,  SMSA's, 
urbanized  areas,  county  subdivisions, 
and  places  of  1,000  inhabitants  or  more. 

■  Series  PC(1)-C. 
GENERAL  SOCIAL  AND 

ECONOMIC  CHARACTERISTICS 

Statistics  will  be  presented  on  nativity 
and  parentage,  State  or  country  of  birth, 
Spanish  origin,  mother  tongue,  residence 
5  years  ago,  year  moved  into  present 
house,  school  enrollment  (public  or  pri- 
vate), years  of  school  completed,  voca- 
tional training,  number  of  children  ever 
born,  family  composition,  disability,  vet- 
eran status,  employment  status,  place  of 
work,  means  of  transportation  to  work, 
occupation  group,  industry  group,  class 
of  worker,  and  income  (by  type)  in  1969 
of  families  and  individuals.  Each  sub- 
ject will  be  shown  for  some  or  all  of 
the  following  areas:  States,  counties  (by 
urban,  rural-nonfarm,  and  rural-farm  res- 
idence), SMSA's,  urbanized  areas,  and 
places  of  2,500  inhabitants  or  more. 
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Appendix  D.— Continued 


■    Series  PC(1)-D. 

DETAILED  CHARACTERISTICS 

These  reports  will  cover  most  of  the  sub- 
jects shown  in  Series  PC(1)-C,  above, 
presenting  the  data  in  considerable  de- 
tail and  cross-classified  by  age,  race, 
and  other  characteristics.  Each  subject 
will  be  shown  for  some  or  all  of  the 
following  areas.-  States  (by  urban,  rural- 
nonfarm,  and  rural-farm  residence), 
SMSA's,  and  large  cities. 

Volume  II. 
SUBJECT  REPORTS 

Each  report  in  this  volume,  also  desig- 
nated as  Series  PC(2),  will  concentrate 
on  a  particular  subject.  Detailed  infor- 
mation and  cross-relationships  will  gen- 
erally be  provided  on  a  national  and  re- 
gional level;  in  some  reports,  data  for 
States  or  SMSA's  will  also  be  shown. 
Among  the  characteristics  to  be  covered 
are  national  origin  and  race,  fertility, 
families,  marital  status,  migration,  edu- 
cation, unemployment,  occupation,  in- 
dustry, and  income. 


Joint  Population-Housing  Reports 

Series  PHC(1). 

CENSUS  TRACT  REPORTS 

This  series  will  contain  one  report  for 
each  SMSA,  showing  data  for  most  of 
the  population  and  housing  subjects  in- 
cluded in  the  1970  census. 

Series  PHC(2). 

GENERAL  DEMOGRAPHIC  TRENDS  FOR 
METROPOLITAN  AREAS,  1960  TO  1970 

This  series  consists  of  one  report  for 
each  State  and  the  District  of  Columbia, 
as  well  as  a  national  summary  report, 
presenting  statistics  for  the  State  and 
for  SMSA's  and  their  central  cities  and 
constituent  counties.  Comparative  1960 
and  1970  data  are  shown  on  population 
counts  by  age  and  race  and  on  such 
housing  subjects  as  tenure,  plumbing 
facilities,  value,  and  contract  rent. 


Computer  Summary  Tapes 

The  major  portion  of  the  results  of  the 
1970  census  will  be  produced  in  a  set 
of  six  tabulation  counts.  To  help  meet 
the  needs  of  census  users,  these  counts 
are  being  designed  to  provide  data  with 
much  greater  subject  and  geographic  de- 
tail than  it  is  feasible  or  desirable  to 
publish  in  printed  reports.  The  data  so 
tabulated  will  generally  be  available- 
subject  to  suppression  of  certain  detail 
where  necessary  to  protect  confidential- 
ity-on  magnetic  computer  tape,  print- 
outs, and  microfilm,  at  the  cost  of  pre- 
paring the  copy. 

First  Count-source  of  the  PC(1)-A  re- 
ports; contains  about  400  cells  of  data 
on  the  subjects  covered  in  the  PC(1)-B 
and  HC(1)-A  reports  and  tabulated  for 
each  of  the  approximately  250,000  enu- 
meration districts  in  the  United  States. 

Second  Count-source  of  the  PC(l)-B, 
HC(1)-A,  and  part  of  the  PHC(l)  re- 
ports; contains  about  3,500  cells  of 
data  covering  the  subjects  in  these 
reports  and  tabulated  for  the  approxi- 
mately 35,000  tracts  and  35,000  county 
subdivisions  in  the  United  States. 

Third  Count-source  of  the  HC(3)  reports; 
will  contain  about  250  cells  of  data  on 
the  subjects  covered  in  the  PC(1)-B 
and  HC(1)-A  reports  and  tabulated  for 
approximately  1,500,000  blocks  in  the 
United  States. 

Fourth  Count-source  of  the  PC(1)-C,  HC 
(1)-B,  and  part  of  the  PHC(l)  reports; 
will  contain  about  13,000  cells  of  data 
covering  the  subjects  in  these  reports 
and  tabulated  for  the  approximately 
35,000  tracts  and  35,000  county  sub- 
divisions in  the  United  States;  will 
also  contain  about  30,000  cells  of  data 
for  each  county. 

Fifth  Count-will  contain  approximately 
800  cells  of  population  and  housing 
data  for  5-digit  ZIP  code  areas  in 
SMSA's  and  3-digit  ZIP  code  areas  out- 
side SMSA's;  the  ZIP  code  will  be 
available  on  tape. 


Sixth  Count-source  of  the  PC(1)-D  and 
HC(2)  reports;  will  contain  about 
260,000  cells  of  data  covering  the  sub- 
jects in  these  reports  and  tabulated  for 
States,  SMSA's,  and  large  cities. 

The  tapes  will  generally  be  organized  on 
a  State  basis.  To  use  the  First  Count 
and  Third  Count  tapes,  it  will  be  neces- 
sary to  purchase  the  appropriate  enu- 
meration district  and  block  maps. 


The  term  "cells"  used  herein  to  indicate 
the  scope  of  subject  content  of  the  sev- 
eral counts  refers  to  each  figure  or  sta- 
tistic in  the  tabulation  for  a  specific 
geographic  area.  For  example,  in  the 
Third  Count,  there  are  six  cells  for  a 
cross-classification  of  race  by  sex:  Three 
categories  of  race  (white,  Negro,  other 
race)  by  two  categories  of  sex  (male, 
female). 


In  addition  to  the  above-mentioned  sum- 
mary tapes,  the  Census  Bureau  will  make 
available  for  purchase  certain  sample 
tape  files  containing  population  and 
housing  characteristics  as  shown  on  in- 
dividual census  records.  These  files  will 
contain  no  names  or  addresses,  and  the 
geographic  identification  will  be  suffi- 
ciently broad  to  protect  confidentiality. 
There  will  be  six  files,  each  containing  a 
1-percent  national  sample  of  persons 
and  housing  units.  Three  of  the  files  will 
be  drawn  from  the  population  covered  by 
the  census  15-percent  sample  and  three 
from  the  population  in  the  census  5-per- 
cent sample.  Each  of  these  three  files 
will  provide  a  different  type  of  geo- 
graphic information:  One  will  identify 
individual  large  SMSA's  and,  for  the  rest 
of  the  country,  groups  of  counties;  the 
second  will  identify  individual  States 
and,  where  they  are  sufficiently  large, 
will  provide  urban-rural  and  metropoli- 
tan-nonmetropolitan  detail;  and  the  third 
will  identify  State  groups  and  size  of 
place,  with  each  individual  record  show- 
ing selected  characteristics  of  the  per- 
son's neighborhood. 
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